
Agrociimatological data for Asia 


The publication on agrodimatokogical data (or 
Asia presents the average values ol the main 
agrociimatological parameters that have been 
used in recent FAO studies on land-use 
development in the form o( monthly and yearly 
tables These data pertain to the main observ- 
ing stations and are grouped by country. 

In addition to these average values, rainfall 
has been given particular attention and syn- 
thetic monthly rainfall probability tables are 
presented in the second part ol the study, giv- 
ing a fairly uniform coverage of the main agro- 
ecoiogicai zones 


Données agrochmalologiques pour I ' Asie 


La publication des données agroclimatologi- 
ques pour l'Asie présente, sous torme de 
tableaux mensuels et annuels, les valeurs 
moyennes des principaux paramètres agrocli- 
matologiques utilisés dans les récentes études 
menées par la FAO dans le domaine de la 
mise en valeur des terres. Les données pro- 
viennent des stations météorologiques princi- 
pales et sont groupées par pays 

En plus de ces données moyennes, une atten- 
tion particulière a été accordée aux données 
de précip<tat>on. et des tableaux synthétiques 
de probabilités mensuelles de précipitation, 
représentatifs des principales zones agro- 
écologiques. sont présentés dans la seconde 
partie de l'ouvrage. 
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Foreword 


Over the past 12 years a considerable amount of agroclimatological information has been collected by the Agrometeoro- 
logical Group of the Plant Production and Protection Division, under the direction of Mr M. Frère and Mr G.F. Popov, 
agrometeorologists. This information, which now covers well over 3 300 stations, has served as a base for many recent 
FAO documents, in particular the agroclimatology surveys, the report on the agro-ecological zones and the activities 
derived from these projects. This data base is also used in the framework of agrometeorological crop monitoring and 
forecasting activities at Headquarters and by member countries. Last but not least, an increasing demand for agromete- 
orological information by many specialists and institutions has made the publication of this information necessary 

The analysis of this information, based on original methods developed by FAO. has been systematically applied to 
those stations where all the parameters required to calculate potential évapotranspiration were available. This analysis 
has also permitted the definition of the average starting and finishing dates of the growing season, imposed by the 
distribution of average rainfall. The application of information on the climatic risk based on crop-water balance provides 
information for agricultural planning. 

These two volumes follow the two volumes related to Africa (FAO Plant Production and Protection Series No. 22, 

1984) , and the volume related to Latin America and the Caribbean (FAO Plant Production and Protection Series No. 24, 

1985) . They cover Asia and present data for more than 1 200 stations. 

During the preparation of this publication, Mr M. Crabbé, climatologist, has carried out the final verification of the in- 
formation Mr R. Gommes, agrometeorologist, has prepared the original computer programs and Ms F. Petrassi has 
realized the final edition of the computer-processed data. Ms F. Le Hunte Ward-Bernabucci and Ms P. Hegedus have 
also contributed to the final presentation of this publication. 


L. Brader 
Director 

Plant Production and Protection Division 


Avant-propos 

Au cours des 12 dernières années, une quantité importante d'informations agroclimatologiques a été rassemblée par le 
Groupe agrométéorologique de la Division de la production végétale et de la protection des plantes de la FAO. sous la 
direction de M. M. Frère et M. G.F. Popov, agromôtôorologues. Cette information, couvrant plus de 3 300 stations, a 
servi de base à l'élaboration de nombreux documents de la FAO récents, en particulier les études d’agroclimatologie, le 
rapport sur les zones agro-écologiques et les études qui en ont découlé. Cette base de données est également utilisée 
dans le cadre du suivi agrométéorologique des cultures et de la prévision des récoltes assurée au siège et dans les 
pays membres. Enfin, une demande croissante d’informations agroclimatologiques émanant de spécialistes ou d'institu- 
tions a rendu indispensable la publication de cette information, qui s’adresse avant tout aux divers spécialistes des pro- 
blèmes agricoles. 

L'analyse de cette information, basée sur la méthode originale mise au point par la FAO, a été appliquée systémati- 
quement à toutes les stations disposant des éléments nécessaires à la détermination de l’évapotranspiration potentielle 
et des dates moyennes de début et de fin des saisons culturales telles qu'elles sont imposées par la distribution des 
précipitations moyennes. 

L’application à l'agriculture de l'information climatologique en temps différé renseigne sur le risque climatique du 
bilan d'eau et s’adresse ainsi à la planification. Elle constitue un complément indispensable à l'utilisation en temps réel 
de l’information météorologique à des fins opérationnelles. 

Les deux volumes présentés ici font suite aux deux volumes relatifs à l'Afrique (Collection FAO: Production végé- 
tale et protection des plantes, n° 22, 1984), et à celui relatif à l'Amérique latine et aux Caraïbes { Ibidem , n° 24, 1985). 
Ils concernent l'Asie et rassemblent les paramètres de plus de 1 200 stations. 

Au cours de la préparation de cet ouvrage, M. M. Crabbé, climatologue, a procédé à la vérification finale de l'infor- 
mation. M. R. Gommes, agrométéorologue, a préparé les programmes d'ordinateur originaux et Mlle F. Petrassi a réalisé 
l'édition finale du matériel préparé par ordinateur. Mme F. Le Hunte Ward-Bernabucci et Mlle P. Hegedus ont contribué 
à la présentation ultime de cette publication. 


L. Brader 
Directeur 

Division de la production végétale 
et de la protection des plantes 
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1 . Explanation of the agroclimatological tables 


Geographical coordinates 

The coordinates used in this publication are those published in the WMO 
publication - Meteorological messages - lists of stations. Volume A, 
No. 9, 1962, where the observations are made by synoptic stations. The 
coordinates ol other stations used in this publication come from various 
other sources. The orthography of the station names is also taken from 
the WMO publication or from publications produced by national mete- 
orological services. 


Agrometeorologlcal and climatological parameters 

This information represents the data of 1 229 stations distributed 
throughout 39 countries or territories of the Asian continent, shown in 
alphabetical order of their English names. The information comes from 
a variety of sources, national and international, which are available within 
FAO. Some of the main sources of information appear on page 13. 

Complementary information concerning these parameters, including 
the period of observation, which would allow the list of stations to be 
expanded, may be sent to the Agrometeorological Group, Plant Pro- 
duction and Protection Division, FAO, Rome, and will be gratefully 
acknowledged The same applies to information on long-term monthly 
rainfall series which would allow the preparation of the improvement 
of rainfall probability tables. 

Rainfall figures have generally been calculated from series of at 
least 30 years, including the period from 1931 to 1960 or any more re- 
cent 30-year period. As far as the other parameters are concerned, series 
of ten years are generally used. 


Agroclimatological tables 

The titles of the tables include the following elements: 

Name of the country 
Name of the station 

The indicative WMO station number or an intermediate number 
established by the FAO agrometeorological data bank. 

The latitude of the station, expressed In degrees and minutes. The 
latitude is taken as positive In the Northern Hemisphere and 
negative in the Southern Hemisphere. 

The longitude of the station, expressed in degrees and minutes. 
The elevation of the station in metres. 

Twelve monthly columns and one yearly column represent the 
values of the climatological and agrometeorological parameters as 
follows: 

Precipitation: monthly and yearly average totals for the period, ex- 
pressed in whole millimetres. 

Temp average: average daily air temperature for the period, ex- 
pressed in degrees Celsius and in tenths of degrees. This average 
temperature may be the arithmetical average of the maximum and 
minimum mean temperatures, or the true average temperature 
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based on several temperature observations per day made at 
representative hours. 

Temp mean max: average maximum air temperature for the period. 
This is the average of the daify maximum temperatures. 

Temp mean min: average minimum air temperature for the period. 
This is the average of the daify minimum temperatures. 

Temp mean day: average day-time air temperature calculated from 
the maximum and minimum mean temperatures and the local day 
length (Petricevic in R. Gommes, Pocket computers in 
agrometeorology, Rome, FAO, 1983, p. 55, Plant Production and 
Protection Paper No. 45). The annual value is the arithmetic mean 
of the monthly values. 

Temp mean night: average night-time air temperature calculated 
by the same procedure as for the preceding parameter. The no- 
tions of day and night-time temperatures have been introduced In 
this data base in relation to calculations of biomass production 
through gross and net photosynthesis. 

Vapour pressure: the average vapour pressure of the air for the 
period, expressed in full millibars and tenths. This is sometimes 
extracted from publications. Very often, however, it is calculated 
from the simultaneous measurements of air temperature and relative 
humidity. 

Wind speed 2 m: average wind speed reduced at 2-metre level, ex- 
pressed in metres per second. 

Sunshine %: relative daily sunshine duration, by month and year, 
expressed as a percentage of the astronomically possible sunshine 
duration. 

Total radiation: daily average total solar radiation for the period 
This Is observed in a few stations. It is generally calculated from 
relative sunshine duration, according to FAO procedures referred 


to in the next paragraph. Total radiation is expressed in calories 
cm -1 . day'. 

Evapotranspiration: potential évapotranspiration (PET), calculated 
according to the Penman method (as presented in M. Frère and 
G.F. Popov, Agrometeorological crop forecasting and monitoring. 
Rome, FAO, 1979, Plant Production and Protection Paper No. 17). 
Potential évapotranspiration is presented as monthly and yearly 
totals in millimetres. These quantities are directly comparable with 
the monthly and yearly precipitation figures appearing on the first 
line of the agroclimatological tables. 

In some cases, when observation series of wind speed or sunshine 
duration are lacking, data have been extrapolated from neighbouring 
stations, across national borders if necessary. 


Determination of the humid seasons 

Each numerical table is followed by indications related to the type of 
season and its characteristics, using specific physical and agronomical 
concepts, as defined hereunder. 

The humid season considered is the period during which the soil 
moisture from precipitation is freely available to the crop or the plant 
cover, with the condition that the air temperature must be high enough 
to allow the normal physiological activity of the plants. Three periods 
characterize a rainy season: 

a) A first, pre-humid period ("season begins on ..."), when on average 
the precipitation ranges from 0.5 PET to PET. 

to) A second period, "humid" ("begin humid on ..." to "humid period 
ends on ...”), showing also the number of days during which the 
precipitation is on average superior to the potential évapotranspiration. 
During this period the water balance is normally positive and some water 
is stored in the soil. 
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c) A third period, "post-humid” ("end of season on ...”) is character- 
ized by a progressive reduction and a possible cessation of precipita- 
tion. This period covers the time range when PET>P>0.5 PET, plus 
a period during which the soil moisture accumulated (up to 100 mm), 
is transpired at the potential évapotranspiration rate. 

This pattern, showing one rainy season only, may be replaced in 
some areas by a bimodal precipitation pattern which provides water to 
some crops. This second growing period appears in the table as "season 
nr 2". In exceptional cases a third season may also appear in the table 

The data have been established by computer which compares in- 
terpolated daily amounts of average rainfall with potential évapotranspira- 
tion. 

The presentation of these seasons is made as follows: 

- the type of season (with or without a dry period): 

- the number of days of the dry period that do not fit the growth of crops 
(dry days): 

- the total number of days of the intermediate period (pre-humid and 
post-humid) before or after the growing season (intermediate days); 

- the number of wet days when on average crop water requirements 
are fully covered (wet days); 

- the season nr 1, eventually followed by a second and perhaps even 
a third. 

For some stations an indication of very short seasons may seem 
arbitrary and is a result of the computer procedure. It may indicate, 
however, the possibility of an additional growing period in years with 
higher precipitation than normal and for areas where crops benefit direct- 
ly from any additional moisture, as is the case, for example, with natural 
pastures. 


Generally, "growing seasons” of less than 75 days do not have 
great agronomic significance since there are only a small number of 
crops able to complete their vegetative cycle in less time. These seasons 
are, however, meaningful in regard to natural pastures. Note that this 
classification applies only to rainfed crops. 

When several semi-humid and humid periods occur successively 
during the year with no dry period, the date of the beginning of the humid 
season may fall at various times during the periods of reduced rainfall. 

The humid seasons mentioned in the tables do not take into ac- 
count cold periods when vegetation is normally dormant. Therefore it 
is necessary to eliminate those periods when the average air temperature 
is inferior to about + 6°C for the possible cropping periods, based on 
water availability. 

However, this temperature threshold has been adopted in non- 
tropical China, that is, north of the 28° latitude, where all stations ex- 
perience daily averages lower than the threshold, either at the begin- 
ning or at the end of the humid season. 

"Cold” days, although they may theoretically be humid or semi- 
humid, have been eliminated from those seasons and counted as "dry" 
days. 

For each growing season, the following Information can be read: 

- the date of the beginning of the pre-humid period; 

- the date ol the beginning of the humid period; 

- the date of the end of the humid period, together with its duration; 

• the date of the end of the post-humid season; 

• the cumulative duration of the semi-humid and humid seasons. 
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2. Presentation of analytical tables on rainfall variability 


This part presents 234 tables, taken as examples of the rainfall variability 
for the marry rainfall patterns. Each table identifies the name and number 
of the station, the geographical coordinates, and the name of the coun- 
try or territory. It also indicates the length of the period of observation 
of precipitation, The tables present the elements related to each month 
in vertical order, with headings as follows: 

N the number of available years of observations for a given 

month 

NO the number of observations with no precipitation 

MEAN the arithmetic mean of precipitation over the series of N 
years, expressed in mm 

RN absolute monthly minimum rainfall in the series of obser- 
vations 

RX absolute monthly maximum rainfall in the series of obser- 
vations 

CV coefficient of variability representing the ratio of the stan- 
dard deviation over the average monthly precipitation mul- 
tiplied by tOO, 

The coefficient of variability is significant and printed only if the 
following conditions are fulfilled: 

a) the observation series includes at least 15 years of 


observed values; 

b) the coefficient of variability is higher than 25 percent: and 

c) the proportion of observations in the series showing no rainfall is 
less than 50 percent of the data. 

In addition, if all the data are equal to the mean, which happens 
only if the values are 0, the computer indicates “all data identical to 
0". In this case the number of months without rainfall NO is also equal 
to the series of observations N. 

The right-hand side, entitled “amount exceeded in years out of 10” 
indicates, in nine columns numbered from 9 to 1 , the amount of month- 
ly rainfall exceeded in N years out of 10. 

Example (taken from the Rangoon, Burma, station): 

N NO MEAN RN RX CV « 8 7 8 8 4 3 2 1 

OCT 98 1 18S 0 432 S3 84 93 117 141 166 192 224 266 331 

In this station the data for the month of October include: 

N the series includes 96 years of observations 
NO In one year out of 96, rainfall was equal to 0 
MEAN the average rainfall for October was 185 mm 
RN the absolute minimum rainfall for this month was 0 mm 
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RX 


CV 

9 

8 

1 


the absolute maximum rainfall for this month was 432 mm 

the coefficient of variability is equal to 53 percent and thus 
the standard deviation is 0.53 x 185 - 98 mm 

the rainfall shown is likely to be exceeded nine years out 
of ten, or with a 90 percent probability (64 mm) 

the rainfall shown is likely to be exceeded eight years out 
of ten, or with an 80 percent probability (93 mm) 


the rainfall shown is likely to be exceeded In only one year 
out of ten, or with a probability of 10 percent (331 mm). 
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1 . Explication des tableaux agroclimatologiques 


Coordonnées géographiques 

Les coordonnées géographiques utilisées sont celles publiées dans le 
recueil OMM Messages météorologiques — sf a fions d'observation. 
Volume A, n° 9, 1962. lorsque les données climatologiques provien- 
nent des données d'observation des stations synoptiques ou celles 
publiées par les services nationaux. L'orthographe des noms des sta- 
tions est également reprise du même recueil OMM ou des publications 
nationales. 

Paramètres agrométéorologiques ou climatologiques 

Ces paramètres présentent les données de 1 229 stations de 39 pays 
ou territoires du continent asiatique, se succédant dans l'ordre alphabéti- 
que anglais du nom de ces pays et territoires. 

Ces données proviennent de la multitude des sources, soit na- 
tionales, soit internationales dont dispose la FAO. Une liste des prin- 
cipales sources d'information figure à la page 13. 

Toute documentation complémentaire relative à ces paramètres, 
avec la mention de la période d’observation, permettant d'inclure de 
nouvelles stations, peut être envoyée au groupe agrométéorologique, 
Division de la production végétale et de la protection des plantes, FAO, 
Rome, où elle sera accueillie avec gratitude. Il en est de même des 
longues séries continues des sommes mensuelles des précipitations, 
pour l’établissement ou l'amélioration des tableaux de la variabilité. 

Les régimes des précipitations représentent, dans leur grande ma- 
jorité, des moyennes de 30 années d’observations, sinon plus, et en 


général pour la période 1931-1960 ou une période de 30 ans plus 
récente. Pour les autres paramètres, les séries utilisées comprennent 
généralement 10 ans de mesures. 

Tableaux agroclimatologiques 

Les titres des tableaux comprennent les données suivantes: 
nom du pays: 
nom de la station; 

numéro indicatif OMM de la station, ou, à défaut, un numéro inter- 
calaire attribué par la banque de données agrométéorologiques de 
la FAO; 

latitude de la station, exprimée en degrés et minutes, positive dans 
l'hémisphère nord, négative dans l’hémisphère sud; 

longitude de la station en degrés et minutes; 

altitude de la station, en mètres. 

Douze colonnes mensuelles et une colonne annuelle présentent 
les paramètres climatologiques et agrométéorologiques de la façon 
suivante: 

Précipitation: sommes mensuelles ou annuelles moyennes de la période 
des précipitations, exprimées en millimètres entiers. 

Temp average: température moyenne journalière de l’air, en degrés et 
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dixièmes de degrés Celsius, mensuelle ou annuelle, de la période 
utilisée. Cette température moyenne est soit la moyenne arithmétique 
des températures maximales et minimales moyennes correspondantes, 
soit la température moyenne journalière vraie, établie à partir des obser- 
vations faites à plusieurs heures représentatives de la journée. 

Temp mean max: température maximale moyenne, mensuelle ou 
annuelle, de la période utilisée. Elle est la moyenne arithmétique des 
maximums journaliers. 

Temp mean min: température minimale moyenne correspondante. 

Temp mean day. température moyenne diurne, calculée sur la base des 
deux précédentes et de la longueur locale des jours du mois (Petricevic, 
in R. Gommes, Pocket computers in agrometeorology, p. 55, FAO Plant 
Production and Protection Paper no. 45, 1983). La valeur annuelle est 
la moyenne arithmétique des douze valeurs mensuelles. 

Temp mean night: température moyenne nocturne calculée de manière 
similaire. La notion de températures diurnes et nocturnes a été introduite 
dans cette base de données en relation avec les calculs de production 
de biomasse à partir de la photosynthèse brute et nette. 

Vapour press: tension de vapeur d’eau de l’air, en moyenne journalière, 
mensuelle ou annuelle, exprimée en millibars et dixièmes de millibars. 
Elle est quelquefois extraite de publications, mais le plus souvent 
calculée à partir de mesures simultanées de la température de l’air et 
de son humidité relative. 

Wind speed 2 m: vitesse moyenne, mensuelle ou annuelle, du vent 
réduite à 2 mètres au-dessus du sol, exprimée en mètres par seconde. 

Sunshine %, durée moyenne journalière, par mois et par an, de l'In- 
solation relative enregistrée au sol et exprimée en pourcentage de l’In- 
solation astronomiquement possible en chaque lieu. 

Total radiation: rayonnement solaire global moyen journalier par mois 
et par an; il est mesuré dans un petit nombre de stations et de ce fait 


généralement calculé au départ des données d’insolation relative, en 
utilisant les procédures de la FAO citées dans le paragraphe suivant. 
Il est exprimé en calories cm' 1 • jour' 1 . 

Evapotranspiration: l'évapotranspiration potentielle moyenne (ETP) cal- 
culée suivant la formule de Penman modifiée, telle qu’exposée dans 
Surveillance agrométéorologique pour la prévision des récoltes (Frère 
et Popov, Etude FAO: production végétale et protection des plantes, 
n° 17, 1979). Elle est exprimée en totaux mensuels et annuels, et en 
millimètres entiers, il s'agit ici du résultat final directement comparable 
aux millimètres de précipitations recueillies. 

Dans quelques cas d'absence de séries d'observations de la vitesse 
du vent ou de la durée de l’insolation, les valeurs de ces paramètres 
ont été extrapolées de stations voisines, éventuellement situées au-delà 
des frontières nationales. 

Détermination des saisons humides 

Chaque tableau numérique est suivi d'indications concernant les types 
de saison, avec leurs caractéristiques, définies suivant les concepts agro- 
nomiques et physiques ci-aprôs. La saison humide considérée dans la 
méthode est la période durant laquelle l'eau du sol résultant des préci- 
pitations est disponible pour la culture ou le couvert végétal. Trois pério- 
des caractérisent la saison pluvieuse: 

a) une première période («season begins on ...•) «préhumide» au cours 
de laquelle la précipitation reçue est comprise entre un seuil conven- 
tionnel de 0,5 et une fois l'évapotranspiration; 

b) une deuxième période «humide» («begin humid on ...« jusqu'à «humid 
period ends on ...» avec la durée en jours), au cours de laquelle la pré- 
cipitation moyenne est supérieure à l'évapotranspiration potentielle 
moyenne. Pendant cette période, le bilan hydrique est normalement posi- 
tif et une certaine quantité d’eau est accumulée dans le sol; 

c) une troisième période «posthumide» («end ol season on ...») connaît 
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une diminution précédant un arrêt éventuel des précipitations. Cette 
période couvre l’intervalle de temps où ETP> P >0,5 ETP, plus une 
période où l’eau utile accumulée dans le sol (au maximum 100 mm) 
est transpirée au taux de l'évapotranspiration potentielle. 

A ce système d'une unique saison pluvieuse peut se substituer sous 
divers climats un système bimodal avec une deuxième période de pré- 
cipitations et donc d'apports d'eau à certaines cultures. Cette deuxième 
saison humide est reprise au tableau par l'indication «season nr 2- Une 
troisième période humide peut éventuellement se présenter et est indi- 
quée dans ce cas également. 

Les dates ont été déterminées par ordinateur, par confrontation des 
données journalières interpolées des précipitations moyennes et de 
l'évapotranspiration calculée. 

La présentation de ces saisons s'effectue comme suit: 

- le type de saison (avec ou sans période sèche): 

- le nombre de jours de la période considérée comme physiologique- 
ment ou phytotechniquement sèche («dry days-); 

- le nombre total de jours des saisons intermédiaires, préhumide et 
posthumide (-intermediate days-); 

- le nombre de jours humides où les besoins en eau de l'évapotranspi- 
ration son» couverts («wet days-); 

- la saison nr 1, et éventuellement la ou les suivantes. 

Certaines dates très rapprochées peuvent paraître arbitraires, indi- 
quant une saison très courte de l'un ou l'autre type: elles sont dues à 
la rigueur de l'ordinateur. Elles ont cependant l'avantage de montrer 
une possibilité de saison plus longue vers cette date, lorsque les préci- 
pitations d'une année particulière sont supérieures aux précipitations 
moyennes et dans les régions dont la végétation peut bénéficier de tout 
apport supplémentaire d'eau, comme c'est le cas par exemple pour les 
pâturages naturels. 


D'une manière générale, il convient de mentionner que des «sai- 
sons» d'une durée inférieure à 75 jours n'ont pas de signification prati- 
que sur le plan agronomique, étant donné le faible nombre de cultures 
capables de compléter leur cycle végétatif en 75 jours. Ces saisons très 
courtes sont toutefois intéressantes pour les zones d'herbages natu- 
rels. Il convient aussi de noter que cette classification s'applique uni- 
quement aux cultures pluviales. 

Lorsque plusieurs saisons semi-humides et humides se succèdent 
au cours de l'année, sans période sèche, les dates de début de saison 
humide peuvent se situer aux divers moments de ralentissement des 
précipitations. Il y a lieu aussi de remarquer que les saisons «humides» 
dont il est question dans ces tableaux ne tiennent pas compte des pério- 
des froides de l’année où la végétation se trouve normalement en dor- 
mance. Dès lors, il convient d'éliminer des périodes possibles de cul- 
ture. déterminées sur la base de la disponibilité en eau, celles pour les- 
quelles la température moyenne de l'air est inférieure à 6°C environ. 

Cependant, ce seuil de température a été utilisé dans le cas de 
la partie de la Chine non tropicale, située à peu près au nord du 28* 
parallèle, du fait que toutes les stations y connaissent des températu- 
res moyennes journalières inférieures à ce niveau, en début ou fin de 
saison humide. Les jours «froids», mais théoriquement semi-humides 
ou humides, ont donc été supprimés de ces saisons et comptés sous 
la rubrique «jours secs-. 

Finalement, pour chaque saison on peut lire: 

- la date du début de la saison préhumide; 

- la date du début de la saison humide, éventuellement; 

- la date de la fin de la saison humide et sa durée, dans la même éven- 
tualité; 

- la date de la fin de la saison posthumide; 

- la durée cumulée de la saison semi-humide et humide. 
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2. Présentation des tableaux d’analyse de la variabilité des précipitations 


Cette partie de l'étude présente 234 tableaux de stations, exemplatifs 
de la variabilité mensuelle des précipitations, en échantillonnage des 
multiples types de régimes pluviaux de l’Asie. 

Chaque tableau comporte comme indicatifs: le nom de la station 
et son numéro d'ordre, les coordonnées géographiques et le nom du 
pays ou du territoire. Il précise ensuite la période d'observation des pré- 
cipitations. Les mois sont repris verticalement. Les colonnes de gau- 
che indiquent: 

N le nombre disponible d'années pour chaque mois 

NO le nombre d'observations sans précipitations 

MEAN la moyenne arithmétique mensuelle des précipitations pour 
la série de N années, exprimée en mm 

RN la somme mensuelle minimale absolue des précipitations 
dans la série 

RX la somme mensuelle maximale absolue correspondante 

CV le coefficient de variabilité, c’est-à-dire le rapport de l'écart 
type de la série par la valeur moyenne mensuelle des pré- 
cipitations, multiplié par 100. 

Le coefficient de variabilité n'est significatif et établi que si les trois 
conditions ci-après sont remplies: 

a) le nombre de données d’observation dans la série porte sur 15 années 
au moins: 


b) le coefficient de variabilité est supérieur à 25 pour cent; 

c) la proportion de zéros dans la série est inférieure à 50 pour cent du 
nombre de données. 

Il faut noter aussi que si toutes les données de la série sont égales 
à la moyenne — ce qui ne se présente en fait que lorsque toutes les 
sommes mensuelles des précipitations sont égales à zéro — l'ordina- 
teur indique «toutes les données identiques à zéro* («ail data identical 
to 0»), tandis que le nombre de mois sans aucune pluie (NO) est égal 
au nombre de mois d'observation (N). 

La partie de droite du tableau, sous le titre «amount exceeded in 
years out of 10- indique, en neuf colonnes numérotées de 9 à 1, la quan- 
tité de précipitation mensuelle dépassée N années sur 10. 

Exemple: (il se rapporte à la station de Rangoon, Birmanie): 

N NO MEAN RN RX CV 9 ê 7 6 S 4 3 2 1 

OCT 96 1 IIS 0 432 53 «4 93 117 141 166 1*2 224 266 331 

Dans cette station, en octobre, les valeurs numériques signifient: 

N la série comprend 96 années d'observations 

NO dans un seul cas sur 96, les précipitations ont été nulles 

MEAN la précipitation moyenne de ce mois est 185 mm 

RN la quantité minimale absolue de précipitations du mois est 
0 mm 
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la quantité maximale absolue mensuelle de précipitations 
est 432 mm 

le coefficient de variabilité est égal à 53 pour cent, l'écart 
type est donc égal à 185 x 0,53 = 98 mm 

les précipitations supérieures à 64 mm se présentent 
9 années sur 10, soit dans 90 pour cent des cas 

les précipitations supérieures à 93 mm se rencontrent 
8 années sur 10, soit dans 80 pour cent des cas 


dans 10 pour cent des cas ou seulement une fois en 10 
ans, le total des précipitations sera supérieur à 331 mm. 
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32 

12 

E 

37 

00 

668 

40260 

MAFRAQ 

N 

32 

22 

E 

36 

13 

6B6 

40263 

AMMAN AIRPORT 

N 

31 

39 

E 

33 

39 

766 

40270 

TULKARM 

N 

3? 

19 

E 

33 

01 

00 

40274 

DEIR ALLA 

N 

32 

1? 

E 

33 

37 

-224 

40273 

U AG UN A 

N 

32 

30 

E 

35 

37 

-197 

40276 

BEIT QAD *JFNIN* 

N 

32 

28 

E 

35 

21 

-190 

40277 

WADI FARIA 

N 

32 

OB 

E 

33 

30 

-19B 

40278 

WADI VAS IS 

N 

32 

24 

E 

33 

33 

-200 

40279 

JERICHO AIRPORT 

N 

31 

52 

E 

33 

30 

-276 

40200 

ZCROA 

N 

32 

05 

E 

36 

07 

355 

40282 

WADI WALA 

N 

31 

33 

E 

35 

47 

450 

40207 

JUBfclHA 

N 

31 

02 

E 

33 

52 

980 

40200 

al arroub 

N 

31 

36 

£ 

35 

07 

960 

40209 

AZRAQ 

N 

31 

40 

E 

36 

49 

333 

40291 

ER-RARBAH 

N 

31 

16 

E 

35 

43 

920 

40292 

JIZA 

N 

31 

4? 

E 

35 

50 

705 

40293 

EL JA1ER 

N 

30 

17 

E 

36 

08 

065 

40294 

EL CH'RCN 

N 

30 

06 

P 

35 

20 

1310 

40295 

EL BHOUBAK 

N 

30 

30 

E 

35 

32 

1363 

40298 

FL TAFILA 

N 

30 

30 

E 

35 

36 

tooo 

40297 

MA AN AIRPORT 

N 

31 

10 

E 

35 

47 

1069 

40310 

AGAUA AIRPORT 

N 

29 

38 

E 

35 

01 

33 

40340 

AQAHA PORT 

N 

29 

29 

E 

34 

59 

2 

40341 

RUM 

N 

29 

33 

E 

35 

25 

932 

40342 


Copyrighted material 



afghanistan 

Copyrighted material 



COUNTRY AFGHANISTAN 



• 

STATION 

FA1ZABAD 


• NUMBER 

40904 







• 

LATITUDE 

37. 

07 • 

LONGITUDE 

70. 31 

• ELEVATION : 

1200 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

43 

BO 

101 

99 

es 

8 

11 

1 

2 

20 

29 

31 

921 

TEMP AVERAGE 

0 1 

2 2 

7 B 

13. 0 

16 9 

23 6 

26 4 

29 7 

20 0 

13 0 

7 9 

2. 4 

13. 3 

TEMP MEAN MAI 

6 7 

0 9 

14 9 

20 1 

24. 4 

32 7 

39 4 

39 9 

30 1 

22 7 

19 6 

9 9 

21 3 

TEMP MEAN MIN 

-4 7 

-3 0 

2 3 

6 7 

9. 2 

13 9 

16 0 

14 9 

9 7 

6 0 

1 0 

-2 9 

9 0 

TEMP MEAN DAY 

3 1 

4. 9 

10. 6 

19 9 

19 6 

26 6 

29 1 

2B 8 

23 4 

17 1 

10 7 

9 9 

16 3 

TEMP MN NIGHT 

-0 9 

1 3 

6 7 

11 4 

14 3 

19 7 

21. 8 

20 7 

19 3 

10 3 

4 7 

0 4 

10 9 

VAPOUR PRESS 

4 9 

9 4 

7. B 

10 7 

12 7 

13 3 

12 0 

9 6 

8 2 

9 1 

7 2 

9 A 

0 9 

MIND SPEED 2M 

0. 7 

0 0 

1. 0 

1. 0 

0 9 

1 2 

1. 3 

0 0 

0 6 

0. 7 

0 6 

0 6 

0. 9 

SUNSHINE X 

39 

38 

36 

49 

97 

68 

66 

73 

70 

64 

92 

49 

94 

TOT RADIATION 

160 

206 

261 

363 

471 

992 

930 

919 

426 

319 

206 

197 

347 

EVAPOTRANSP 

9 

19 

43 

71 

109 

196 

179 

144 

99 

94 

IB 

7 

902 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 13B INTERN DAYS 37 WET DAYS 190 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 OCT 

BEGIN HUMID ON 2 NOV 

HUMID PERIOD <190 DAYS) ENDS ON 1 1 MAY 
END OF SEASON ON 29 MAY 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 227 DAYS 


COUNTRY AFGHANISTAN ♦ STATION SHEB1RGHAN ♦ NUMBER 40900 






• 

LATITUDE 

36 

40 • 

LONGITUDE 

69 43 # 

ELEVATION 

360 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

39 

41 

33 

7 

0 

0 

0 

0 

12 

19 

29 

214 

TEMP AVERAGE 

2 3 

9 2 

10 9 

19 9 

22 2 

28 2 

30 1 

27 9 

23 6 

19 9 

9 9 

4 9 

16 4 

TEMP MEAN MA* 

7 3 

10 1 

19 7 

22 1 

30 9 

36 3 

37 8 

37 0 

31 4 

23 6 

16 7 

9 1 

23. 1 

TEMP MEAN MIN 

-1 9 

1 0 

5 9 

10 9 

14 2 

18 9 

21 9 

19 7 

14 6 

10 4 

5 1 

1 4 

10 1 

TEMP MEAN DAY 

4 9 

7 2 

12 6 

18 4 

29 3 

30 7 

32 5 

31 3 

29 9 

19 2 

12 0 

6 9 

IB 9 

TEMP MN NIGHT 

1 B 

4 4 

9 4 

14 6 

19 6 

24 5 

26 4 

24 6 

19 2 

13 B 

0 0 

3 3 

14 1 

VAPOUR PRESS 

». 6 

6 8 

9 3 

12 3 

11 0 

13 1 

14 6 

12 1 

10 2 

8 7 

7 6 

6 4 

9 9 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2. 6 

2 6 

2 1 

2 2 

2 0 

2 0 

l 9 

1 9 

2 0 

1 9 

2 2 

2 1 

SUNSHINE X 

29 

42 

40 

46 

69 

82 

B9 

86 

79 

62 

60 

41 

60 

TOT RADIATION 

150 

236 

300 

390 

539 

617 

617 

970 

460 

317 

239 

164 

383 

EVAPOTRANSP 

23 

32 

63 

92 

104 

220 

234 

204 

192 

09 

36 

22 

1347 


TYPE OF MUNID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 227 INTERN DAYS 96 WET DAYS 82 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 19 MOV 

BEGIN HUMID ON 9 DEC 

HUMID PERIOD < B 2 DAYS) ENDS ON 29 FEB 
END OF SEASON ON 6 APR 
TOT A4. LENGTH OF SEASON IS 130 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY AFGHANISTAN 



• 

STATION 

NAZAR! 

-SHARIF 


• NUMBER 

40911 







• 

LATITUDE 

36 

42 • 

LONGITUDE 

67 12 

• ELEVATION 

378 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

26 

33 

40 

33 

12 

2 

0 

0 

0 

3 

16 

23 

190 

TEMP AVERAGE 

3. 1 

6 3 

11 2 

17 4 

24 2 

29 2 

31 4 

29 0 

22 7 

13 9 

7 9 

4 3 

16 9 

TEMP MEAN MAX 

9 1 

11. 0 

16 6 

23 7 

30 8 

36 7 

38 6 

37 1 

31 8 

24 3 

15 9 

10 3 

23 9 

TEMP MEAN MIN 

-2 0 

0 3 

3 2 

10 9 

16 2 

22 1 

23 3 

23 7 

16 9 

9 1 

2 6 

-0 7 

10 0 

TEMP MEAN DAY 

3 6 

8 2 

13 0 

19 6 

26 2 

32 0 

34 4 

32 7 

26 9 

19 4 

11 4 

6 7 

IV 7 

TEMP MN NIGHT 

2 1 

4 7 

9 3 

13 4 

21 1 

26 0 

29 4 

27 5 

21 0 

13 0 

6 0 

2. 1 

14 9 

VAPOUR PRESS 

3 9 

7. 5 

9 6 

12 9 

13 9 

12 5 

13 3 

11. 2 

9 1 

8 1 

7 0 

6 2 

9 B 

WIND SPEED 2M 

1. 7 

2 3 

2 6 

2 0 

2 1 

2 6 

2 9 

2 3 

1 B 

1 9 

1 7 

1 7 

2 1 

SUNSHINE X 

3B 

41 

39 

47 

70 

38 

80 

81 

7B 

69 

33 

30 

39 

TOT RADIATION 

173 

233 

297 

393 

339 

309 

393 

330 

436 

336 

224 

1 BO 

374 

EVAPOTRANSP 

20 

32 

66 

101 

179 

224 

230 

209 

136 

93 

30 

17 

1337 


TYPE OF HUMID SEASCW SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAV9 231 INTERN DAYS 30 WET DAYS : 84 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 NOV 

BEGIN WMID ON 23 NOV 

HUMID PERIOD < 84 DAYS) ENDS ON 17 FEB 
END OF 5EA90N ON 27 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 134 DAYS 


COUNTRY AFGHANISTAN 



• 

STATION 

KUNOUZ 



• NUMBER 

40913 







• 

LATITUDE 

36 

40 ♦ 

LONGITUDE 

6B 33 

« ELEVATION 

433 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

39 

33 

73 

67 

41 

0 

2 

0 

0 

8 

26 

36 

349 

TEMP AVERAGE 

2 1 

3 3 

10 6 

16 4 

22 3 

28 7 

31 3 

29 2 

23 3 

16 4 

B 3 

3 9 

16 3 

TEMP MEAN MAX 

7. 3 

10. 6 

16 1 

22 2 

29 6 

37 1 

38 7 

37 0 

31 8 

24 2 

13 3 

9 3 

23 3 

TEMP MEAN MIN 

-2. 4 

0 9 

3 7 

10 9 

14 9 

20 3 

23 1 

21 4 

13 9 

9 9 

3 3 

-1 0 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

4 2 

7 3 

12 8 

10 6 

24. 9 

31 B 

33 7 

31 9 

26 6 

19 4 

11 3 

6 0 

19 1 

TEMP HN NICHT 

1 2 

4 3 

9 3 

14 9 

19 8 

23 0 

27 e 

23 8 

20 3 

13 6 

6 3 

1 6 

14 3 

VAPOUR PRESS 

3 7 

7. 1 

10 0 

14 I 

13 6 

12 7 

14 2 

12. 3 

9 Q 

9 0 

7 3 

6 4 

10 4 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1. 7 

1 7 

1 8 

1 8 

2 0 

2 2 

2 1 

2 0 

1 0 

1 4 

1 4 

ft. 8 

SLWSHINE X 

33 

42 

42 

49 

63 

73 

73 

79 

80 

64 

36 

39 

38 

TOT RADIATION 

133 

221 

207 

383 

302 

379 

378 

330 

471 

319 

223 

149 

368 

EVAPOTRANSP 

14 

24 

30 

02 

149 

220 

239 

212 

132 

03 

26 

13 

1266 


TYPE OF HUMID SEASON 9EA50N WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS : ISA INTERN DAYS 34 WET DAYS 143 

• SEASON NR 1 

SEASON BE01NS ON 3 NOV 

BEOIN HUMID ON 14 NOV 

HUMID PERIOD <143 DAYS) ENDS ON 0 APR 
END OF SEASON ON 1 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON 19 179 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : AFGHANISTAN 



• 

STATION 

GAD IS 



• NUMBER 

40939 







• 

LATITUDE 

34 

40 • 

LONQITUDC : 

63 25 

* ELEVATION 

1200 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

46 

39 

66 

40 

26 

0 

1 

0 

2 

23 

22 

46 

323 

TEMP AVERAGE 

1. 2 

2 3 

0 0 

12. 1 

16 0 

20 5 

22 6 

21 4 

16 7 

11 7 

7 2 

5. 3 

12 1 

TEMP MEAN MAX 

7 0 

6 9 

14 0 

10 1 

23 2 

20 9 

30 4 

29 9 

25 4 

19 9 

14 7 

11 3 

19 1 

TEMP MEAN MIN 

-2 6 

-I. 2 

3 5 

7 7 

10 0 

12 e 

14 6 

14 9 

10 0 

6 2 

2 0 

1 5 

6 7 

TEMP MEAN DAY 

4 0 

4 3 

10 7 

14 e 

19 0 

23 8 

25 3 

25 0 

20. 3 

19 3 

10 7 

8 0 

15 1 

TEMP m NIQHT 

0. 9 

l. a 

7 3 

11. 3 

14 4 

18 0 

19. 4 

19 2 

14 3 

9 e 

5 9 

4 0 

10 5 

VAPOUR PRESS 

4 2 

4 9 

7 0 

9 3 

1» 7 

10 6 

11 2 

e 7 

7 0 

7 3 

5 9 

5 2 

7 7 

WIND SPEED 2M 

3 5 

2 1 

2 0 

1 7 

1 2 

1 5 

1 7 

i e 

1 7 

1 5 

1 5 

2 9 

19 

SUNSHINE X 

43 

41 

44 

43 

67 

80 

03 

85 

05 

72 

59 

45 

62 

TOT RADIATION 

105 

228 

302 

359 

524 

616 

621 

503 

502 

359 

241 

174 

391 

EVAPOTRANSP 

34 

30 

50 

76 

113 

162 

170 

160 

117 

64 

31 

36 

1059 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 193 INTERN DAYS 51 WET DAYS 121 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 4 NOV 

BEGIN HUMID ON 26 NOV 

HUMID PERIOD (121 DAYS) ENDS ON 27 MAR 
END OF SEASON ON 25 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 172 DAYS 


COUNTRY AFGHANISTAN 



• 

STATION 

CHELMIN 


* NUMBER 

40941 







• 

LATITUDE 

34 

53 • 

LONGITUDE 

65 18 

* ELEVATION 

2070 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

30 

44 

50 

20 

0 

2 

0 

0 

8 

7 

20 

222 

TEMP AVERAGE 

-6 9 

-2 7 

4 1 

8 6 

12 0 

17 9 

19 6 

18 6 

13 4 

0 5 

2 3 

-2 6 

7 8 

TEMP MEAN MAX 

2 0 

4 9 

10 1 

16 3 

21 6 

27. 1 

28 9 

29 2 

25. 1 

19 6 

12 3 

6 4 

17 0 

TEMP MEAN MIN 

-12 7 

-7. 6 

-o 5 

3. 1 

5 0 

7 1 

8 7 

7 2 

2 5 

-O 5 

-5 0 

-8 4 

-O 1 

TEMP MEAN DAY 

-2 6 

1. 0 

6 7 

12 1 

16 3 

20 7 

22 4 

22 0 

17 7 

12 9 

6 5 

1 4 

II 4 

TEMP MN NIGHT 

-7 3 

-3. 0 

3 3 

7 7 

10 5 

13 5 

14 0 

13 5 

■ ■ 

4 7 

-0 5 

-4 7 

3 1 

VAPOUR PRESS 

2 6 

3 7 

6 0 

7. 6 

0 3 

8 6 

9 0 

6 9 

6 9 

6 0 

4 9 

3 5 

6 4 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 1 

1 0 

1 7 

1 6 

1 7 

2 0 

1 6 

1 1 

1 2 

1. 3 

I 0 

I 4 

SUNSHINE X 

40 

41 

44 

40 

66 

79 

62 

02 

77 

65 

50 

S3 

62 

TOT RADIATION 

196 

228 

302 

303 

519 

611 

615 

568 

467 

334 

236 

191 

308 

EVAPOTRANSP 

11 

19 

42 

69 

1O0 

155 

172 

146 

81 

49 

20 

10 

082 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 206 INTERN DAYS 47 WET DAYS 112 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 NOV 

BEGIN HUMID ON 28 NOV 

HUMID PERIOD t!12 DAYS) ENDS ON 20 MAR 
END OF SEASON ON 7B APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 159 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : AFGHANISTAN • STATION : LAL • NUMBER 40944 






« 

LATITUDE; 

34. 

30 • 

LONGITUDE 

66 18 • 

ELEVATION 

2000 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JW 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

24 

44 

43 

68 

37 

4 

0 

0 

0 

16 

29 

21 

202 

TEMP AVERAOE 

-13 6 

-9 6 

-2 6 

3 9 

8. 5 

13 6 

13 B 

19 2 

9 7 

4 3 

-2 0 

-8 0 

2 9 

TEW* MEAN MAX 

-5 4 

-2 3 

3 9 

9 7 

16. 0 

22 3 

29 2 

24 9 

20 7 

13 9 

6 3 

2 3 

11 4 

TEMP MEAN MIN 

-21 4 

-15 9 

-e o 

-1. 7 

0 9 

3 0 

4 S 

3 4 

-1 9 

-3 9 

-e 9 

-14 9 

-9 4 

TEMP MEAN DAY 

-10 9 

—6. 6 

-0 1 

6 I 

11 2 

16 1 

18 6 

17 9 

13 3 

8 0 

1 2 

-3 9 

6 0 

TEMP MN NIGHT 

-19 9 

-10. 9 

-3 9 

2 3 

3. 9 

9 2 

11 0 

9 6 

4 4 

o e 

-3 0 

-10 6 

-O 2 

VAPOUR PRESS 

1. 7 

2. 4 

4 0 

6. 1 

6. 9 

B 6 

9 3 

a 3 

3 7 

4 9 

3 3 

2 4 

9 3 

WIND SPEED 2M 

! 1 

1. 3 

1 4 

1. 9 

1 3 

12 

1 4 

1 2 

1 1 

1 3 

1 0 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

94 

46 

92 

90 

70 

83 

83 

87 

89 

77 

71 

60 

69 

TOT RADIATION 

213 

249 

335 

393 

340 

632 

631 

993 

920 

377 

274 

209 

413 

EVAPOTR ANSP 

7 

14 

34 

57 

93 

119 

131 

119 

76 

43 

19 

6 

712 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 169 

INTERM DAYS 

26 

WET DAYS 

174 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

21 OCT 












BEGIN 

HUMID 

ON 2 NOV 











HUMID 

PERIOD 

> <174 DAYS > ENDS ON 

29 APR 









END OF SEASON ON 

9 MAY 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

19 200 

DAYS 












COUNTRY AFGHANISTAN 



» 

STATION 

KABOUL 



♦ NUMBER 

40948 







« 

LATITUDE 

34 

33 ♦ 

LONGITUDE 

69 13 

♦ ELEVATION 

1791 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

37 

99 

67 

78 

21 

0 

6 

0 

2 

3 

11 

19 

303 

TEMP AVERAGE 

-2 6 

-0 2 

6 4 

11 8 

16. 6 

22 3 

24 7 

24 0 

19 9 

12. 8 

9 3 

0 2 

11 7 

TEMP MEAN MAX 

9 9 

6 e 

13 2 

IB 3 

23 e 

29 3 

32 2 

32 1 

28 8 

22 B 

14 8 

0 3 

19 7 

TEMP MEAN MIN 

-7 4 

-4 8 

1 4 

9 9 

0 6 

12 1 

14 8 

14 0 

9 2 

4 0 

-1 2 

-3. 1 

4 3 

TEMP MEAN DAY 

1. 4 

3. 1 

9. 3 

14 2 

19 0 

23 9 

26 6 

26. 2 

22 4 

16 3 

9 9 

3 9 

14 7 

TEMP MN NIOMT 

-2 7 

-0 9 

3. 6 

10 0 

13. 6 

17 7 

20 0 

19 2 

14 7 

0 9 

2 9 

-1 7 

9 0 

VAPOUR PRESS 

3 7 

4 2 

6 6 

8 9 

9 7 

10 2 

12 9 

11 9 

9 7 

7 1 

9 3 

4 2 

7 8 

WIND SPEED 2M 

! 3 

1. 3 

1 8 

1 7 

2 3 

2 4 

2 6 

1 B 

I 9 

1 2 

1 3 

1. 2 

1 7 

SUNSHINE X 

96 

60 

93 

37 

71 

81 

BO 

83 

81 

8! 

77 

64 

70 

TOT RADIATION 

217 

286 

330 

426 

943 

621 

604 

373 

403 

391 

290 

218 

416 

EVAPOTRAN0P 

13 

24 

93 

84 

140 

196 

213 

174 

119 

60 

24 

12 

1120 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 200 INTERM DAYS 34 WET DAYS 131 

♦ SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 16 NOV 

BEGIN HUMID ON 4 DEC 

HUMID PERIOD <131 DAYS) ENDS ON 14 APR 
END OF SEASON ON 30 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 169 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY AFGHANISTAN • STATION JALALABAD * NUMBER 40934 






• 

LATITUDE 

34 

26 • 

LOM01TUDË 

70 28 • 

ELEVATION 

380 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JKJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

22 

36 

33 

16 

1 

6 

2 

3 

7 

8 

16 

171 

TEMP AVERAGE 

8 4 

11 0 

16 7 

21 9 

27 6 

32 6 

32 9 

32 1 

28 2 

22 6 

19 2 

9 3 

21 9 

TEMP MEAN MAX 

16 0 

IB 6 

22 9 

27 4 

34 0 

40 6 

39 8 

38 3 

39 3 

30 4 

22 9 

17 2 

28 6 

TEMP MEAN MIN 

2 6 

6 0 

10 9 

19 0 

19 2 

24 8 

27 1 

26 7 

22 0 

14 7 

6 9 

2 9 

14 9 

TEMP MEAN DAY 

11 8 

14 6 

19 1 

23 9 

29 3 

33 3 

39 7 

34. 3 

31. 1 

29 2 

17 4 

12. 4 

24 2 

TEMP NN NIGHT 

7 3 

10 6 

19. 2 

19 3 

24 1 

29 9 

30 9 

30 0 

23 8 

18 8 

10 7 

6 3 

19 1 

VAPOUR PRESS 

7. 0 

8 0 

12 4 

16 1 

17 4 

19 1 

29 9 

27 3 

21 4 

19 3 

10 3 

7 3 

19 6 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 0 

1 0 

1 1 

1 3 

1 2 

t 2 

0 9 

0 7 

0 8 

1 0 

0. 8 

10 

SUNSHINE X 

62 

61 

37 

93 

66 

77 

76 

73 

78 

77 

70 

64 

68 

TOT RADIATION 

236 

297 

364 

430 

323 

392 

377 

921 

467 

373 

272 

221 

406 

EVAPOTRANSP 

29 

41 

79 

110 

170 

201 

196 

168 

124 

84 

43 

20 

1299 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS : 263 INTERN DAYS : 92 WET DAYS 10 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 DEC 

BEGIN HUMID ON 21 DEC 

HUMID PERIOD ( 10 DAYS) ENDS ON 3! DEC 
END OF SEASON ON 14 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 102 DAYS 


COUNTRY AFGHANISTAN 



• 

STATION 

GHAZNI 



• NUMBER 

40968 







• 

LATITUDE 

33 

32 « 

LONGITUDE 

68 23 

♦ ELEVATION 

2183 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

41 

49 

67 

60 

24 

2 

14 

1 

0 

1 

11 

26 

292 

TEMP AVERAGE 

-6 1 

-3. 9 

4 3 

10 4 

19 9 

21 1 

22 9 

21 9 

16 4 

9. 9 

3 8 

-2 3 

9 9 

TEMP MEAN MAX 

1. 6 

3 9 

11. 1 

17 1 

23 1 

28 8 

30 8 

30 3 

26 8 

19 9 

12. 2 

9 3 

17 6 

TEMP MEAN MIN 

-10 7 

-B 1 

-1 1 

3 3 

7 2 

11 7 

14 3 

13 9 

0 0 

1 9 

-3. 1 

-7. 3 

2 3 

TEMP MEAN DAY 

-2 3 

0 1 

7. 2 

12 8 

18 0 

23. 3 

29 3 

24 9 

20. 6 

13 9 

7 1 

1 0 

12 7 

TEMP MN NIOHT 

-6 2 

-3. 7 

3 2 

8 2 

12 9 

17 2 

19 4 

18 6 

13 3 

6 6 

0 9 

-4 2 

7 2 

VAPOUR PRESS 

2 9 

3. 6 

9 9 

7. 3 

B 9 

9. 8 

13 1 

is. o 

7 3 

9 8 

4 8 

3 4 

6 9 

WIND SPEED 2M 

2 9 

2. 9 

3. 1 

3 0 

3. 4 

3. 2 

3 2 

3 3 

3. 2 

3 1 

2 8 

2 9 

3 1 

SUNSHINE X 

36 

62 

69 

63 

68 

81 

80 

89 

90 

80 

01 

70 

73 

TOT RADIATION 

224 

301 

391 

467 

930 

620 

604 

989 

920 

394 

309 

240 

432 

EVAPOTRANSP 

16 

23 

62 

96 

167 

208 

211 

204 

193 

76 

34 

19 

1269 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 213 INTERN DAYS : 48 WET DAYS 104 

♦ SEASON m 1 

SEASON BEGINS ON 22 NOV 

SEGIN HUMID ON 7 DEC 

HUMID PERIOD (104 DAYS) ENDS ON 21 MAR 
END OF SEASON ON 23 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 132 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY AFGHANISTAN 



• 

STATION 

F ARAM 



• NUMBER 

40974 







• 

LATITUDE 

32 

21 • 

L0N01TUDC 

62 09 

• ELEVATION 

660 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

IS 

24 

13 

S 

2 

0 

0 

O 

0 

0 

3 

9 

77 

TEMP AVERAGE 

6 7 

e a 

13. B 

19 8 

25 7 

31 2 

33 6 

31. 4 

23 8 

19 2 

11 3 

7 3 

19 7 

TEMP MEAN MAX 

13 9 

18 1 

23 B 

28 7 

3» 0 

40 4 

42 3 

40 7 

36 0 

30 2 

22 8 

17 4 

29 3 

TEMP MEAN MIN 

0 8 

3 6 

B 6 

12 8 

17 1 

22 0 

24 3 

21 2 

16 3 

10 0 

2 7 

-0 3 

11 6 

TEMP MEAN DAY 

11 1 

13 3 

19 0 

23 7 

29 3 

34 3 

36 3 

34 3 

29 3 

23 3 

16 1 

11 3 

23 6 

TEMP NN NIGHT 

6 3 

8 9 

14 0 

16 3 

23 0 

27 9 

29 B 

26 8 

21 9 

IS 4 

B 0 

4 3 

17 0 

VAPOUR PRESS 

6 2 

7 0 

9 0 

12 7 

14 2 

13 0 

16 9 

16. 3 

12 6 

9 0 

6 6 

3 3 

11 0 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 3 

1 B 

1 4 

1 4 

1 4 

! 9 

1 3 

1 7 

1 4 

1 1 

1 . 0 

1 4 

SUNSHINE X 

68 

64 

63 

64 

7B 

B2 

78 

84 

83 

82 

76 

69 

74 

TOT RADIATION 

263 

319 

394 

470 

373 

612 

3B4 

369 

301 

401 

302 

247 

437 

EUAPOTRANSP 

29 

43 

101 

122 

17B 

207 

242 

193 

136 

99 

39 

26 

1437 


TYPE OF HUH ID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 312 INTERN DAYS : 33 WET DAYS : 0 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 28 DEC 
END OF SEASON ON 19 FEB 
TOTAL. LENGTH OF SEASON IS 33 DAYS 


COUNTRY AFGHANISTAN 



♦ 

9TATI0N 

BUST 



• NUMBER 

40908 







• 

LATITUDE 

31 

33 • 

LONGITUDE 

64 22 

• ELEVATION 

780 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

21 

16 

21 

13 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

12 

89 

TEMP AVERAGE 

6 4 

10. 0 

13 B 

20 8 

26. 6 

30 9 

32 3 

29. B 

24 4 

IB 4 

11 4 

6 9 

19 3 

TEMP MEAN MAX 

13 0 

17 9 

24 3 

28 9 

33 4 

40 6 

41 7 

39 9 

33 3 

29 7 

22 1 

16 6 

29 0 

TEMP MEAN MIN 

0 6 

3 4 

B 9 

12 3 

17 6 

21 2 

23 9 

20 B 

14 8 

9 1 

3 6 

0 3 

11 4 

TEMP MEAN DAY 

10 4 

13 3 

19 6 

23 6 

29 7 

34 4 

36 0 

33 7 

28 7 

22 9 

16 0 

11 2 

23 3 

TEMP MN NIGHT 

3. 8 

8 7 

14 4 

IB 0 

23 3 

27 4 

29 3 

26 3 

20 7 

14 6 

8 3 

4 3 

16 8 

VAPOUR PRESS 

3 7 

7 6 

9 0 

11 3 

12 9 

12 0 

13 8 

118 

8 9 

7 9 

7 3 

3 2 

9 3 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 0 

1 9 

1 8 

1 B 

1 8 

1 8 

1 8 

2 0 

1 3 

1 4 

1 B 

1 8 

SUNSHINE X 

65 

58 

72 

63 

76 

68 

73 

63 

08 

76 

33 

67 

73 

TOT RADIATION 

263 

308 

428 

476 

366 

349 

362 

366 

313 

390 

323 

230 

433 

EVAPOTRANSP 

37 

30 

108 

144 

197 

216 

229 

207 

163 

104 

41 

33 

1333 


TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS : 336 INTERM DAYS 29 WET DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 31 DEC 
END OF SEASON ON 29 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEA90N IS 29 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY AFGHANISTAN • STATION KANDAHAR • NUMBER 40990 






• 

LATITUDE 

31 

30 • 

LONGITUDE 

63 31 • 

ELEVATION 

1010 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

nAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

year 

PRECIPITATION 

51 

33 

31 

12 

1 

0 

2 

0 

0 

2 

6 

18 

158 

TEMP AVERAGE 

3 1 

8 3 

14 3 

19 3 

24 8 

29 4 

31 8 

29 1 

23 2 

17 4 

10 3 

6 3 

IB 3 

TEMP MEAN MAX 

13 2 

13 9 

22 9 

27 6 

33 9 

39 0 

40 4 

38 6 

34 | 

28 3 

21 9 

13 8 

27 6 

TEMP MEAN MIN 

0 1 

3 1 

7 S 

12 2 

13 3 

19 2 

22 7 

20 0 

13 6 

8 8 

3 3 

0 3 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

9 1 

11 9 

18 0 

22 7 

28 0 

32 7 

34 7 

32 3 

27 4 

22 0 

13 7 

10 6 

22 1 

TEMP MN NIGHT 

4 8 

7 7 

12 9 

17 3 

21 6 

23 6 

28 1 

23 4 

19 4 

14 1 

B 2 

4 3 

13 8 

VAPOUR PRESS 

4 9 

6 4 

7 7 

9 6 

8 4 

9 0 

9 9 

8 1 

3 8 

3 6 

4 B 

4 7 

7 1 

WIND SPEED 2M 

3 0 

2 7 

2 2 

2 3 

2 3 

1 9 

2 0 

1 7 

1 7 

1 7 

1 7 

2 2 

2. 1 

SUNSHINE X 

64 

37 

67 

61 

84 

89 

84 

87 

88 

B8 

84 

70 

78 

TOT RADIATION 

2*3 

306 

412 

460 

601 

642 

610 

383 

313 

423 

328 

273 

431 

EVAPOTRANSP 

43 

34 

112 

1 48 

214 

217 

233 

197 

149 

109 

48 

36 

1364 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 295 

INTERM DAYS 

41 

WET DAYS 

29 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

16 DEC 












BEGIN 

HUMID 

ON 1 JAN 











HUMID 

PERIOD 

( 29 DAYS) ENDS ON 

30 JAN 









END OF SEASON ON 

24 FEB 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 70 

5 

< 

CD 












COUNTRY AFGHANISTAN 



• 

STATION 

BAGHLAN 


• NUMBER 

40913 







• 

LATITUDE 

36 

12 • 

LONGITUDE 

68 43 

• ELEVATION 

310 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

40 

62 

62 

30 

0 

0 

0 

0 

9 

24 

23 

200 

TEMP AVERAGE 

2 3 

3 3 

9 6 

13 7 

21 2 

23 6 

20 0 

23 1 

20 1 

14 3 

7 0 

3 2 

14 8 

TEMP MEAN MAX 

8 2 

10 B 

16 1 

22 1 

29 0 

33 B 

37 4 

36 2 

31 7 

24 7 

13 0 

9 3 

23 0 

TEMP MEAN MIN 

-2 3 

0 3 

3 2 

10 0 

13 6 

16 7 

IB 3 

16 3 

11 7 

7 0 

1 7 

-1 3 

6 1 

TEMP MEAN DAY 

4 e 

7 3 

12 7 

18 3 

24 1 

29 7 

31 3 

29 7 

23 1 

18 8 

10 3 

3 7 

10 2 

TEMP MN NIQHT 

1 3 

4 2 

9 1 

14 2 

18 7 

22 8 

24 2 

22 0 

17 2 

11 6 

3 1 

1 2 

12 6 

VAPOUR PRESS 

6 0 

7 4 

9 6 

14 I 

16 7 

16 3 

18 3 

16 3 

13 0 

10 3 

7 6 

6 3 

11 9 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 0 

0 8 

0 3 

0 8 

0 9 

0 B 

0 8 

0 9 

SUNSHINE X 

33 

42 

42 

49 

62 

73 

73 

79 

80 

63 

39 

39 

36 

TOT RADIATION 

171 

238 

307 

402 

303 

576 

373 

342 

463 

327 

233 

163 

373 

EVAPOTRANSP 

14 

24 

49 

80 

130 

164 

171 

137 

99 

60 

19 

10 

937 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

5EASDN 

WITH 

DRY PERIOD 










DRY DAYS 183 INTERM DAYS 34 WET DAYS 146 
• 9EAS0N NR I 

SEASON BEGINS ON 31 OCT 

BEGIN HUMID ON 9 NOV 

HUMID PERIOD C 1 46 DAYS) ENDS ON 4 APR 
END OF SEASON ON 29 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 180 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY AFGHANISTAN 



• 

STATION 

MA I MAN A 


« NUMBER 

40922 







• 

LATITUDE 

33 

33 • 

LONGITUDE 

64 43 

• ELEVATION 

013 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAR 

PRECIPITATION 

48 

36 

90 

68 

34 

2 

1 

0 

0 

10 

26 

33 

372 

TEMP AVERAGE 

3 3 

5 3 

e 3 

14. 2 

19 6 

24 3 

26 7 

24 8 

19 B 

is e 

7 9 

4 4 

14 4 

TEMP MEAN MAX 

8 8 

10 2 

14 0 

19. 9 

26 B 

33 6 

33 4 

34 1 

29 3 

21 9 

13 3 

10 6 

21 7 

TEMP MEAN MIN 

-1 9 

3 0 

3 6 

e e 

12 1 

13 3 

17 6 

16 2 

Il B 

6 B 

3 0 

-0. 4 

B 2 

TEMP MEAN DAY 

3 4 

7 9 

11 3 

16 4 

22 1 

27 7 

29 6 

28 2 

23 7 

16 9 

11 2 

6 9 

17 3 

TEMP MN NIGHT 

2. 1 

3 7 

0 6 

12 7 

17 0 

21 2 

23 0 

21 3 

16 7 

10 7 

6 1 

2 3 

12 3 

VAPOUR PRESS 

5. 9 

6 9 

B 7 

11 6 

13 2 

12 6 

13 3 

11 6 

9 2 

7 B 

7 0 

6 2 

9 3 

HIND SPEED 2M 

1 0 

1 9 

1. 9 

1. 9 

1. 9 

1 9 

1 9 

1 9 

1 . 0 

2 0 

1 9 

2 0 

1 9 

SUNSHINE X 

43 

41 

44 

43 

67 

00 

83 

83 

83 

72 

39 

43 

62 

TOT RADIATION 

178 

223 

298 

337 

324 

617 

621 

301 

496 

331 

234 

167 

307 

EVAPOTRANSP 

IB 

20 

49 

70 

143 

194 

211 

108 

133 

83 

30 

10 

1173 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DAY DAYS 107 

INTERM DAYS 

31 

WET DAYS 

147 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

3 NOV 












BEGIN 

HUMID ON 15 NOV 











HUMID 

PERIOD 

1147 DAYS) ENDS ON 

11 APR 









END OF SEASON ON 

30 APR 












TOTAL LENOTH OF 

SEASON 

IS 170 

DAYS 












COUNTRY AFGHANISTAN 



• 

STATION 

JA8UL- 

-SARAJ 


* NUMBER 

40932 







• 

LATITUDE 

33 

00 * 

LONGITUDE 

69 13 

• ELEVATION 

1630 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

86 

109 

142 

33 

1 

3 

1 

3 

9 

22 

36 

499 

TEMP AVERAGE 

1 7 

3 8 

9 3 

13 0 

19 3 

25 0 

27 0 

26 4 

22 4 

17. 1 

10 1 

4 2 

13 0 

TEMP MEAN MAX 

3 9 

6 8 

14 1 

18 2 

23 e 

bv a 

31 4 

L'U U 

27 7 

22 3 

13 2 

0 3 

19 3 

TEMP MEAN MIN 

-0 2 

0 7 

5 8 

10 2 

14 0 

20 8 

23 2 

21 9 

10 3 

12 7 

3 9 

0 7 

11 2 

TEMP MEAN DAY 

4 0 

4 9 

11 3 

13 7 

20 9 

26 6 

28 7 

26 3 

24 6 

19 2 

12 1 

3 9 

16 7 

TEMP MN NIOHT 

2 0 

3 0 

8 a 

13 0 

17 8 

23 3 

23 7 

23 9 

20 9 

13 2 

8 3 

2 7 

13 7 

VAPOUR PRESS 

4 3 

3 1 

6 3 

8 1 

9 0 

8 3 

9 6 

B 3 

6 0 

6 B 

4 8 

4 3 

6 8 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 7 

2 7 

2 3 

3 2 

3 7 

4 2 

3 7 

2 0 

1 9 

1 7 

1 1 

2 3 

SUNSHINE X 

39 

33 

34 

33 

71 

BO 

81 

01 

82 

74 

72 

3B 

69 

TOT RADIATION 

219 

26B 

339 

413 

343 

617 

610 

362 

486 

361 

271 

199 

40fl 

EVAPOTRANSP 

18 

31 

73 

99 

163 

209 

233 

204 

140 

62 

41 

19 

1314 


TYPE OF HUMID SEASON 8EA80M WITH DP Y PERIOD 

DRY DAYS 194 INTERM DAYS 21 WET DAYS ISO 

• SEASON NR ! 

SEASON BEGINS ON 13 NOV 

BEQIN HUMID ON 29 NOV 

HUMID PERIOD l ISO DAYS) ENDS ON 20 APR 
END OF SEASON ON 3 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 171 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY AFGHANISTAN 



• 

STATION 

HERAT 






• 

LATITUDE 

34 

13 • 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

45 

39 

48 

32 

8 

0 

0 

TEMP AVERAGE 

3 2 

6 2 

10 9 

19 9 

22 0 

26 9 

29 6 

TEMP MEAN MAX 

10 4 

13 2 

18 6 

23 6 

29 0 

34 6 

36 4 

TEMP MEAN MIN 

-2. 9 

0 0 

4 2 

8 3 

13 2 

18 3 

21 2 

TEMP MEAN DAY 

6 2 

9 0 

14 0 

18 8 

24 0 

29. 4 

31 9 

TEMP MN NIGHT 

2 0 

4 e 

9 3 

13 6 

18 4 

23 9 

29 8 

VAPOUR press 

3 4 

6 9 

6 0 

11 1 

11 7 

13 9 

13 7 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 6 

3 2 

2 7 

2 8 

3 4 

4 6 

SUNSHINE X 

43 

41 

44 

43 

67 

80 

83 

TOT RADIATION 

199 

246 

322 

383 

927 

606 

606 

evapotransp 

28 

41 

79 

118 

190 

293 

314 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 



DRY DAY9 243 

INTERM DAYS 

60 

MET DAYS 

62 


• SEASON NR 

1 







SEASON BEGINS ON 

24 NOV 






BEGIN 

HUMID 

ON 6 DEC 





HUMID 

PERIOD 

< 62 DAYS) ENDS ON 

6 FEB 



END OF SEASON ON 

26 MAR 






TOTAL LENOTH OF 

SEASON 

IS 122 

DAYS 






COUNTRY AFGHANISTAN 



• 

STATION 

KAR1ZIM1R 





• 

LATITUDE 

34 

38 • 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

44 

60 

99 

121 

31 

3 

7 

TEMP AVERAGE 

-2 6 

-0 9 

9 9 

10 6 

19 4 

20 1 

22 9 

TEMP MEAN MAX 

4 6 

6 4 

12 6 

17 0 

22 9 

28 9 

30 8 

TEMP MEAN MIN 

-7 1 

-9 1 

0 6 

4 6 

7 1 

10 4 

13 1 

T FMP MEAN DAY 

0 9 

2 B 

8 8 

13 1 

17 9 

22 7 

29 1 

TEMP MN NIGHT 

-2 8 

-o 9 

4 9 

6 9 

12 3 

16 2 

IB 4 

VAPOUR PRESS 

3 2 

3 9 

6 1 

8 9 

9 3 

10 1 

11 2 

MIND SPEED 2M 

t 0 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 2 

1 4 

SUNSHINE X 

64 

61 

93 

98 

68 

77 

77 

TOT RADIATION 

237 

391 

338 

431 

930 

999 

988 

EVAPOTRANSP 

14 

23 

46 

79 

122 

149 

166 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 



DRV DAY* 179 

INTERN DAYS 

16 

met days 

170 


• SEASON NR 

1 







SEASON BEGINS ON 

31 OCT 






BEGIN 

HUMID 

ON 10 NOV 





HUMID 

PERIOD 

i (170 DAYS) ENDS ON 

29 APR 




END OF SEASON ON 9 HAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 106 DAV9 


• NUMBER 40938 


LONGITUDE 

63 13 • 

ELEVATION 

964 M 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

0 

0 

1 

9 

33 

211 

28 1 

22 8 

16 1 

8 3 

4 4 

16 2 

39 2 

31 4 

29 4 

17 4 

12 4 

24 0 

19 1 

13 2 

6 9 

0 6 

-2 0 

B 3 

29 9 

29. 4 

19 2 

11 8 

7. 6 

10 9 

23 7 

18. 3 

11 7 

4 9 

1. 6 

13 2 

11 8 

10 3 

8 2 

6 4 

9 6 

9 3 

4 2 

2 9 

2 3 

1 9 

1. 9 

2 9 

89 

89 

72 

99 

49 

62 

970 

492 

360 

249 

186 

396 

292 

178 

10B 

38 

29 

1664 



• NI*18ER 

40949 



LONGITUDE 

69 03 

• ELEVATION 

1903 M 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

1 

3 

7 

27 

30 

433 

21 6 

17 4 

11 4 

4 9 

-0 1 

10 3 

30 8 

27 2 

21 4 

13. 7 

7 8 

18 6 

12 9 

8 8 

3 8 

-1 4 

-4 9 

3 9 

24 e 

21 2 

19 9 

0 7 

3 9 

13 7 

17 7 

13 9 

8 4 

2 3 

-I 7 

8 2 

10 6 

8 3 

6 5 

4 6 

3 6 

7 2 

1 0 

1 0 

1 0 

1 . 0 

0 9 

1 I 

BO 

80 

80 

72 

64 

69 

999 

48 1 

387 

276 

217 

411 

140 

100 

99 

23 

12 

927 


Copyrighted material 



COUNTRY AFGHANISTAN 



« 

STATION 

KH06T 



♦ NUMBER 

4097 1 







• 

LATITUDE 

33 

21 • 

LONGITUDE 

69 37 

• ELEVATION 

1 146 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

39 

33 

76 

40 

17 

82 

32 

33 

7 

10 

22 

44B 

TEMP AVERAGE 

4 B 

7 3 

12 4 

16 9 

22 2 

2B 2 

27 3 

26 3 

23 4 

17 8 

10 6 

5 8 

17 0 

TEMP MEAN MAX 

13 4 

14 S 

19 6 

23 9 

29 7 

33 3 

33 9 

32 8 

30 8 

26 2 

19 9 

14 0 

24 6 

TEMP MEAN MIN 

-1 1 

1- 9 

6 3 

10 1 

14 2 

20 0 

21 9 

at. 4 

16 7 

11. 1 

3 4 

-0. 5 

10 5 

TEMP MEAN DAY 

S 8 

10 7 

13 3 

19 3 

24 a 

30 4 

30 0 

29 l 

26 2 

21 2 

14 4 

9 7 

20 0 

TEMP MN NIGHT 

4 a 

6 6 

112 

14 9 

19 3 

24 9 

25 3 

24 7 

20 7 

13 1 

7 7 

3 4 

14 B 

VAPOUR PRESS 

3 0 

6 3 

8 9 

11 0 

12 6 

18 0 

22 3 

21 B 

16 7 

10 8 

7 0 

3 2 

12 2 

WIND SPEED 2N 

1 3 

1 6 

l 7 

1 7 

1 6 

1 7 

1 9 

1 3 

l 7 

1 6 

! 7 

I 6 

1 6 

SUNSHINE X 

73 

63 

63 

36 

60 

69 

39 

61 

73 

79 

78 

66 

67 

TOT RADIATION 

267 

309 

389 

436 

332 

533 

302 

474 

434 

3B6 

298 

233 

403 

EVAPOTRANSP 

26 

40 

70 

108 

196 

186 

162 

142 

124 

88 

39 

26 

1177 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 193 

INTERN DAYS 

161 

WET DAYS 

11 









• SC AS 04 NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 NOV 

BEGIN HUMID ON 0 FEB 

HUMID PERIOD i II DAYS) ENDS ON 14 FEB 
END OF SEASON 04 29 APR 

TOTAL LENQTM OF SEASON IS 152 DAYS 

* SEASON NR 2 

SEASON BEGINS 04 II JULY 
END OF SEASON ON 31 JULY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 20 DAYS 


Copyrighted material 



bahrain 

bahreïn 


Copyrighted material 



COUNTRY BAHRAIN 


STATION BAHRAIN HUMA» RAO • NUMBER 41190 


* LATITUDE : 26 16 • LONCITUOE 30 37 • ELEVATION 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

PRECIPITATION 

14 

16 

10 

B 

| 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

17 

TEMP AVERAGE 

17 4 

IB 3 

21 2 

23 6 

29 6 

32 0 

33 B 

34 3 

32 5 

29 0 

24 3 

19 2 

TEMP NEAN MAX 

20 4 

21 3 

23 2 

29 6 

33 6 

36 0 

37 8 

30 3 

36 0 

32 0 

28 0 

22 2 

TEMP MEAN MIN 

14 4 

13 3 

17 2 

21 6 

23 6 

28 0 

29 R 

30 3 

29 0 

26 0 

21 0 

16 2 

TEMP MEAN DAY 

IB 3 

19 4 

22 7 

27 1 

31 0 

33 4 

33 2 

33 7 

33 7 

30 0 

23 7 

20 2 

TEMP MN NIGHT 

16 3 

17 4 

20 0 

24 3 

20 2 

30 6 

32 2 

32 7 

31 0 

27 7 

22 9 

17 0 

VAPOUR PRESS 

13 0 

13 4 

16 9 

20 4 

23 3 

28 0 

32 1 

33 l 

32 3 

27 3 

21 9 

17 2 

MIND SPEED 2M 

3 6 

2 9 

3 9 

2 9 

3 7 

4 3 

3 3 

3 3 

2 3 

2 6 

3 2 

2 3 

SUNSHINE X 

66 

60 

39 

62 

66 

77 

74 

03 

82 

76 

73 

73 

TOT RADIATION 

307 

346 

407 

474 

321 

379 

360 

300 

314 

42 2 

342 

303 

evapotransp 

70 

76 

120 

133 

203 

237 

233 

232 

170 

140 

90 

39 


TYPE OE HUN ID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERN DAYS 0 MET DAYS 0 


2 N 
YEAR 

73 

26 4 

□0 0 

22 9 

27 7 

23 1 
23 9 

3 2 
71 
446 
1007 


Copyrighted material 



Bangladesh 


Copyrighted material 



COUNTRY BANGLADESH 



• 

STATION 

DINA JR UR 


• NUMBER 

41063 







• 

LATITUDE 

29 

39 • 

LONGITUDE 

88 41 

• ELEVATION 

37 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

to 

12 

20 

93 

166 

342 

399 

328 

309 

133 

10 

1 

1779 

TFNP AVERAGE 

17 6 

19 8 

24 9 

28 3 

28 7 

28 8 

28 9 

26 0 

28 7 

26 B 

22 3 

18 8 

29 2 

TEMP MEAN MAX 

24 9 

27 3 

32 3 

39 4 

33 8 

32 2 

31 6 

31 6 

31 4 

31 2 

28 8 

29 9 

30 9 

TEHP HE AN MIN 

10 3 

12 3 

16 7 

21 2 

23 7 

29 3 

26 2 

26 0 

29 9 

22 3 

16 1 

11 7 

19 8 

TEHP MEAN DAY 

20 3 

22 6 

27 4 

30 9 

30 6 

30 0 

29 9 

29 e 

29 9 

29 3 

24 6 

21 2 

27 1 

T£f#> HN NIGHT 

19 4 

17 6 

22 1 

26 0 

27 0 

27 9 

27 9 

27 7 

27 2 

24 8 

19 6 

19 6 

23 2 

VAPOUR PRESS 

13 4 

13 8 

19 4 

20 9 

27 9 

31 8 

33 2 

33 3 

32 9 

27 9 

19 1 

14 8 

23 6 

WIND SPEED 2H 

0 3 

0 9 

0 7 

1 0 

1 2 

1 1 

1 0 

0 8 

0 7 

0 4 

0 3 

0 4 

0 7 

SUNSHINE X 

82 

81 

82 

76 

63 

40 

39 

34 

43 

69 

83 

96 

65 

TOT RADIATION 

361 

422 

902 

937 

901 

387 

397 

336 

347 

403 

383 

392 

407 

EVAPOTRANSP 

92 

72 

129 

196 

192 

1 18 

112 

104 

101 

101 

68 

91 

1212 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 174 

INTERM DAYS 30 

WET DAYS 

161 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

26 APR 












BEGIN 

HUMID 

ON 14 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

(161 DAYS) ENDS ON 

22 OCT 









END DF SEA5QN ON 

3 NOV 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 191 

DAYS 












COUNTRY BANGLADESH 



• 

STATION 

SIRAJCANJ 


« NUMBER 

41899 







« 

LATITUDE 

24 

27 * 

LONGITUDE 

89 42 

• ELEVATION 

15 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

17 

39 

86 

208 

318 

319 

318 

246 

142 

16 

2 

1719 

TEMP AVERAGE 

18 2 

20 6 

25 2 

28 7 

29 0 

28 4 

28 4 

28 6 

28 6 

27 2 

23 1 

19 7 

29 9 

TEMP MEAN MAX 

25 1 

28 2 

32 6 

39 3 

33 6 

31 6 

30 9 

31 1 

31 3 

30 9 

29 9 

26 -i 

30 4 

TEMP MEAN MIN 

11 7 

13 4 

17 9 

22 1 

24 3 

29 3 

26 0 

26 4 

29 9 

23 4 

17 8 

13 6 

20 6 

TEMP MEAN DAY 

20 9 

23 9 

27 9 

31 1 

30 6 

29 6 

29 3 

29 6 

29 5 

28 4 

29 0 

22 1 

27 3 

TEMP m N10HT 

16 4 

18 6 

23 0 

26 6 

27 3 

27 3 

27 9 

27 9 

27 5 

29 9 

20 8 

17 1 

23 B 

VAPOUR PRESS 

19 1 

19 B 

IB 9 

24 9 

30 3 

33 4 

39 9 

33 7 

33 1 

29 1 

21 9 

16 9 

29 7 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 7 

1 0 

1 9 

1 7 

1 9 

1 9 

2 1 

1 1 

0 9 

0 8 

0 4 

1 1 

SUNSHINE X 

79 

70 

79 

73 

60 

37 

32 

31 

40 

66 

80 

83 

61 

TOT RADIATION 

369 

424 

900 

937 

919 

429 

409 

309 

395 

419 

385 

394 

423 

EVAPOTRANSP 

99 

79 

133 

169 

162 

129 

122 

126 

114 

111 

76 

55 

1331 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON Ml TH OP Y PERIOD 

DRY DAYS 162 1NTERH DAYS 30 WET DAYS 173 

• SEASON NR 1 

SEASON BEQINS ON 19 APR 

BEQIN HUH ID ON 9 HAY 

HUH ID PERIOD (173 DAYS) ENDS ON 29 OCT 
END OF SEASON ON 4 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 203 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BANGLADESH 



• 

STATION 

MYMENSIMOH 


• NUMBER 

41086 







• 

LATITUDE 

24 

43 • 

LONGITUDE 

90 26 

• ELEVATION 

19 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

16 

47 

113 

297 

496 

388 

400 

319 

172 

14 

2 

2232 

TEMP AVERAGE 

16 4 

20 6 

29 0 

27 8 

20 0 

28 1 

28 9 

28 5 

20 4 

28 9 

23 3 

20 0 

23 9 

TEMP HE AN WAX 

29 2 

27 6 

32 0 

33 8 

32 4 

31 2 

31 3 

31 3 

31 9 

30. 7 

28 7 

26 4 

30 2 

TFMP MEAN MIN 

11 6 

13 B 

18 2 

22 0 

23 9 

24 9 

29 7 

29 6 

29 4 

23 8 

10 2 

13 6 

20 3 

TEMP MEAN DAY 

20 9 

23 2 

27 6 

30 1 

29 6 

29 2 

29 9 

29 9 

29 9 

28 4 

23 3 

22 2 

27 1 

TEMP MN NIGHT 

16 4 

10 7 

23 0 

26 0 

26 4 

26 9 

27 4 

27 3 

27 2 

23 7 

21 1 

17 1 

23 6 

VAPOUR PRESS 

14 9 

19 9 

20 0 

29 4 

29 7 

32 9 

32 8 

33. 0 

32 4 

29 0 

22 2 

17 2 

29 4 

WIND SPEED 2M 

0 4 

0 6 

0 0 

1 0 

1 . 1 

1 0 

1 0 

0 8 

0 7 

0 6 

0 4 

0 4 

0 7 

SUNSHINE X 

B2 

81 

82 

76 

63 

40 

39 

34 

43 

69 

03 

86 

63 

TOT RADIATION 

371 

432 

509 

948 

927 

442 

417 

397 

399 

423 

392 

360 

434 

EVAPOTRANSP 

97 

76 

127 

149 

193 

128 

129 

122 

113 

119 

73 

39 

1303 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASDN WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 190 

INTERN DAYS : 29 

WET DAYS 

186 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

4 APR 












BEGIN 

HUM 10 1 

ON 29 APR 











HUMID 

PERIOD 

(186 DAYS) ENDS ON 

28 OCT. 









END OF SEASON ON 

3 NOV 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

18 219 

DAYS 












COUNTRY BANGLADESH 



• 

STATION 

FARIDPUR 


• NUMBER 

41929 







• 

LATITUDE 

23 

36 • 

LONGITUDE 

09. 31 

• ELEVATION 

8 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

9 

38 

148 

203 

394 

304 

300 

234 

160 

33 

13 

1013 

TEMP AVERAGE 

17 8 

20 9 

29 9 

28 6 

20 0 

2B 3 

27 2 

20 4 

28 0 

27 2 

23 0 

19 1 

23 2 

TEMP MEAN MAX 

24 2 

27 4 

32 6 

34 3 

33 3 

31 6 

30 8 

30 7 

31 2 

30 7 

20 0 

23 1 

30 0 

TEMP MEAN MIN 

11 6 

13 7 

18 4 

22 7 

24 3 

23 3 

23 7 

26 1 

29 9 

23 7 

18 0 

13 1 

70 7 

TEMP MEAN DAY 

20 2 

23 1 

21 1 

30 B 

30 4 

29 6 

79 2 

29 2 

29 3 

28 4 

24 7 

21 2 

77 0 

TEMP MN NIGHT 

16 0 

IB 3 

73 3 

26 7 

27 2 

27 3 

77 3 

27 3 

27 9 

23 7 

20 B 

16 4 

73 7 

VAPOUR PRESS 

14 6 

16 B 

20 6 

26 8 

31 1 

33 6 

33 6 

33. 9 

33 1 

20 8 

22 0 

16 7 

23 9 

WIND 9PEED 2M 

0 6 

0 7 

1 2 

2 0 

2 3 

2 0 

2. 0 

2 1 

1 4 

0 7 

0 3 

0 3 

1 3 

9UNSHINE X 

B2 

77 

74 

63 

92 

39 

34 

33 

42 

63 

78 

82 

60 

TOT RADIATION 

370 

421 

476 

473 

441 

338 

349 

342 

347 

389 

382 

338 

393 

EVAPOTRANSP 

39 

76 

133 

149 

149 

111 

101 

109 

99 

104 

73 

39 

1214 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DP Y PERIOD 

DRY DAYS 137 INTERN DAYS 2 9 WET DAYS : 199 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 MAR 

BEGIN NUN ID ON 19 APR 

HUMID PERIOD C199 DAYS) ENDS ON 31 OCT 
END OF SEASON ON 12 NOV 
TOTAL LEMOTH OF SEASON IS 228 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BANGLADESH • STATION CON ILL. A * NUMBER 41733 






• 

LATITUDE 

23 

26 • 

LONGITUDE 

91 11 

• ELEVATION 

9 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

16 

49 

100 

249 

497 

493 

376 

232 

209 

97 

24 

2299 

TEMP AVERAGE 

19 2 

2! 0 

26 2 

26 3 

28 7 

28 3 

20 1 

28 3 

20 0 

27 4 

23 9 

20 3 

29 6 

TEMP MEAN MAX 

26 3 

28 6 

32 6 

33 9 

32 9 

31 3 

30 9 

31 1 

31 9 

31 1 

29 2 

26 0 

30 9 

TEMP MEAN MIN 

12 0 

14 0 

19 7 

23 1 

24 6 

29 3 

29 3 

29 2 

24 4 

23 7 

ie 4 

13 0 

20 9 

TEMP MEAN DAY 

2 i e 

24 2 

28 9 

30 2 

30 3 

29. 4 

29 1 

29 2 

29 2 

20 7 

29 7 

22 9 

27 4 

TEMP MN NIGHT 

17 0 

19 6 

24 1 

26 6 

27 3 

27. 2 

27 0 

27. 0 

26 9 

29 0 

21 4 

17 4 

23 9 

VAPOUR PRESS 

19 7 

17 1 

22 9 

20 0 

31 3 

32 6 

32 B 

32 9 

32 4 

29 3 

22 9 

17 9 

26 2 

WIND SPEED 2M 

0. 9 

0 7 

1 4 

2 1 

2 3 

2 2 

2 3 

2 0 

1. 4 

0 7 

0 4 

0 4 

1 4 

SUNSHINE X 

02 

77 

74 

63 

92 

39 

34 

39 

42 

63 

78 

02 

60 

TOT RADIATION 

381 

420 

407 

901 

482 

419 

412 

401 

394 

4SI 

388 

361 

422 

EVAP0TRAN8P 

64 

00 

136 

194 

196 

131 

132 

129 

119 

111 

70 

99 

1349 


TYPE OF HUN ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 124 INTERN DAYS 20 WET DAYS 213 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 MAR 

BEOIN HUN ID ON 6 APR 

HUMID PERIOD (213 DAYS > ENDS ON 9 NOV 
END OF SEASON ON 22 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 241 DAYS 


COUNTRY BANGLADESH • STATION KHULNA • NUMBER 41947 

• LATITUDE 22 47 • LONGITUDE 09 32 • ELEVATION 3 N 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

22 

41 

91 

174 

318 

399 

310 

214 

138 

20 

6 

1716 

TEMP AVERAGE 

19 9 

22 6 

27 2 

29 4 

29 9 

29 3 

29 1 

28 7 

28 8 

27 0 

24 1 

20 7 

26 5 

TEMP MEAN MAX 

26 3 

29 2 

33 4 

34 6 

34 3 

32 6 

31 2 

31 3 

31 7 

31 3 

29 1 

26 7 

31 0 

TEMP MEAN MIN 

13 6 

16 1 

21 0 

24 2 

29 6 

26 1 

26 2 

26 2 

26 0 

24 3 

19 1 

14 7 

21 9 

TEMP MEAN DAY 

22 3 

29 1 

29 9 

31 3 

31 9 

30 9 

29 6 

29 6 

29 a 

29 0 

29 8 

22 8 

28 1 

TEMP MN NIGHT 

18 0 

20 7 

29 2 

27 7 

2B 4 

28 2 

27 7 

27 7 

27 7 

26 3 

21 9 

IB 1 

24 0 

VAPOUR PRESS 

19 9 

17 6 

22 9 

30 0 

32 7 

34 2 

34 0 

33 7 

33 4 

29 3 

21 3 

16 8 

26 8 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 7 

1 1 

1 9 

1 7 

» 4 

1. 9 

1 4 

1 1 

0 7 

0 6 

0 6 

1 1 

SUNSHINE X 

77 

74 

66 

63 

98 

27 

28 

24 

47 

61 

77 

88 

97 

TOT RADIATION 

375 

429 

463 

901 

909 

386 

306 

390 

414 

409 

391 

302 

416 

evapotranbp 

6B 

07 

136 

153 

163 

123 

127 

117 

121 

113 

83 

64 

1359 


TYPE OF HUN ID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 192 INTERN DAYS 49 WET DAYS 164 

• SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 8 APR 

8E01N HUMID ON 14 NAY 

HUMID PERIOD (164 DAYS) ENDS ON 29 OCT 
END OF SEASON ON 7 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 213 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BANGLADESH 



• 

STATION 

B AKEPCANJ < BAP 1 SAL ) 

• NUMBER 

41930 







• 

LATITUDE 

22 

43 • 

LONGITUDE 

90 22 

• ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

YEAP 

PRECIPITATION 

17 

10 

23 

76 

139 

470 

318 

449 

294 

234 

42 

30 

2322 

TEMP AVERAGE 

19 6 

22 2 

26 3 

29 0 

29 3 

20 7 

28 2 

28 0 

27 3 

27 3 

24 1 

20 3 

23 9 

TEMP MEAN MAX 

23 8 

28 3 

32 4 

32 8 

33 4 

31 8 

30 6 

30 8 

31 4 

31 2 

20 a 

26 4 

30 3 

TEMP MEAN MIN 

13 4 

16 2 

20 9 

24 2 

23 6 

23 7 

23 8 

23 B 

23 9 

24 3 

19 l 

14 6 

21 8 

TEMP MEAN DAY 

21 9 

24 3 

20 8 

30 1 

30 9 

89 ■ 

29 1 

29 2 

29 6 

28 9 

23 6 

22 3 

27 6 

TEMP MN NIGHT 

17 7 

20 4 

24 8 

27 1 

28 1 

27 7 

27 3 

27 3 

27. 3 

26 3 

21. 8 

17 9 

24 3 

VAPOUR PRESS 

16 0 

18 3 

23 9 

29 5 

32 2 

33 6 

33 3 

32 9 

33 1 

30 1 

22 6 

17 6 

26 9 

WIND SPEED 2M 

0 7 

o e 

1 3 

1 7 

1 7 

1 7 

1 7 

1 3 

1 1 

0. 6 

0 4 

0 4 

1 t 

SUNSHINE X 

77 

74 

66 

63 

38 

27 

28 

24 

47 

61 

77 

80 

37 

TOT RADIATION 

373 

423 

463 

301 

303 

386 

386 

330 

414 

409 

392 

382 

416 

EVAPOTRANSP 60 83 130 133 161 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 134 INTERM OAYS 42 WET DAYS 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 16 APR 

BE01N HUMID ON 17 MAY 

HUMID PERIOD (169 DAYS) ENDS ON 2 NOV 

END OF SEASON ON 13 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 211 DAYS 

122 

169 

123 

114 

113 

110 

60 

60 

1319 


COUNTRY BANGLADESH 



• 

STATION 

NOAKHALI 


• NUMBER 

41932 







• 

LATITUDE 

22 

31 • 

LONGITUDE 

91 07 

• ELEVATION 

io n 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

20 

60 

104 

267 

604 

646 

372 

393 

220 

36 

27 

2978 

TEMP AVERAGE 

20 0 

22 1 

26 0 

28 3 

28 7 

28 3 

27 9 

27 9 

20 1 

27 3 

24 1 

20 8 

23 8 

TEMP MEAN MAX 

23 9 

27 7 

31 0 

32 3 

31 9 

30 6 

29 9 

30 1 

30 3 

30 7 

28 7 

13 3 

28 7 

TEMP MEAN MIN 

14 0 

16 6 

21 1 

24 4 

23 3 

23 7 

23 8 

23 7 

23 7 

24 4 

19 6 

13 3 

22 0 

TEMP MEAN DAY 

22 1 

24 2 

27 9 

29 8 

29 9 

29 0 

28 6 

20 7 

28 9 

28 6 

23 7 

13 3 

26 6 

TEMP MN N10HT 

18 1 

20 3 

24 3 

27 1 

27 6 

27 3 

27 1 

27 0 

27 l 

26 2 

22 2 

13 3 

24 2 

VAPOUR PRESS 

16 7 

18 6 

24 0 

29 9 

32 6 

33 3 

33 0 

32 8 

32 7 

30 2 

23 0 

18 2 

27. 2 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

1 7 

2 0 

2 4 

2 8 

3 O 

2 8 

1 9 

1 1 

0 8 

0 . 0 

1 . 8 

suNSHirc x 

77 

74 

66 

63 

38 

27 

28 

24 

47 

61 

77 

8B 

37 

TOT RADIATION 

374 

423 

463 

301 

303 

3B6 

387 

338 

414 

408 

391 

382 

416 

EVAPOTRANBP 

70 

87 

131 

130 

136 

124 

127 

120 

122 

114 

83 

63 

1331 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 










DRY DAYS 137 INTERM DAYS 40 WET DAYS 100 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 5 APR 

BEGIN MUM ID ON 30 APR 

HUMID PERIOD (180 DAYS) ENDS ON 4 NOV 
END OF SEASON ON 19 NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 228 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BANGLADESH • STATION MAIJDICOURT • NUMBER 41953 


* LATITUDE 22 52 • LONGITUDE 91 06 • ELEVATION 5 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

21 

59 

103 

266 

605 

647 

572 

396 

219 

54 

29 

2978 

TEMP AVERAOE 

19 7 

21 6 

25 1 

26 3 

20 7 

28 0 

27 8 

27 8 

28 0 

27 5 

23 9 

20 7 

25 4 

TEMP MEAN MAX 

25 B 

27 8 

31 l 

32 3 

32 1 

30 7 

29 9 

30 1 

30 6 

30 7 

28 5 

26 4 

29 7 

TEMP MEAN MIN 

13 6 

16 3 

20 e 

24 2 

25 4 

25 6 

25 6 

25 6 

25 7 

24 3 

19 3 

15 0 

21 8 

TEMP MEAN DAY 

21 9 

24 2 

27 e 

29 7 

30 0 

29 1 

26 5 

28 6 

29 0 

28 6 

25 5 

22. 7 

27 1 

TEMP MN NIGHT 

17 9 

20 3 

24 3 

26. 9 

27 6 

27 2 

26 9 

26. 9 

27 1 

26 1 

21 9 

18 2 

24 3 

VAPOUR PRESS 

15 7 

17 9 

23 8 

29 2 

32 1 

32 9 

32 7 

32 4 

32 3 

29 7 

22 2 

17 3 

26 5 

WIND SPEED 2M 

t. 0 

1 2 

o. e 

2 0 

2 4 

2 8 

3 0 

2 8 

1 9 

t 1 

0 8 

0 8 

1 7 

5UNSHINE X 

77 

74 

66 

63 

56 

27 

28 

24 

47 

61 

77 

98 

57 

TOT RADIATION 

374 

424 

463 

501 

505 

366 

387 

358 

414 

408 

391 

382 

416 

EVAPOTRANSP 

72 

B5 

ns 

135 

160 

123 

127 

120 

122 

114 

83 

66 

1325 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON UITH DRV PERIOD 

DRV DAVS 116 INTERM DAYS 55 WET DAYS 192 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 16 MAR 

BEGIN HUMID ON 26 APR 

►AJMID PERIOD <192 DAYS) ENDS ON 4 NOV 
END OF SEASON ON 16 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 247 DAYS 


COUNTRY BANGLADESH 



• 

STATION 

COX 'S 

BAZAR 


♦ NUMBER 

41992 







* 

LATITUDE 

21 

26 ♦ 

LONGITUDE 

91 38 

• ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

13 

33 

63 

230 

940 

1022 

817 

361 

258 

37 

10 

3843 

TEMP AVERAOE 

20 1 

21 9 

24 9 

27 6 

28 4 

27 5 

27 2 

27 1 

27 4 

27 0 

24 4 

21 2 

25 4 

TEMP MEAN MAX 

26 4 

27 9 

30 2 

31 8 

32 1 

30 3 

29 6 

29 6 

30 3 

30 7 

29 3 

26 9 

29 6 

TEMP MEAN MIN 

13 8 

13 9 

19 8 

23 4 

24 9 

24 8 

24 8 

24 7 

24 7 

23 6 

19 6 

15 6 

21 3 

TEMP MEAN DAY 

22 4 

24 l 

26 9 

29 1 

29 8 

28 3 

28 1 

28. 0 

28 3 

26. 4 

26 1 

23 2 

26 9 

TEMP MN N10HT 

18 2 

20 1 

23 3 

26 2 

27 2 

26 6 

26 3 

26 2 

26 4 

23 6 

22 4 

18 a 

23 9 

VAPOUR PRESS 

16 5 

18 6 

24 9 

28 B 

31 1 

31 6 

32 0 

31. 8 

31 5 

29 3 

23 0 

18 4 

26 5 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 8 

1 0 

1 3 

1 6 

1 7 

i a 

1 6 

1 1 

0 7 

0 6 

0 6 

1 1 

SUNSHINE X 

86 

83 

70 

73 

61 

30 

31 

34 

40 

56 

06 

79 

62 

TOT RADIATION 

408 

466 

510 

548 

315 

395 

397 

397 

420 

399 

423 

371 

438 

EVAPOTRANSP 

71 

06 

125 

151 

153 

1 19 

120 

118 

116 

loe 

98 

68 

1323 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON UITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 154 INTERM DAYS 31 WET DAYS ISO 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 APR 

BEGIN HUMID ON 10 MAY 

HUMID PERIOD <180 DAYS) ENDS ON 6 NOV 
END OF SEASON ON 17 NOV 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 211 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BANGLADESH 



• 

STATION 

BOCRA 



# NUMBER 

41883 







• 

LATITUDE 

24. 31 • 

LONGITUDE : 

89 22 

• ELEVATION 

18 h 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

10 

27 

37 

166 

300 

336 

32 2 

233 

133 

13 

1 

1673 

TEMP AVERAGE 

18 3 

20 4 

23 2 

28 9 

26 9 

28 6 

28 8 

2B 8 

28 e 

27 1 

23 0 

19 3 

23 3 

TEMP MEAN MAX 

24 2 

26 e 

32 6 

36 0 

33 6 

33 6 

31 8 

31 6 

31 7 

30 9 

27 6 

23 1 

30 6 

TEMP MEAN MIN 

10 B 

12 B 

17 4 

22 1 

24 7 

23 6 

26 2 

26 2 

23 8 

22 0 

13 7 

12 2 

20 2 

TEMP MEAN DAY 

20 0 

22 4 

27 B 

31 6 

32 1 

31 1 

30 0 

29 B 

29 8 

28 2 

23 7 

20 9 

27 3 

TEMP MN SIGHT 

13 3 

17 7 

22 6 

26 8 

26 3 

28 3 

27 9 

27 8 

27 3 

23 1 

19 0 

13. 7 

23 3 

VAPOUR PRESS 

14 7 

13 3 

17 2 

22 7 

29 3 

33 1 

33 3 

33 6 

33 1 

28 3 

21 3 

16 3 

24 9 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 0 

1 2 

1 2 

1 7 

1 6 

1. 6 

ft. 3 

1 3 

1 0 

0 6 

0 9 

ft. 2 

SUNSHINE X 

82 

81 

62 

76 

63 

40 

33 

34 

43 

69 

83 

86 

63 

TOT RADIATION 

370 

431 

309 

340 

327 

442 

417 

397 

393 

423 

391 

339 

434 

EVAPQTRANSP 

63 

ei 

142 

164 

163 

136 

134 

123 

ne 

113 

74 

39 

1374 


type of humid season season with dry period 

DRV DAYS 173 INTERN DAYS 27 WET DAYS 163 
• SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 26 APR 

BEGIN HUMID ON 16 HAY 

HUMID PERIOD (163 DAYS) ENDS ON 28 OCT 
END OF SEASON ON 4 NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 1*2 DAYS 


COUNTRY BANGLADESH 



• 

STATION 

SR1MAN0AL 


• NUMBER 

41915 







• 

LATITUDE 

24 

18 « 

LONGITUDE 

91 44 

* ELEVATION 

22 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

31 

102 

213 

332 

314 

374 

337 

263 

193 

37 

4 

2442 

TEMP AVERAGE 

17 2 

19 3 

24 3 

27 3 

27 7 

28 2 

26 3 

26 3 

28 2 

26 4 

22 2 

18 4 

24 7 

TEMP MEAN MAX 

23 3 

27 l 

30 4 

31 3 

31 2 

31 3 

31 6 

31 2 

31 6 

31 1 

29 2 

26. 3 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

11 7 

13 6 

17 3 

20 8 

22 8 

24 6 

23 1 

24 3 

24 7 

22 7 

17 6 

13 3 

19 9 

TEMP MEAN DAY 

2! 1 

22 8 

26 3 

28 1 

26 3 

29 2 

29 6 

29 0 

29 3 

28 3 

23 4 

22 2 

26 7 

TEHP HN NIOMT 

16 3 

ie s 

21 9 

24 4 

23 3 

26 7 

27 2 

26 3 

26 8 

23 1 

20 0 

16 9 

23 I 

VAPOUR PRESS 

14 1 

15 1 

19 7 

23 3 

29 3 

31 3 

31 9 

32 0 

30 9 

27 9 

20 4 

13 9 

24 3 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 3 

0 3 

0 6 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 2 

0 3 

0 2 

0 3 

SUNSHINE X 

82 

77 

74 

63 

32 

35 

34 

33 

42 

63 

78 

82 

60 

TOT RADIATION 

371 

413 

472 

474 

442 

339 

330 

342 

345 

383 

373 

331 

390 

EVAPQTRANSP 

33 

68 

112 

127 

124 

103 

103 

101 

97 

93 

éfl 

49 

1102 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS *7 INTERN DAYS 41 WET DAYS 227 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 19 FEB 

BEOIN HUMID ON 21 MAR 

HUMID PERIOD <227 DAYS) ENDS ON 3 NOV 
END OF SEASON ON 14 NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 268 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BANGLADESH 



« 

STATION 

SYLHET 



» NUMBER 

41891 







• 

LATITUDE 

24. 

34 * 

LONGITUDE 

91 33 

• ELEVATION 

34 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JW 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

44 

79 

232 

497 

934 

604 

642 

433 

19B 

14 

3 

3839 

TENP AVERAGE 

18 7 

20 7 

24 2 

26 4 

26 9 

27 3 

27 9 

28 1 

27 B 

26 2 

23 0 

19 9 

24 e 

TEMP MEAN MAX 

23 3 

27 1 

30 4 

31 3 

31 2 

31 3 

31 0 

31 2 

31 B 

31 1 

29 2 

26 3 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

11 7 

13 6 

17 3 

20 6 

22 8 

24 6 

23 1 

24 3 

24 7 

22 7 

17 6 

13 3 

19 9 

TEMP MEAN DAY 

21 1 

22 e 

26 3 

28 1 

20 3 

29 2 

29 6 

29 0 

29 5 

28 3 

23 4 

22 2 

26 7 

TENP HN N10HT 

16 6 

18. 4 

22 0 

24. 4 

23. 3 

26 7 

27 2 

26 3 

26 B 

23 1 

20 8 

16 9 

23 1 

VAPOUR PRESS 

14 4 

14. 8 

16 9 

23 9 

27 9 

31 3 

32 6 

31 9 

31 3 

27 4 

20 1 

13 8 

24 1 

WIND SPEED 2M 

0. 3 

0 3 

0 3 

0 6 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 2 

0 3 

0 2 

0 3 

5UN8HINE X 

82 

77 

74 

63 

32 

33 

34 

35 

42 

63 

78 

62 

60 

TOT RADIATION 

370 

420 

482 

499 

483 

422 

413 

401 

391 

404 

378 

349 

418 

EVAPOTRANSP 

37 

73 

113 

131 

133 

117 

121 

119 

108 

100 

71 

33 

1198 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 66 INTERN DAYS 63 WET DAYS 317 

• SEASON NR 1 

SEASON BECJNS ON 1 FEB 

BEGIN HUMID ON 27 MAR 

HUMID PERIOD (217 DAYS) ENDS ON 30 OCT 
END OF SEASON ON 7 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 179 DAYS 


COUNTRY BANGLADESH • STATION JEBSORE • NUMBER 41936 

• LATITUDE 23 II ♦ LONGITUDE 89 10 • ELEVATION 6 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

8 

13 

31 

68 

134 

300 

312 

291 

221 

14B 

21 

1 

1348 

TEMP AVERAGE 

18 2 

20 7 

23 9 

29 6 

29 9 

29 3 

28 3 

2B 6 

28 7 

27 2 

22 7 

18 9 

23 7 

TEMP MEAN MAX 

26 8 

29 6 

33 0 

37 9 

37 0 

34 3 

32 3 

32 4 

32 9 

32 6 

30 2 

27 4 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

11. 1 

13 7 

ie e 

23 4 

23 2 

26 0 

23 6 

23 7 

2S 3 

23 0 

16 7 

12. 1 

20 6 

TEMP MEAN DAY 

21 6 

24 6 

29 9 

33 3 

33 2 

31 6 

30 1 

30 2 

30 3 

29 3 

23 8 

22 4 

28 6 

TEMP MN NIGHT 

16 6 

19 3 

24 4 

20 3 

29 1 

28 7 

27 7 

27 7 

27 7 

23 7 

20 3 

16 4 

24 3 

VAPOUR PRESS 

14 6 

16 3 

20 9 

27 2 

31 7 

33 3 

33 1 

33 8 

33 1 

29 l 

20 3 

13 9 

23 8 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 3 

1 0 

1 7 

2 1 

1 6 

1 4 

1 0 

0 9 

0 3 

0. 3 

0 3 

1 0 

SUNSHINE X 

B2 

78 

77 

71 

62 

39 

31 

33 

40 

63 

78 

83 

62 

TOT RADIATION 

382 

432 

498 

331 

321 

433 

399 

393 

307 

41B 

389 

364 

429 

EVAPOTRANSP 

39 

78 

139 

174 

172 

137 

127 

121 

114 

110 

74 

33 

1360 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 177 INTERN DAYS 30 WET DAYS 130 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 3 NAY 

BEGIN HUMID ON 24 NAY 

HUMID PERIOD (130 DAYS» ENDS ON 29 OCT 
END OF SEASON ON 7 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 188 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BANGLADESH 


• STATION DACCA TEJQAON 


• NUMBER 41923 






• 

LATITUDE 

23. 46 • 

LONGITUDE 

90 23 • 

ELEVATION : 

8 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

21 

94 

ioa 

293 

420 

409 

324 

296 

193 

27 

3 

2039 

TEMP AVERAGE 

18 4 

21 4 

29 8 

28 9 

28 9 

28 9 

28 4 

28 9 

28 7 

27 2 

23 1 

19 3 

29 6 

TEMP MEAN MAX 

29 6 

27 8 

32 2 

33 3 

32 8 

31 7 

31 1 

31 1 

31 7 

31 1 

28 9 

26. 1 

30 3 

TEMP MEAN MIN 

12 S 

19 0 

20 0 

23 3 

24 4 

29. 6 

26 1 

26 1 

26 1 

23 9 

20 0 

13 9 

21 4 

TEMP MEAN DAY 

21 9 

23 7 

28 3 

30 1 

30 1 

29 7 

29 9 

29 9 

29 9 

28 7 

26 0 

22 1 

27 4 

TEMP MN NIOHT 

17 3 

19 9 

24 2 

26 7 

27 1 

27 6 

27 6 

27 6 

27. 7 

29 9 

22 9 

17 3 

24 3 

VAPOUR PRESS 

14 1 

14 7 

17 7 

29 7 

30 1 

32 7 

32 7 

32 7 

32 9 

20 3 

20 9 

16 0 

24 B 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 3 

0 9 

0 6 

0 3 

0 3 

0. 3 

0 3 

0 3 

0 2 

0. 3 

0 2 

0 3 

SUNSHINE X 

B 2 

77 

74 

63 

92 

39 

34 

39 

42 

63 

78 

82 

60 

TOT RADIATION 

379 

427 

487 

900 

482 

420 

412 

401 

394 

410 

386 

399 

421 

EVAPOTRANSP 

9B 

76 

123 

142 

142 

12 2 

123 

120 

112 

106 

74 

94 

1292 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 139 

INTERN DAYS 44 

WET DAYS 

186 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

24 MAR 












BEGIN 

HUMID 

ON 26 APR 











HUMID 

PERIOD 

(186 DAYS) ENDS ON 

29 OCT 









END OF SEASON ON 

9 NOV 












TOTAL LENOTM OP 

SEASON 

IS 230 

DAYS 












COUNTRY BANGLADESH 



• 

STATION 

NARAYANOUNJ 


• NUMBER 

41930 







• 

LATITUDE 

23 

37 • 

LONGITUDE 

90 13 

* ELEVATION 

e m 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

19 

93 

167 

210 

379 

331 

326 

227 

164 

31 

2 

1910 

TEMP AVERAOE 

19 8 

22 2 

26 6 

28 7 

29 1 

29 0 

28 7 

29 0 

29 2 

28 2 

24 9 

20 9 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

29 6 

27 8 

32 2 

33 3 

32 B 

31 7 

31 1 

31 1 

31 7 

31 1 

28 9 

26 1 

30 3 

TEMP MEAN MIN 

12 B 

19 0 

20 0 

23 3 

24 4 

29 6 

26 1 

26 1 

26 1 

23 9 

20 0 

13 9 

21 4 

TEMP MEAN DAY 

21 3 

23 7 

28 3 

30 1 

30 1 

29 7 

29 9 

29 9 

29 9 

28 7 

26 0 

22 1 

27 4 

TEMP MN NIOHT 

17 3 

19 9 

24 2 

26 7 

27 1 

27 6 

27 6 

27 6 

27 7 

29 9 

22 3 

17 3 

24 3 

VAPOUR PRESS 

14 9 

16 9 

20 0 

27 1 

31 3 

33 1 

33 1 

32 3 

32 3 

29 2 

21 3 

16 9 

29 7 

WINO SPEED 2M 

0 3 

0 3 

0 3 

0 6 

O 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 2 

0 3 

0 2 

0 3 

SUNSHINE X 

82 

77 

74 

63 

92 

33 

34 

39 

42 

63 

78 

82 

60 

TOT RADIATION 

380 

428 

487 

900 

482 

420 

412 

401 

394 

410 

387 

360 

422 

EVAPOTRANSP 

63 

79 

126 

141 

142 

124 

124 

122 

119 

111 

79 

99 

1289 


TYRE OR HUMID SEA80N SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 131 INTERM DAYS 24 NET DAYS 210 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 21 MAR 

BEGIN HUMID ON 4 APR 

HUMID PERIOD (210 DAYS) ENDS ON 31 OCT 
END OP SEASON ON 10 NOV 
TOTAL LENGTH OP SEASON IS 234 0AY8 


Copyrighted material 



COUNTRY BANGLADESH ♦ STATION CHITTAGONG 

• LATITUDE 21 2 \ • 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

6 

19 

31 

110 

237 

339 

63B 

TEMP AVERAGE 

|9 9 

23 6 

23 6 

27 7 

2B 3 

27 e 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

26 1 

27 0 

30 6 

31 7 

31 7 

30 6 

30 0 

TEMP MEAN MIN 

12 e 

13 0 

19 4 

22 e 

23 9 

25 0 

23 0 

TENP MEAN DAY 

21 9 

23 7 

27 0 

20 9 

29 2 

20 8 

28 4 

TEMP HN N1CMT 

17 4 

19 4 

23 2 

23 8 

26 4 

26 B 

26 3 

VAPOUR PRESS 

16 3 

IB 7 

23 B 

28 9 

30 6 

31 9 

31 7 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 3 

0 5 

0 6 

0 3 

0 3 

0. 3 

SUNSHINE X 

B* 

77 

74 

63 

32 

35 

34 

TOT RADIATION 

390 

442 

496 

303 

479 

415 

408 

Evapotransp 

60 

87 

123 

136 

138 

I1B 

1 18 


TYPE OF HUHID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 1 29 JNTERH DAYS 41 WET DAYS 193 

• SEASON NR 1 

SEASON BE 01 NS ON 23 MAR 

BEQIN HUN ID ON 24 APR 

HUHID PERIOD <143 DAYS > ENDS ON 3 NOV 
END Œ SEASON ON 16 NOV 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS 236 DAYS 


* NUMBER 41977 


LONGITUDE 91 49 • 


AUG 

SEP 

OCT 

360 

306 

230 

27 6 

27 8 

27 3 

30 0 

30 6 

30 6 

24 4 

24 4 

22 8 

28 2 

28 6 

2B 1 

26 1 

26 2 

23 0 

31 7 

32 1 

29 7 

0 3 

0 3 

0 2 

33 

42 

63 

401 

399 

421 

1 16 

110 

110 


ELEVATION 

34 M 

NOV 

DEC 

YFAR 

49 

8 

2833 

24 1 

20 7 

23 7 

2B 9 

26 1 

29 6 

IB 3 

13 9 

20 6 

23 4 

22 1 

26 7 

21 3 

17 3 

23 5 

22 9 

17 9 

26 4 

0 3 

0 2 

0 3 

70 

82 

60 

404 

379 

429 

02 

63 

1269 


Copyrighted material 



burma 

Birmanie 


Copyrighted material 



COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

MVITKVNA 


• NUMBER 

48006 







• 

LATITUDE 

23 22 • 

LONGITUDE 

97 24 

• ELEVATION 

143 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

IB 

26 

36 

136 

308 

329 

42 2 

281 

136 

27 

8 

2174 

TEMP AVERAGE 

17 3 

19 7 

23 3 

27 0 

27 3 

27 3 

27 1 

27 3 

27 3 

23 7 

21 3 

18 0 

24 1 

TEMP MEAN MAX 

24 3 

26 7 

30 4 

34 5 

32 7 

30 3 

29 9 

30 2 

31 3 

30 2 

27 2 

24 4 

29 4 

TEMP MEAN MIN 

10 2 

12 6 

16 3 

19 3 

22 3 

24 0 

24 3 

24 3 

23 3 

21 . 2 

13 B 

11 3 

18 8 

TEMP MEAN DAY 

19 6 

22 2 

26 0 

29 7 

29 4 

20 4 

20 1 

2 B 3 

26 7 

27 2 

23 3 

20 1 

26 0 

TEMP MN N10HT 

15. 2 

17 6 

21 3 

24 6 

23. 7 

26 1 

26 0 

26 0 

23 6 

23 7 

19 0 

15. 0 

22 2 

VAPOUR PRESS 

13 9 

16 6 

IB 7 

22 4 

26 2 

31 4 

31 6 

32 2 

31 1 

27 8 

21 4 

17 2 

24 4 

WIND 5PEED 2M 

0 7 

0 9 

1 0 

I 3 

1 1 

0 B 

0 9 

0 6 

0 8 

0 7 

0 7 

0 7 

0 9 

SUNSHINE X 

84 

02 

71 

62 

32 

2 B 

21 

33 

46 

39 

71 

84 

58 

TOT RADIATION 

330 

434 

478 

300 

471 

330 

317 

339 

371 

337 

329 

323 

307 

EVAPOTRANSP 

33 

74 

114 

142 

134 

93 

B 6 

90 

98 

91 

62 

47 

1092 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 174 

INTERM DAYS 20 

WET DAYS 

171 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

4 MAY 












BEGIN 

HUMID 

ON 14 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

(171 DAYS) ENDS ON 

1 NOV 









END OF SEASON ON 

11 NOV 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

15 191 

DAYS 












COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

BHAMO 



• NUMBER 

4801 9 







• 

LATITUDE 

24 

16 • 

LONGITUDE 

97. 12 

• ELEVATION 

111 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

9 

12 

44 

130 

342 

404 

404 

184 

141 

3B 

13 

1730 

TEMP AVERAGE 

26 7 

19 4 

23 3 

26 8 

28 3 

27 9 

27 3 

27 4 

26 9 

23 2 

21 2 

17 3 

24 O 

TEMP MEAN MAX 

24 8 

28 1 

31 8 

M r' 

34 1 

31 9 

30 9 

30 7 

30 3 

30 2 

27 l 

?4 9 

?9 9 

TEMP MEAN MIN 

0 6 

10 7 

14 0 

19 4 

22 3 

23 9 

24 1 

24 0 

23 3 

20 1 

13 3 

10 1 

IB 1 

TEMP MEAN DAY 

19 7 

22 6 

26 4 

29 3 

30 4 

29 3 

26 7 

28 3 

28 1 

26 9 

23 2 

20 0 

26 1 

TEMP MN NIOHT 

14 3 

16 8 

20 7 

24 4 

26 3 

26 3 

26 2 

26 0 

23 3 

22 9 

IB 6 

14 2 

21 9 

VAPOUR PRESS 

13 8 

16 7 

IB 8 

21 3 

26 9 

31 3 

32 0 

32 0 

31 2 

27 e 

22 0 

17 2 

24 4 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 6 

0 9 

1 1 

0 9 

0 7 

0 6 

0 3 

0 6 

0 6 

0 6 

0 3 

0 7 

SUNSHINE X 

77 

80 

68 

64 

34 

33 

27 

30 

42 

39 

67 

70 

56 

TOT RADIATION 

347 

434 

473 

312 

4B0 

376 

343 

343 

361 

361 

327 

306 

389 

EVAPOTRANSP 

30 

72 

115 

140 

137 

102 

93 

92 

92 

09 

60 

44 

1086 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 160 INTERM DAYS 33 WET DAYS 17? 

• SEASON NR 1 

SEASON BEG I NS ON 27 APR 

DEO IN HUMID ON 14 MAY 

HUMID PERIOD «172 DAYS) ENDS ON 2 NOV 
END OP SEASON ON IB NOV 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS 203 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BURMA 


* STATION LASHIO 


• NUMBER 40035 


• LATITUDE 22 56 • LONGITUDE 97 45 ♦ ELEVATION 747 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

7 

7 

5B 

139 

193 

244 

311 

1B8 

160 

68 

21 

1403 

TEMP AVERAGE 

14 9 

16 7 

IS. 5 

23 6 

25 3 

25 7 

25 3 

25 1 

25 0 

23 3 

19 7 

16 2 

21. 4 

TEMP MEAN MAX 

24 4 

27 3 

20 7 

32. 1 

31. 3 

29 9 

28 9 

28 7 

29 4 

28. 4 

26 3 

24 2 

27 6 

TEMP MEAN MIN 

5 4 

6 1 

10 2 

13 2 

19 4 

21 5 

21 6 

21 5 

20 6 

IS 2 

13 1 

0 2 

IS 1 

TEMP MEAN DAY 

18 4 

20 6 

17 4 

26 7 

27 5 

27 2 

26 5 

26 4 

26 5 

25 1 

22 0 

18 9 

23 6 

TEMP MN NIGHT 

12 0 

13 5 

13 6 

20 9 

23 3 

24 2 

23 8 

23 7 

23 2 

21 1 

16 8 

12 7 

19 1 

VAPOUR PRESS 

12 2 

13 2 

19. 0 

17 6 

25 l 

25 6 

23 9 

26 2 

26 0 

23 2 

17 0 

14 7 

20 2 

WIND SPEED 2M 

0 7 

1 0 

l l 

1 2 

1 2 

1 3 

1 3 

0 9 

0 B 

0 6 

0 6 

0 5 

0 9 

SUNSHINE X 

75 

05 

72 

60 

53 

38 

28 

32 

43 

50 

61 

66 

55 

TOT RADIATION 

303 

491 

522 

522 

491 

422 

373 

369 

389 

364 

344 

330 

417 

EVAPOTRANSP 

57 

75 

B5 

139 

135 

125 

US 

112 

105 

91 

66 

50 

1150 


TYPE OF MUM ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAY9 133 INTERM DAYS 47 WET DAYS 105 

• SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 22 APR 

BEGIN HUMID ON 14 MAY 

HUMID PERIOD <105 DAYS» ENDS ON 15 NOV 
END OF SEASON ON 10 DEC 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 232 DAYS 


COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

MONVWA 



• NUMBER 

40037 







A 

LATITUDE 

22 

06 • 

LONGITUDE 

93 08 

• ELEVATION 

81 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JW 

■AIL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

1 

2 

24 

113 

lOl 

78 

136 

182 

149 

31 

8 

831 

TEMP AVERAGE 

21 0 

22 9 

27 0 

90 7 

31 1 

30 0 

29 9 

29 4 

29 0 

27 3 

24 6 

21 0 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

27 0 

31 4 

33 0 

38 3 

37 1 

34 4 

34 0 

33 4 

33 0 

31 7 

29 0 

27 4 

32 6 

TEMP MEAN MIN 

14 1 

14 4 

18 9 

23 1 

23 1 

25 5 

25 7 

25 4 

24 9 

23 2 

19 3 

14 6 

21 2 

TEMP MEAN DAY 

23 5 

26 0 

29 9 

33 5 

33 3 

31 6 

31 3 

30 0 

30 4 

20 9 

26 4 

23 2 

29 l 

TEMP MN NIQHT 

10 9 

20 3 

24 4 

28 2 

29 0 

20 3 

20 3 

27 B 

27 3 

25 6 

22 3 

10 2 

24 9 

VAPOUR PRESS 

17 5 

16 8 

17 9 

21 0 

26 7 

29 0 

29 4 

30 2 

30 4 

29 1 

23 7 

10 4 

24 2 

WIND 9PEED 2M 

0 5 

0 6 

0 6 

1 0 

0 9 

1 1 

1 5 

I 1 

0 7 

0. 7 

O 7 

0 6 

0 8 

SUNSHINE X 

85 

90 

70 

73 

63 

33 

42 

41 

33 

61 

74 

61 

66 

TOT RADIATION 

303 

404 

525 

556 

324 

469 

424 

401 

400 

376 

353 

348 

438 

EVAPOTRANSP 

72 

93 

130 

174 

171 

134 

133 

139 

127 

112 

05 

66 

1484 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 191 INTERM DAYS 10O WET DAYS 74 

• SEA9CN NR I 

SEASON BEGINS ON 2 MAY 
END OF SEASON ON 2 JULY 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 61 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEOINS ON IB JULY 

BEGIN HUMID ON 17 AUG 

HUMID PERIOD C 74 DAYS) ENDS ON 30 OCT 
END OF SEASON ON B NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 113 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

MANDALAY 


• NUMBER 

48042 







• 

LATITUDE 

21 

59 • 

LONGITUDE 

96. 06 

• ELEVATION 

74 M 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

2 

6 

36 

149 

124 

04 

119 

153 

127 

46 

10 

057 

TEMP AVERAGE 

20 7 

23 4 

27 8 

31 3 

31 2 

29 9 

29 7 

29 1 

20 7 

27 6 

24 8 

21 3 

27 1 

TEMP MEAN MAX 

2B 2 

32 0 

36 0 

38 4 

36 6 

34 I 

33 9 

33 1 

32 9 

31 9 

30 2 

27 9 

32 9 

TEMP MEAN MIN 

13 1 

14 e 

19 6 

24 1 

25. 7 

25 6 

25 4 

25 0 

24 5 

23 2 

19 4 

14 6 

21 2 

TEMP MEAN DAY 

23 4 

26 6 

30 e 

33 9 

33 l 

31 4 

31 2 

30 5 

30 8 

29 1 

26 7 

23 5 

29 2 

TENP MN NIGHT 

18 3 

20 8 

25 2 

20 9 

29 3 

20 3 

28 0 

27 4 

27 0 

25 7 

22 5 

10 3 

25 0 

VAPOUR PRESS 

16 9 

16 6 

18 9 

23 7 

29 2 

20 5 

30 4 

30. 7 

31- 7 

30 1 

24 0 

19 9 

25 1 

MIND SPEED 2M 

0 8 

0 9 

1 2 

! 4 

1 7 

2 1 

2 3 

1 9 

l 3 

0 9 

0 0 

0 7 

1 3 

SUNSHINE X 

85 

90 

78 

74 

66 

S3 

42 

41 

53 

61 

72 

80 

66 

TOT RADIATION 

387 

406 

521 

544 

513 

469 

420 

399 

404 

373 

350 

343 

434 

EVAPOTRANSP 

70 

102 

160 

185 

1S3 

166 

159 

144 

129 

1 14 

86 

68 

1574 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 165 

INTERM DAYS 142 

MET DAYS 

58 








♦ SEASON NR 

1 













SEASON BEOINS ON 

30 APR 












BEGIN 

HUMID 

ON 30 , 

AUG 











HUMID 

PERIOD 

< 56 DAYS) ENDS ON 

27 OCT 









END OF SEASON ON 

16 NOV 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 200 

DAYS 












COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

HAYMVO 



• NUMBER 

48043 







• 

LATITUDE 

22 

01 ♦ 

LONOITUDE 

96 20 

• ELEVATION 

1070 M 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

7 

11 

72 

235 

225 

167 

244 

246 

209 

99 

19 

1535 

TEMP AVERAGE 

13 5 

14 3 

19 2 

22 3 

23 1 

22 2 

22 0 

21 6 

22 0 

20 7 

17 7 

14 3 

19 4 

TEMP MEAN MAX 

23 2 

25 5 

30 0 

31 6 

30 5 

M ■ 

20 2 

28 2 

20 B 

27 7 

25 0 

22 7 

27 5 

TEMP MEAN MIN 

7 7 

9 3 

13 2 

16 6 

19 3 

21 0 

21 0 

21 0 

20 0 

17 7 

13 2 

9 5 

IS 0 

TEMP MEAN DAY 

10 3 

20 4 

24 7 

26 0 

26 9 

26 3 

25 9 

25 9 

25 9 

24 4 

21 1 

18 4 

23 8 

TEMP MN N10HT 

13 1 

14 9 

18 9 

21 6 

23 0 

23 5 

23 2 

23 2 

22 6 

20 6 

16 5 

13 2 

19 5 

VAPOUR PRESS 

11 3 

11 5 

12. 0 

14 3 

18 2 

20 0 

20 0 

20 0 

20 I 

18 7 

16 0 

12 a 

16 2 

MIND SPEED 2M 

0 5 

0 7 

0 7 

0 8 

o e 

1 0 

1 0 

0 8 

0 5 

0 5 

0 3 

0 5 

0 7 

SUNSHINE X 

78 

74 

76 

69 

45 

28 

25 

22 

2B 

48 

69 

72 

53 

TOT RADIATION 

404 

449 

524 

544 

457 

379 

362 

336 

336 

375 

391 

367 

411 

EVAPOTRANSP 

52 

65 

110 

129 

125 

108 

100 

101 

91 

05 

61 

47 

1062 


TYPE or HUM 10 SEASON SEASON WITH Of? Y PERIOD 

DRY DAYS 124 INTERN DAYS 2D MET DAYS 216 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 APR 

BEGIN HUH I D ON 28 APR 

HON ID PERIOD <216 DAYS) ENDS ON 30 NOV 
END OF SEASON ON 1 1 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 241 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

61TTUE 

< AKVAB > 

• NUMBER : 

40062 







• 

LATITUDE 

20 

00 • 

LONGITUDE 

92 53 

• ELEVATION 

4 n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

15 

10 

56 

383 

1153 

1307 

1006 

601 

291 

102 

16 

5032 

TEMP AVERAOE 

21 1 

22 0 

24 0 

29 I 

27 6 

27 0 

26 a 

26 6 

27 2 

27 4 

25. 5 

22 4 

25 6 

TEMP MEAN MAX 

27 e 

26 A 

31 3 

34 B 

30 3 

29 6 

29 0 

26 9 

30 0 

31 0 

30 3 

20 4 

30 0 

TEMP MEAN MIN 

14 4 

15 5 

16 6 

23 3 

24 e 

24 4 

24 6 

24 3 

24 4 

23 0 

20 7 

16 3 

21 1 

TEMP MEAN DAY 

23 6 

24 3 

26 6 

31 1 

28 5 

27 9 

27 6 

27. 4 

28 2 

20 7 

27 2 

24. 4 

27 1 

TEMP NN N10HT 

19 0 

20 0 

21 6 

27 1 

26 6 

26 1 

26 0 

25 7 

26 1 

25 9 

23 5 

19 7 

23 9 

VAPOUR PRESS 

16 2 

19 5 

25 0 

29 3 

31 4 

32 3 

32 0 

31. 3 

31 B 

30 7 

25 7 

20 0 

27 3 

WIND SPEED 2M 

l 7 

2 0 

? 1 

2 ! 

2 3 

2 7 

2 7 

2 3 

1 9 

1 6 

1 4 

1 5 

2 0 

SUNSHINE X 

05 

07 

70 

77 

57 

27 

23 

27 

46 

70 

77 

00 

62 

TOT RADIATION 

400 

470 

502 

532 

466 

325 

304 

321 

370 

404 

369 

371 

404 

EVAPOTRANSP 

90 

100 

131 

16B 

140 

114 

113 

112 

117 

124 

90 

04 

1399 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAY5 141 INTERN DAYS 27 WET DAY9 197 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 APR 

BEGIN HUNID ON 2 MAY 

HUMID PERIOD <197 DAYS) ENDS ON 15 NOV 
END OF BEACON ON 1 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON 19 224 DAYS 


COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

M1NBU 



• NUMBER 

40064 







• 

LATITUDE 

20 

10 • 

LONGITUDE : 

94 53 

* ELEVATION 

51 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

1 

2 

13 

131 

146 

99 

129 

138 

144 

34 

6 

047 

TEMP AVERAGE 

21 6 

24 5 

L-V 5 

32 4 

32 2 

29 7 

31 6 

29 0 

26 9 

20 2 

25 9 

22 3 

20 0 

TEMP MEAN MAX 

29 5 

33 4 

37 6 

39 B 

30 0 

34 0 

32 9 

32 0 

33 0 

32 7 

31 3 

29 0 

33 7 

TEMP MEAN MIN 

13 7 

15 5 

21 3 

25 0 

26 1 

25 4 

30 2 

25 1 

24 e 

23 6 

20 4 

15 6 

22 2 

TEMP MEAN DAY 

24 5 

27 7 

32 4 

35 1 

34 3 

31 2 

32 0 

30 3 

30 3 

29 7 

27 7 

2 4 ft 

30 0 

TEMP MN NIGHT 

19 1 

21 7 

26 0 

29 9 

30 0 

20 1 

31 0 

27 4 

27 2 

26 2 

23 5 

19 4 

25 9 

VAPOUR PRESS 

16 0 

15 9 

is a 

22 3 

26 5 

29 1 

29 2 

20 7 

20 0 

27 4 

24 4 

18 3 

23 7 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 0 

1 0 

1 1 

1 4 

1 7 

1 6 

1 4 

1 2 

0 0 

0 9 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

90 

00 

75 

75 

62 

47 

41 

43 

53 

64 

69 

03 

65 

TOT RADIATION 

421 

475 

521 

559 

500 

437 

415 

412 

421 

403 

350 

371 

442 

EVAPOTRANSP 

09 

111 

164 

104 

106 

153 

160 

144 

135 

123 

95 

81 

1633 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 176 INTERN DAYS 140 WET DAYS 49 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 MAY 

BEGIN HUMID ON lO SEP 

HUMID PERIOD ( 49 DAYS) ENDS ON 29 OCT 
END OF SEASON ON 7 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1B9 DAY9 


Copyrighted material 



COUNTRY ; BURMA • STATION YAHETHIN • NUMBER 40067 


• LATITUDE 20 23 * LONGITUDE 96 09 • ELEVATION 199 N 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

8 

3 

3 

32 

147 

102 

10O 

127 

160 

131 

38 

13 

064 

TEMP AVERAGE 

21 3 

24 0 

28 0 

30 4 

29 4 

28 0 

27 4 

27 1 

27 6 

27 1 

23 2 

21 9 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

28 9 

32 1 

33 8 

37 4 

34 1 

32 1 

31 3 

30 B 

31 e 

31 3 

30 3 

28 2 

32 0 

TEMP MEAN MIN 

14 1 

13 9 

20 2 

23 4 

24 6 

23 B 

23 3 

23 3 

23 3 

22 8 

20 1 

13 6 

20 9 

TEMP MEAN DAY 

24 2 

27 0 

30 8 

32 9 

31. 1 

29 4 

28 8 

28 4 

29 0 

28 3 

27 0 

24 1 

28 4 

TEMP MN NIGHT 

19 2 

21 3 

23. 3 

28 1 

27 7 

26 3 

23 9 

23 6 

23 8 

23 2 

23 0 

19 2 

24 4 

VAPOUR PRESS 

14 8 

13 7 

16 9 

21 7 

27 0 

28 7 

28 4 

28 6 

29 3 

20 1 

23 4 

17 9 

23 4 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 3 

2 1 

3 2 

3 7 

4 4 

4 2 

3 7 

2 3 

2 4 

1 2 

1. 2 

2 6 

SUNSHINE X 

87 

90 

76 

77 

66 

31 

42 

41 

32 

64 

74 

84 

67 

TOT RADIATION 

421 

307 

333 

368 

323 

462 

424 

406 

413 

401 

374 

377 

431 

EVAPOTRANSP 

91 

122 

189 

221 

199 

169 

139 

147 

134 

129 

96 

81 

1737 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 174 INTERM DAYS 141 WET DAYS 30 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON I MAY 

■COIN HUMID ON 29 AUG 

HUMID PERIOD ( 30 DAYS * ENDS ON IB OCT 
END OF SEASON ON B NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 191 DAYS 


COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

TOUNCOO 


♦ NUMBER 

48078 







• 

LATITUDE 

18 

33 * 

LONGITUDE 

96 28 

• ELEVATION 

47 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

8 

1 

3 

29 

212 

378 

430 

432 

273 

130 

42 

13 

1993 

TEMP AVERAGE 

22 6 

25 0 

20 3 

31 0 

29 7 

27 6 

26 7 

26 7 

27 3 

27 8 

26 3 

23 6 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

30 8 

34 1 

36 7 

37 8 

34 9 

31 4 

29 9 

29 9 

□ 1 3 

32 6 

32 3 

30 6 

32 7 

TEMP MEAN MIN 

14 8 

IS 9 

20 3 

24 1 

24 3 

23 8 

23 4 

23 4 

23 3 

22 9 

20 3 

16 3 

21 1 

TEMP MEAN DAY 

23 7 

29 3 

31 3 

33 4 

31 6 

29 0 

27 8 

27 B 

28 9 

29 4 

28 4 

26 0 

29 0 

TEMP MN N1QHT 

20 3 

22 1 

23 8 

28 7 

27 9 

26 2 

23 4 

23 4 

23 9 

23 7 

23 8 

20 3 

74 8 

VAPOUR PRESS 

19 6 

19 7 

22 3 

27 4 

29 3 

30 7 

30 4 

30 3 

31 4 

30 7 

27 3 

21 7 

26 a 

WIND SPEED 2 M 

0 6 

0 9 

1 3 

2 2 

2 2 

1 4 

1 1 

1 2 

0 8 

0 3 

0 3 

0 4 

1 1 

SUNSHINE X 

85 

01 

66 

60 

30 

43 

23 

32 

30 

69 

73 

79 

59 

TOT RADIATION 

406 

469 

480 

483 

446 

411 

320 

332 

399 

411 

367 

361 

409 

EVAPOTRANSP 

89 

111 

162 

1B4 

164 

129 

109 

114 

1 18 

121 

96 

82 

1479 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 169 INTERM DAYS 27 WET DAYS 169 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 APR 

BE01N HUMID ON 8 MAY 

HUMID PERIOD » 169 DAYS) ENDS ON 24 OCT 
END OF BEASON ON 11 NOV 
TOTAL LENGTH OF BEASON IS 196 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BURMA 




• 

9TATI0N 

THARRAUADY 


* NUMBER 

46008 







• 

LATITUDE 

17 

38 * 

LONGITUDE : 

93 40 

• ELEVATION : 

13 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

2 

2 

8 

206 

430 

334 

492 

279 

161 

34 

9 

2167 

TEMP AVERAGE 

22 e 

24 7 

28 3 

30 3 

29 0 

27 4 

27 0 

26 B 

27 3 

27 6 

23 9 

23 3 

26 8 

TEMP MEAN MAX 

30 9 

34. 1 

37 1 

38 4 

33 0 

30 6 

30 0 

29 4 

30 7 

31 6 

31 2 

30 0 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

14 7 

13 3 

19 B 

22 9 

24 3 

24 1 

24 0 

24 2 

24 2 

23 6 

20 5 

17 0 

21 2 

TEMP MEAN DAY 

23 a 

28 1 

31 6 

33 3 

31 6 

28 3 

28 1 

27 7 

28 6 

29 0 

27 7 

23 6 

28 B 

TEMP MN NIGHT 

20 2 

21 7 

25 6 

26 0 

27 9 

26 2 

23 9 

25 0 

26 2 

23 9 

23 6 

20 6 

24 8 

VAPOUR PRESS 

19 e 

19 3 

21 3 

23 7 

29 3 

31 4 

30 9 

31 1 

31 4 

31 B 

27 9 

23 4 

27 0 

WIND SPEED 2M 

0 G 

o e 

1 1 

1. 3 

i. 3 

1. 1 

1 0 

0 9 

0 7 

0 6 

0 7 

1 0 

0. 9 

SUNSHINE X 

B3 

88 

79 

73 

32 

29 

23 

23 

38 

60 

73 

79 

39 

TOT RADIATION 

414 

300 

333 

530 

430 

342 

312 

320 

360 

366 

374 

366 

409 

EVAP0TRAN9P 

93 

111 

163 

1B0 

156 

113 

109 

107 

110 

116 

9B 

07 

1447 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 173 INTERN DAYS 10 WET DAYS 174 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 APR 

BEGIN HUMID ON 9 NAY 

HUMID PERIOD <174 DAYS> ENDS ON 30 OCT 
END OF SEASON ON 8 NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 192 DAYS 


COUNTRY BURMA 





• 

STATION 

BASSE IN 


♦ NUMBER 

48094 








• 

LATITUDE 

16 

46 • 

LONGITUDE : 

94 46 

• ELEVATION 

9 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 


1 

4 

12 

306 

59t 

608 

702 

391 

199 

38 

14 

2973 

TEMP AVERAGE 

24 2 

23 

e 

20 2 

29 7 

28 9 

27 3 

26 9 

27 0 

27 1 

27 3 

26 3 

24 4 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

30 2 

32 

9 

34 3 

33 4 

33 4 

30 4 

29 6 

30 1 

30 1 

31 1 

30 9 

30 1 

31. 6 

TEMP MEAN MIN 

18 2 

18 

7 

21 8 

24 0 

24 4 

24 3 

24 1 

23 9 

24 0 

23 B 

21 7 

18 6 

22 3 

TEMP MEAN DAY 

26 4 

28 

4 

30 3 

31 8 

30 3 

28 3 

27 8 

28 1 

28 1 

28 7 

27 9 

26 4 

28 6 

TEMP MN N10MT 

22 3 

23 

3 

26 1 

27 8 

27 3 

26 4 

23 8 

23 B 

23 8 

23 9 

24 4 

21 9 

23 3 

VAPOUR PRESS 

20 5 

21 

4 

26 3 

27 8 

30 9 

32 1 

31 7 

31 6 

31 3 

31 3 

26 5 

22 3 

27 9 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 

2 

1. 3 

1 2 

1. 0 

0 9 

O 8 

0 8 

0. 6 

0 7 

0 8 

0 a 

0 9 

SUNSHINE X 

84 

90 

02 

82 

49 

26 

19 

22 

36 

30 

73 

80 

39 

TOT RADIATION 

423 

303 

324 

360 

429 

324 

2B8 

299 

347 

386 

394 

384 

403 

EVAPOTRANSP 

100 

122 

136 

167 

142 

10B 

102 

104 

106 

117 

104 

93 

1421 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 162 INTERN DAYS 20 WET DAYS 1B3 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 APR 

BEGIN HUMID ON 1 MAY 

HUMID PERIOD <103 DAYS) END5 ON 31 OCT 
END OF SEASON ON 16 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 203 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

RANGOON -K ABA 

AYE 

• NUMBER 

40097 







• 

LATITUDE 

16 

46 • 

LONGITUDE 

96 10 

• ELEVATION 

14 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

4 

17 

46 

319 

4B3 

344 

306 

373 

163 

61 

1! 

2360 

TEMP AVERAGE 

23 0 

26 7 

26. 7 

30 6 

29 1 

27. 3 

26 6 

26 7 

27 2 

27 8 

27 2 

23 4 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

31 8 

34 | 

33 7 

36 8 

33 2 

30 1 

29 3 

29 3 

30 2 

31 4 

32 0 

31 4 

32 1 

TEMP MEAN MIN 

18 1 

19 3 

21 7 

24 3 

24 9 

24 3 

24 1 

24 0 

24 ] 

24 1 

22 4 

19 4 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

29 4 

31 2 

32 6 

30 3 

26 3 

27 8 

27 6 

20 2 

29 0 

28 9 

27 3 

29 1 

TEMP MN NIGHT 

22 B 

24 3 

26 4 

28 4 

27 6 

26 3 

23 8 

23 6 

23 9 

26 2 

23 2 

22 9 

23 6 

VAPOUR PRESS 

19 8 

20 7 

24 7 

28 2 

30 6 

30 9 

31 1 

30 8 

31 1 

30 6 

27 2 

22 4 

27 3 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 1 

1 2 

1 4 

1 3 

1 1 

1 2 

1 1 

0 9 

0 6 

0 9 

1 0 

1 1 

SUNSHINE X 

63 

S3 

78 

79 

40 

23 

19 

22 

36 

60 

73 

80 

37 

TOT RADIATION 

423 

496 

319 

330 

423 

310 

293 

301 

348 

390 

3B9 

304 

403 

EVAPOTRANBP 

107 

124 

139 

176 

146 

109 

103 

103 

109 

121 

109 

100 

1470 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DAY DAYS 1 SB INTERN DAYS 36 MET DAYS 161 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 33 APR 

BEOIN HUMID ON 30 APR 

HUMID PERIOD 1161 DAYS! ENDS ON 26 OCT 
END Of SEASON ON 16 NOV 
TOTAL LENOTM OF SEASON IB 207 DAYS 


COUNTRY BURMA • STATION : KYAIKKAM1 (AWERST) • NUMBER 40103 






« 

LATITUDE 

16 

04 • 

LONOITUDE 

97 30 ♦ 

ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

oec 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

11 

7 

123 

604 

996 

1163 

1072 

741 

234 

41 

31 

3046 

TEMP AVERAGE 

23 7 

26 3 

27 6 

29 1 

26 1 

26 3 

23 7 

23 e 

26 0 

27 3 

27 3 

25 7 

26 0 

TEMP MEAN MAX 

30 3 

31 0 

31 3 

32. 7 

31 0 

28 8 

27 7 

27 7 

20 2 

30 3 

31 3 

30 3 

30 1 

TEMP MEAN MIN 

20 3 

21 6 

23 8 

23 3 

23 0 

23 8 

23 8 

23 8 

23 a 

23 8 

23 2 

21 0 

23 3 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

2B 0 

29 1 

30 4 

29 1 

27 2 

26 4 

26 4 

26 8 

28 3 

28 0 

27 4 

27 9 

TEMP MN NIGHT 

23 9 

24 B 

26 4 

27 9 

26 9 

23 4 

23 0 

23 0 

23 1 

23 8 

23 6 

23 B 

23 3 

VAPOUR PRESS 

18 7 

21 0 

23 0 

26 2 

27 7 

27 7 

29 0 

29 0 

27 0 

23 3 

23 1 

19 B 

24 8 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 6 

3 3 

3 8 

3 7 

4 2 

4 3 

4 0 

3 3 

2 1 

2 0 

2 3 

3 2 

SUNSHINE X 

39 

42 

41 

23 

13 

7 

3 

3 

10 

2B 

40 

46 

23 

TOT RADIATION 

314 

361 

393 

337 

297 

267 

248 

233 

266 

313 

320 

31B 

306 

EVAPOTRANSP 

123 

123 

167 

162 

143 

118 

103 

103 

1 10 

122 

117 

117 

1312 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAVS 134 INTERM DAYS 21 WET DAYS 190 

♦ SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 12 APR 

BEGIN HUMID ON 20 APR 

HUMID PERIOD (190 DAYS) ENDS ON 27 OCT 
END OF SEASON ON 9 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 211 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

TAVDY 



• NUMBER 

48108 







« 

LATITUDE 

14 

06 • 

LONGITUDE 

90 13 

• ELEVATION 

16 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

J UN 

JW_ 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

17 

26 

70 

377 

1124 

1236 

1329 

073 

299 

33 

7 

3304 

TEMP AVERAGE 

25 1 

26 4 

as d 

29 2 

27 9 

26 1 

25 3 

23 3 

26 0 

27 1 

26 0 

23 7 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

32 1 

33 0 

34 0 

34 6 

31 6 

28 3 

27 2 

27 3 

28 7 

31 1 

32 2 

32 2 

31 1 

TEMP MEAN MIN 

IS 1 

19 0 

21 9 

23 7 

24 1 

23 6 

23 3 

23 1 

23 2 

23 0 

21 3 

19 2 

22 0 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

20 B 

30 1 

31 1 

29 2 

26 9 

23 9 

26 1 

26 9 

28 3 

28 7 

20 0 

28 2 

TEMP MN NIGHT 

22 e 

24 2 

25 9 

27 3 

26 5 

25 2 

24 5 

24 4 

24 9 

23 4 

24 3 

23 0 

24 9 

VAPOUR PRESS 

22 3 

24 4 

26 7 

28 7 

30 0 

29 6 

29 5 

29 7 

29 7 

29 4 

23 9 

22 7 

27 4 

WIND SPEED 2M 

0 8 

0 8 

0 9 

1 0 

0 9 

0 9 

0 9 

0 9 

0 7 

0 7 

0 0 

0 8 

0 0 

SUNSHINE X 

83 

87 

77 

77 

47 

43 

22 

21 

33 

62 

79 

83 

60 

TOT RADIATION 

433 

300 

316 

341 

417 

402 

294 

286 

347 

418 

423 

416 

416 

EVAPOTRANSP 110 119 149 190 133 

TYPE of humid season season with dry PERIOD 

DRY DAYS 160 INTERM DAYS 16 WET DAYS 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 18 APR 

BEGIN WMID ON 24 APR 

HUMID PERIOD <189 DAYS) ENDS ON 30 OCT. 
END OP SEASON ON 9 NOV 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 203 DAYS 

116 

109 

98 

96 

103 

122 

113 

107 

1424 


COUNTRY BURMA 



* 

STATION 

MERGUI 



♦ NUMBER 

40110 







• 

LATITUDE 

12 

26 • 

LONGITUDE 

90 36 

• ELEVATION 

36 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

24 

33 

30 

133 

300 

703 

Bit 

040 

314 

291 

63 

20 

4022 

TCMP AVERAGE 

25 0 

26 6 

ru 

o 

29 1 

27 9 

26 5 

26 1 

23 9 

26 3 

27 0 

27 1 

26 5 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

31 2 

31 9 

33 0 

33 6 

31 7 

29 5 

20 0 

28 6 

29 3 

30 9 

31 6 

31 7 

31 0 

TEMP MEAN MIN 

20 4 

21 2 

23 2 

24 6 

24 1 

23 3 

23 3 

23 2 

23 2 

23 1 

22 6 

21 3 

22 8 

TEMP MEAN DAY 

27 B 

28 3 

29 9 

30 7 

29 3 

27 6 

27 0 

26 9 

27 3 

20 4 

20 7 

20 3 

20 4 

TEMP MN NIGHT 

24 0 

24 B 

26 4 

27 3 

26 3 

23 4 

23 0 

24 9 

23 1 

23 4 

23 3 

24 4 

23 4 

VAPOUR PRESS 

24 0 

27 3 

20 0 

31 1 

31 6 

31 1 

30 7 

30 7 

30 7 

30 3 

27 3 

23 1 

29 1 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 4 

1 3 

1 4 

1 1 

0 9 

0 9 

1 0 

I 0 

1 0 

1 1 

1. 2 

1. 2 

SUNSHINE X 

77 

74 

73 

79 

46 

26 

20 

19 

31 

34 

64 

69 

32 

TOT RADIATION 

423 

460 

300 

921 

406 

313 

203 

279 

330 

396 

393 

303 

391 

EVAPOTRANSP 

117 

ne 

192 

138 

130 

101 

90 

96 

102 

119 

114 

112 

1417 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 










DRY DAYS 144 INTERN DAYS 23 WET DAYS 198 
• SEASON rtf? 1 

SEASON BEGINS ON B APR 

BEGIN HUMID ON 20 APR 

MUM 1 D PERIOD <198 DAYS» ENDS ON 4 NOV 
END OF SEASON ON 19 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 221 DAYS 


Copyrighted material 



• NUMBER 40112 


COUNTRY BURMA • STATION VICTORIA POINT 


♦ LATITUDE 9 30 ♦ 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

24 

20 

40 

09 

420 

671 

63B 

TEMP AVERAGE 

26 6 

27 7 

20 3 

29 0 

27 e 

26 4 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

30 3 

31 9 

32 3 

32 7 

30 3 

20 6 

20 4 

TEMP MEAN MIN 

22 7 

23 3 

24 4 

23 2 

23 I 

24 2 

24 1 

TEMP MEAN DAY 

20 0 

29 2 

29 9 

30 3 

20 0 

27 2 

27 0 

TEMP NN N10HT 

23 3 

26. 3 

27 1 

27 6 

26 8 

23 6 

23 4 

VAPOUR PRES9 

26 2 

27 2 

20 4 

30 3 

31 0 

30 6 

30. 2 

WIND SPEED 2M 

t 3 

1 2 

1 2 

1 1 

1 0 

1 2 

1 3 

SUNSHINE X 

76 

74 

73 

76 

47 

27 

20 

TOT RADIATION 

436 

473 

310 

324 

403 

310 

2B4 

EVAPOTRANSP 

127 

127 

134 

136 

120 

101 

100 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 129 INTERN DAYS 26 WET DAYS 210 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 APR 

BEGIN HUMID ON 23 APR 

HUMID PERIOD (210 DAYS» ENDS ON 21 NOV 
END OF SEASON ON 7 DEC 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 236 DAYS 


COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

PUTAO 






• 

LATITUDE 

27 

20 ♦ 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

13 

34 

71 

136 

193 

793 

999 

TEMP AVERAGE 

12 7 

13 8 

18 0 

20 3 

23 B 

24 3 

23 4 

TEMP MEAN MAX 

10 3 

10 6 

23 4 

24 8 

27 9 

27 3 

28 1 

TEMP MEAN MIN 

6 0 

9 0 

12 3 

13 8 

19 6 

21 1 

22 7 

TEMP MEAN DAY 

14 0 

13 6 

19 9 

21 9 

23 3 

23 3 

26 4 

TEMP MN NIGHT 

11 0 

12. 4 

16 3 

10 9 

22 3 

23 2 

24 4 

VAPOUR PRESS 

12 7 

13 0 

17 6 

20 8 

24 9 

20 7 

29 0 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 5 

0 3 

SUNSHINE X 

00 

07 

67 

36 

47 

22 

19 

TOT RADIATION 

336 

439 

462 

479 

437 

328 

290 

EVAPOTRANSP 

34 

47 

70 

09 

104 

73 

76 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 



DRY DAYS 72 

INTERN DAYS 71 

WET DAYS 

222 


♦ SEASON NR 

1 







SEASON BEGINS ON 

24 JAN 






BEGIN 

WMID 

ON 23 

MAR 





HUMID 

PERIOD 

( 39 

DAYS ) ENDS ON 

1 MAY 



BEGIN 

HUMID 

ON 0 

MAY 





HUMID 

PSXVIOB 

( 103 

DAYS! ENDS ON 

7 NOV 




END OF SEASON ON 13 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 293 DAYS 


LONGITUDE 

90 33 

• ELEVAT I OW 

46 M 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

630 

397 

337 

143 

41 

3690 

26 l 

26. 1 

26 4 

26 3 

26 4 

27 0 

20 2 

20 2 

29 0 

29 3 

29 6 

29 9 

24 0 

23 9 

23 7 

23 6 

23 2 

24 0 

26 8 

26 8 

27 3 

27 3 

27 3 

20 0 

23 3 

23 2 

23 3 

23 3 

23 1 

23 9 

30 1 

30 3 

29 9 

20 2 

27 3 

29 2 

t 4 

1 0 

0 7 

1 0 

1 3 

1 2 

19 

31 

34 

64 

69 

33 

201 

331 

406 

404 

394 

397 

1O0 

102 

117 

113 

117 

1442 



• NUMBER 

48001 



LONGITUDE 

97 23 

♦ ELEVATION 

409 M 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

082 

632 

230 

27 

14 

4050 

23 7 

23 3 

22 0 

IB 1 

13 3 

20 3 

20 9 

20 4 

27 1 

23 6 

19 9 

24 7 

22 4 

89 i 

10 4 

12 5 

10 7 

16 1 

26 a 

26 3 

24 2 

19 9 

16 9 

22 0 

24 3 

23 9 

20 B 

13 3 

13 2 

18 8 

30 0 

29 1 

24 3 

17 7 

13 6 

22 0 

0 4 

0 5 

0 2 

0 3 

0 3 

0 4 

21 

29 

47 

B6 

00 

33 

297 

301 

321 

360 

331 

369 

73 

72 

67 

30 

33 

002 


Copyrighted material 



COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

HATHA 



• NUMBER : 

40018 







• 

LATITUDE 

24 

10 • 

LONGITUDE 

96 20 

• ELEVATION 

1 13 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

11 

6 

12 

50 

174 

279 

220 

281 

217 

150 

45 

13 

1450 

TEMP AVERAGE 

18 1 

19 6 

24 0 

27 2 

26 6 

28 4 

2B 3 

28 0 

27 8 

26 2 

22. 9 

18 9 

24 0 

TEMP MEAN MAX 

25 4 

28 4 

32 0 

34 3 

34 3 

32 2 

31. 7 

31. 2 

31 B 

30 5 

28 2 

25 B 

30 5 

TEMP MEAN MIN 

10 7 

10 0 

15 9 

20 1 

22 9 

24 5 

24 9 

24 6 

23 7 

21 8 

17 5 

12 0 

19 1 

TEMP MEAN DAY 

20 7 

22 8 

26 9 

29 8 

30 7 

29 7 

29 5 

29 1 

29 2 

27 6 

24 7 

21 3 

26 8 

TEMP MN NIGHT 

15 9 

17 0 

21 4 

24 9 

26 6 

27 0 

27 0 

26 7 

26 1 

24 3 

20 5 

15 8 

22 8 

VAPOUR PRESS 

17 4 

10 2 

20 5 

23 5 

20 6 

32 5 

31 1 

32 4 

32 3 

29 5 

23 8 

18 4 

25 7 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 3 

0 5 

0 5 

0 5 

0 6 

0 6 

0. 4 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 4 

SUN5HXNE X 

79 

81 

70 

65 

57 

36 

31 

35 

43 

59 

72 

77 

59 

TOT RADIATION 

349 

434 

477 

508 

486 

391 

372 

368 

362 

356 

330 

318 

396 

EVAPOTRANSP 

54 

69 

115 

137 

147 

124 

124 

118 

100 

99 

70 

50 

12 J 5 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 154 INTERM DAYS 34 WET DAYS 177 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 APR 

BEGIN HUMID ON 9 MAY 

HUMID PERIOD (177 DAYS) ENDS ON 2 NOV 
END OF SEASON ON 20 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 211 DAYS 


COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

FALAH 



• NUMBER 

48031 







• 

LATITUDE 

22 

55 • 

LONGITUDE 

93 41 

♦ ELEVATION 

1372 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SCP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

5 

7 

13 

64 

142 

304 

281 

297 

243 

199 

62 

25 

1642 

TEMP AVERAGE 

13 0 

15 5 

19 3 

21 3 

21 6 

20 9 

20 7 

20 5 

20 3 

19 I 

16 2 

13 7 

18 5 

TEMP MEAN MAX 

18 3 

21 2 

25 0 

26 9 

26 4 

24 2 

23 7 

23 4 

23 7 

22 9 

20 4 

18 7 

22 9 

TEMP MEAN MIN 

7 6 

9 8 

13 5 

15 7 

16 7 

17 6 

17 7 

17 6 

16 B 

15 2 

12 0 

0 6 

14 1 

TEMP MEAN DAY 

14 9 

17 6 

21 4 

23 3 

23 3 

22 1 

2i a 

21 5 

21 5 

20 4 

17 6 

15 4 

20 1 

TEMP MN NIGHT 

11 3 

13. 8 

17 4 

19 5 

19 9 

19 7 

19 5 

19 3 

Kl I 

17 4 

14 4 

11. 4 

16 9 

VAPOUR PRESS 

10 1 

9 0 

11 3 

14 0 

17 6 

20 0 

22 1 

21 7 

21 2 

18 B 

14 8 

11 3 

16 1 

WIND SPEED 2f1 

1 0 

1 5 

1 7 

1 7 

1 6 

1. 3 

1 2 

1 2 

1 1 

0 9 

0 8 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

75 

04 

74 

69 

58 

40 

36 

33 

46 

55 

64 

66 

58 

TOT RADIATION 

400 

514 

556 

590 

545 

450 

421 

393 

422 

402 

370 

347 

451 

EVAPOTRANSP 

53 

75 

117 

132 

133 

110 

104 

98 

92 

81 

57 

48 

1 too 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 122 INTERN DAYS 50 WET DAYS 105 

• SEASON m 1 

SEASON BEGINS ON 17 APR 

BEGIN HUMID ON 15 MAY 

HLP11D PERIOD <165 DAYS) ENDS ON 16 NOV 
END OF SEA50N ON 16 DEC 
TOTAL LENGTH OF 5EA50N IS 2 43 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BURMA • STATION MEIHTILA • NUMBER 48033 






• 

LATITUDE 

20 

30 ♦ 

LONGITUDE 

93 30 

• ELEVATION 

214 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

1 

3 

26 

137 

102 

77 

110 

163 

166 

27 

14 

831 

TEMP AVERAGE 

21 6 

24 3 

28 4 

31 3 

30 4 

28 6 

28 1 

27 9 

28 l 

27 3 

24 9 

21 9 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

29 0 

32 3 

36 2 

38 3 

36 0 

32 B 

32 3 

31 9 

32 6 

31 7 

30 1 

28 2 

32 6 

TEMP MEAN MIN 

14 2 

16 1 

20. 6 

24 3 

24 8 

24 3 

23 9 

23. 8 

23 3 

22 9 

19 6 

13 3 

21 1 

TEMP MEAN DAY 

24 3 

27 3 

31. 2 

33 8 

32 4 

30 1 

29 6 

29 3 

29 6 

28 G 

26 7 

24 0 

28 9 

TEMP MN NIGHT 

19 3 

21 e 

23 9 

29 0 

28 4 

27 0 

26 3 

26. 2 

26 2 

23 4 

22 6 

19 1 

24 8 

VAPOUR PRESS 

16 7 

13 8 

18 4 

21 6 

27 7 

29 4 

29 3 

29 4 

29 7 

20 7 

23 6 

18 6 

24 1 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 7 

1 0 

1 6 

2 2 

2 8 

2. 7 

2 3 

I 3 

0 7 

0 6 

0 6 

1 4 

SUNSHINE X 

SI 

83 

79 

77 

64 

43 

40 

42 

52 

62 

71 

74 

64 

TOT RADIATION 

391 

405 

337 

371 

314 

427 

416 

412 

412 

391 

362 

348 

439 

EVAPOTRANBP 

79 

102 

136 

190 

184 

132 

149 

141 

128 

113 

88 

73 

1337 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 101 INTERM DAYS 122 WET DAYS 62 

• SEASON NR 1 

SEASON DE© I NS ON 1 MAY 
END OF SEASON ON 10 JULY 
TOTAL LENQTH OF SEASON IS 70 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 16 JULY 

BEGIN HUMID ON 30 AUG. 

HUMID PERIOD < 62 DAYS) ENDS ON 31 OCT 
END OF SEASON ON 7 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 114 DAYS 


COUNTRY BURMA 




# 

STATION 

TAUNCGYI 


• NUMBER 

40037 







• 

LATITUDE 

20 

47 • 

LONGITUDE 

97 03 

• ELEVATION • 

1436 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

4 

7 

30 

182 

21 B 

234 

319 

27B 

203 

60 

13 

1375 

TEMP AVERAGE 

14 6 

16 3 

19 9 

22 3 

21 8 

20 9 

20 3 

20 2 

20 3 

19 3 

17 3 

14 3 

19 0 

TEMP MEAN MAX 

21 8 

24 | 

27 3 

28 8 

26 3 

24 3 

23 7 

23 3 

24 2 

23 9 

22 9 

20 3 

24 3 

TEMP MEAN MIN 

7 3 

B 9 

12 3 

13 8 

17 1 

17 3 

17 3 

17 1 

16 7 

13 1 

12 0 

8 1 

13 8 

TEMP MEAN DAY 

17 2 

19 3 

22 6 

24 7 

23 3 

22 2 

21 6 

21 3 

21 B 

21 0 

19 3 

16 4 

20 9 

TEMP MN NIGHT 

12 3 

14 2 

17 3 

20 2 

20 2 

1? 6 

19 3 

19 0 

18 9 

17 6 

13 1 

11 6 

17 1 

VAPOUR PRESS 

11 3 

11 1 

12 1 

13 3 

19 3 

21 0 

20 9 

20 9 

20 7 

19 3 

16 4 

13 4 

16 9 

WIND SPEED 2M 

0 9 

0 9 

I 0 

1. 1 

1 3 

1 3 

1 3 

1 2 

1 2 

l 1 

10 

0 9 

1 1 

SUNSHINE X 

82 

89 

78 

66 

30 

34 

28 

27 

37 

30 

63 

74 

37 

TOT RADIATION 

437 

346 

3B4 

373 

301 

413 

382 

364 

389 

394 

380 

387 

446 

EVAPOTRANSP 

62 

79 

117 

129 

123 

104 

lOO 

93 

92 

B4 

63 

31 

1101 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 146 INTERM DAYS 24 WET DAYS 195 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 APR 

BEGIN HUMID ON 1 MAY 

HUMID PERIOD 1193 DAYS) ENDS ON 12 NOV 
END OF SEASON ON 26 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEA90N IS 219 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BURMA • STATION : RYAUKPVU * NUMBER 40071 


• LATITUDE 19 29 • LONGITUDE 93 33 • ELEVATION 9 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU© 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

8 

4 

2 

27 

283 

1037 

1278 

967 

629 

317 

98 

10 

4616 

TEMP AVERAGE 

20 9 

22 9 

29 3 

27 7 

2B 7 

26 6 

26 1 

26 1 

23 8 

27 2 

23 8 

23 0 

29 4 

TEMP MEAN MAX 

26 3 

27 3 

29 7 

31 7 

32 4 

29 1 

28 4 

28 9 

29 7 

30 3 

29 2 

27 1 

29 1 

TEMP MEAN MIN 

17 4 

17 7 

20 a 

23 7 

24 9 

24 0 

23 7 

23 7 

21 9 

24 0 

22 4 

18 B 

21 9 

TEMP MEAN DAY 

23 9 

24 3 

26 9 

29 2 

30 0 

27 9 

26 9 

26 9 

27 2 

2B 2 

27 0 

24 4 

26 B 

TEMP MN NIGHT 

20 9 

21 0 

23 8 

26 4 

27 3 

29 6 

29 2 

23 1 

24 2 

29 8 

24 4 

21 2 

24 2 

VAPOUR PRESS 

20 9 

22 9 

26 6 

30 9 

31 9 

32 1 

32 4 

31 7 

31 8 

31 2 

27 4 

22 1 

28 4 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 7 

1 7 

i 7 

1 7 

1 0 

i. 0 

S. 6 

1 4 

12 

1 2 

1 4 

1 6 

SUNSHINE X 

B9 

90 

79 

78 

97 

26 

22 

29 

44 

69 

79 

82 

61 

TOT RADIATION 

392 

479 

903 

932 

469 

321 

296 

309 

369 

409 

379 

360 

400 

EVAPOTRANSP 

77 

99 

133 

193 

193 

107 

101 

103 

104 

120 

99 

04 

1329 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 161 INTERM OAYS 23 WET DAYS : 101 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 APR 

BEGIN HUMID ON 9 MAY 

HUMID PERIOD 1181 DAYS) ENDS ON 6 NOV 
END OF SEASON ON 19 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 204 DAYS 


COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

PY I MM ANA 


• NUMBER 

40074 







• 

LAT I TUDE 

19 

43 ♦ 

LONGITUDE 

96 13 

• ELEVATION 

101 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

tAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

G 

2 

10 

39 

179 

179 

243 

262 

209 

142 

33 

3 

1303 

TEMP AVERAGE 

22 7 

24 9 

20 6 

31 0 

30 0 

27 8 

27 1 

27 0 

27 9 

27 6 

23 B 

23 0 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

30 6 

33 9 

36 4 

37 8 

35 1 

31 9 

30 4 

30 2 

31 8 

32 1 

31 2 

29 9 

32 3 

TEMP MEAN MIN 

14 7 

19 9 

20 8 

24 2 

24 0 

24 0 

23 7 

23 8 

23 9 

23 1 

20 3 

16 4 

21 3 

TEMP MEAN DAY 

29 6 

27 8 

31 4 

33 9 

31 0 

29 1 

20 2 

20 1 

29 2 

29 2 

27 6 

29 2 

28 9 

TEMP MN NIGHT 

20 2 

21 7 

26 1 

M 7 

28 1 

26 4 

25 8 

29 7 

26 3 

23 7 

23 4 

20 1 

24 9 

VAPOUR PRESS 

lé I 

16 4 

19 9 

24 3 

28 5 

30 2 

29 7 

29 9 

30 9 

29 3 

25 2 

19 9 

23 0 

WIND SPEED JM 

0 6 

0 9 

1 3 

2 2 

2 2 

1 4 

1 1 

1 2 

0 8 

0 3 

0 5 

0 6 

1 1 

SUNSHINE X 

84 

86 

74 

71 

99 

41 

36 

30 

90 

71 

03 

77 

63 

TOT RADIATION 

406 

496 

918 

938 

487 

411 

3B9 

391 

402 

419 

392 

390 

431 

EVAPOTRANSP 

00 

110 

166 

196 

176 

130 

124 

117 

121 

121 

96 

00 

1323 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH ORY PERIOD 

DRY DAYS 173 INTERM DAYS 26 WET DAYS 164 

• SEA90N NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 APR 

BEGIN HUMID ON 13 MAY 

HUMID PERIOD <164 DAYS) ENDS ON 24 OCT 
END OF SEASON ON 7 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 192 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

LOI RAM 



• NUMBER 

40073 







• 

LATITUDE 

19 

41 • 

LONGITUDE 

97 13 

• ELEVATION 

B93 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

2 

3 

34 

136 

190 

163 

214 

193 

139 

40 

3 

1 130 

TEMP AVERAGE 

17 1 

19 4 

23 1 

23 3 

23 0 

24 1 

23 6 

23 3 

23 9 

22 9 

21 0 

17 B 

22 2 

TEMP MEAN MAX 

23 3 

28 7 

31 9 

32- 9 

30 0 

27 7 

27 1 

26 7 

27 6 

27 2 

27 0 

24 9 

28 1 

TEMP MEAN MIN 

8 6 

10 0 

14 2 

18 1 

20 0 

20 4 

20 1 

20 3 

20 1 

IB 3 

13 0 

10 7 

16 3 

TEMP MEAN DAY 

20 1 

22 8 

26 3 

28 2 

26 0 

23 4 

24 8 

24 6 

23 2 

24 4 

23 1 

20 3 

24 3 

TEMP NN NIGHT 

14 4 

16 4 

20 2 

23 0 

23 3 

22 7 

22 3 

22 2 

22 3 

21 0 

IB 3 

14 B 

20 1 

VAPOUR PRESS 

13 3 

12 6 

13 8 

17 3 

22 0 

24 1 

24 0 

24 1 

24 1 

22 2 

19 6 

16 4 

19 3 

MIND SPEED 2M 

0 7 

0 7 

0 8 

0 9 

1 1 

1. 1 

1. 1 

1 0 

1 1 

1. 1 

1 1 

O 7 

0 9 

SUNSHINE X 

83 

91 

79 

72 

33 

49 

30 

40 

33 

60 

79 

84 

67 

TOT RADIATION 

440 

349 

573 

386 

302 

473 

479 

432 

446 

423 

424 

404 

480 

EVAPOTRANSP 

71 

66 

130 

144 

136 

122 

123 

117 

111 

10 2 

81 

63 

1288 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DAY DAY9 167 INTERN DAYS 30 MET DAYS 168 

• SEASON NM 1 

SEASON BED INS ON 29 APR 

BE01N HUMID ON 13 NAY 

HUMID PERIOD (168 DAYS ) ENDS ON 30 OCT 
END OF SEASON ON 13 NOV 
TOTAL LENQTM OF SEASON IS 198 DAYS 


COUNTRY BURMA * STATION PRONE ♦ NUMBER 40077 

♦ LATITUDE 18 48 ♦ LONGITUDE 93 13 * ELEVATION 3B M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

1 

1 

9 

149 

243 

243 

230 

199 

233 

26 


3 

1364 

TEMP AVERAGE 

23 9 

23 7 

29 6 

31 8 

31 0 

28 1 

27 4 

27 3 

20 0 

27 8 

26 1 

23 

6 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

30 8 

34 3 

38 1 

39 3 

36 3 

31 6 

30 3 

30 7 

31 6 

32 0 

31. 1 

99 

3 

33 0 

TEMP MEAN MIN 

17 0 

16 9 

21 0 

24 2 

23 4 

24 3 

24 3 

24 3 

24 3 

23 3 

21 0 

17 

6 

22 0 

TDf MEAN DAY 

26 4 

28 9 

32 7 

34 3 

33 0 

29 3 

28 3 

28 6 

29 2 

Z9 ? 

27 8 

23 

6 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

21 7 

22 9 

26 8 

29 2 

29 0 

26 8 

26 2 

26 2 

26 3 

26 0 

23 9 

21 

0 

99 9 

VAPOUR PRESS 

17 6 

17 0 

21 0 

23 3 

28 6 

31 1 

30 9 

31 0 

31 3 

30 3 

23 3 

20 

2 

23 8 

MIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1 3 

1 6 

1, 7 

I. 4 

1 4 

1 3 

1 0 

0 9 

1 3 

1 

4 

1 3 

SUNSHINE X 

83 

89 

78 

71 

36 

36 

31 

33 

47 

62 

73 

79 

62 

TOT RADIATION 

412 

306 

326 

332 

482 

383 

363 

362 

392 

394 

374 

368 

423 

EVAPOTRANSP 

102 

123 

176 

194 

173 

126 

121 

120 

120 

120 

103 

92 

1372 


TYPE OF MUNID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 173 INTERN DAYS : 23 WET DAYS 163 

• SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 2 NAY 

BEGIN HUMID ON 20 NAY 

HUMID PERIOD (163 DAYS) END5 ON l NOV 
END OF 9CAS0N ON 0 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 190 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

SAN DOUA Y 


• NUMBER 

48000 







• 

LATITUDE 

IS 

28 • 

LONGITUDE : 

94 21 

• ELEVATION 

9 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

1 

0 

16 

339 

1270 

1492 

1418 

672 

208 

43 

8 

9430 

TEMP AVERAOE 

21 6 

22 4 

29 9 

29 9 

29 1 

27 2 

26 9 

26 9 

27 I 

27 7 

26 2 

23 3 

26 0 

TEMP MEAN MAX 

30 3 

31 7 

33 3 

34 3 

33 4 

30 1 

29. 1 

29 l 

30 9 

32 1 

32 3 

31 0 

31 4 

TEMP MEAN MIN 

12 0 

13 t 

17 7 

22 6 

24 8 

24 2 

23 9 

23 B 

23 7 

23 2 

20 1 

19 3 

20 4 

TEMP MEAN DAY 

24 7 

29 e 

20 3 

30 6 

30 7 

28 2 

27 4 

27 4 

28 3 

29 2 

20 3 

29 9 

27 9 

TEMP MN MIGHT 

18 8 

19 9 

23 0 

26 9 

27 6 

26 1 

23 3 

29 4 

23 7 

29 8 

23 6 

20 0 

24 0 

VAPOUR PRESS 

19 3 

20 3 

23 0 

20 9 

30 6 

31 2 

31 0 

31 I 

31 2 

30 5 

27 0 

22 9 

27 4 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 7 

0 9 

1 1 

1 2 

1 0 

1 1 

0 9 

0 7 

0 7 

0 6 

0 9 

0 8 

SUNSHINE X 

79 

92 

81 

79 

36 

26 

21 

23 

41 

68 

82 

76 

60 

TOT RADIATION 

393 

903 

321 

946 

466 

319 

290 

292 

362 

412 

391 

394 

404 

EVAPOTRANSP 

04 

97 

136 

196 

192 

110 

103 

104 

110 

122 

101 

82 

1399 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 166 INTERN DAYS 30 WET DAYS 169 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 APR 

BEGIN HUN ID ON 7 NAY 

HUMID PERIOD <169 DAYS) ENDS ON 23 OCT 
END OF SEA50N ON 11 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 199 DAYS 


COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

MEN2A0A 


• NUMBER 

48007 







* 

LATITUDE 

17 

40 • 

LONGITUDE 

99 29 

* ELEVATION 

26 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

1 

1 

7 

189 

469 

983 

900 

309 

163 

32 

3 

2294 

TEMP AVERAOE 

22 B 

24 9 

28 0 

30 9 

29 7 

27 4 

26 9 

26 9 

27 4 

27 6 

26 1 

23 7 

26 B 

TEMP MEAN MAX 

30 4 

34 0 

36 9 

38 1 

34 8 

30 8 

29 9 

29 9 

30 9 

31 7 

31 2 

29 7 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

19 1 

19 e 

19 1 

22 9 

24 9 

24 0 

24 0 

23 9 

23 9 

23 9 

21 0 

17 7 

21 3 

TEMP MEAN DAY 

29 9 

28 2 

31 2 

33 3 

31 9 

28 6 

28 0 

« 0 0 

28 6 

29 0 

27 9 

29 0 

28 0 

TEMP MN NIGHT 

20 3 

22 0 

29 1 

27 9 

27 8 

26 2 

29 8 

29 7 

26 0 

29 9 

24 0 

21 2 

24 0 

VAPOUR PRESS 

20 8 

20 9 

23 7 

27 l 

30 9 

32 1 

31 6 

31 7 

32 0 

32 I 

27 8 

22 3 

27 7 

WIND SPEED 2M 

0 1 

0 1 

0 2 

0 2 

0 2 

0 2 

0 2 

0 1 

0 1 

0 1 

0 2 

0 2 

0 2 

SUNSHINE X 

84 

08 

70 

79 

40 

29 

18 

21 

34 

90 

73 

79 

97 

TOT RADIATION 

410 

494 

919 

993 

433 

323 

288 

302 

342 

382 

376 

371 

399 

EVAPOTRANSP 

84 

98 

138 

197 

139 

104 

98 

100 

103 

112 

96 

82 

1311 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 174 

INTERM DAYS 22 

WET DAYS 

169 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

1 MAY 












BEGIN 

HUMID 

ON 11 

MAY 












HUN ID PERIOD <169 DAYB > ENDS ON 27 OCT 
END OF SEASON ON 8 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 191 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY ; B UR NA • STATION MMAWDI 

• LATITUDE: 17 06 ♦ 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JW_ 

PRECIPITATION 

7 

9 

9 

18 

309 

490 

978 

TEMP AVERAGE 

23 6 

29 7 

26 4 

30 6 

29 3 

27 3 

26 8 

TEMP MEAN MAX 

31 2 

34 3 

36 7 

38 0 

34 0 

30 3 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

19 9 

17 0 

20 0 

23 2 

24 9 

24 3 

24 1 

TEMP MEAN DAY 

26 3 

28 a 

31 4 

33 3 

31 0 

28 4 

27 8 

TEMP MN NIGHT 

21 1 

22 9 

29 6 

28 1 

27 6 

26 2 

29 8 

VAPOUR PRESS 

18 9 

19 7 

23 1 

26 3 

30. 2 

31. 6 

31 3 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 2 

t. 6 

2 1 

1 9 

1 B 

1 9 

SUNSHINE X 

82 

04 

73 

79 

40 

24 

18 

TOT RADIATION 

422 

493 

900 

947 

429 

317 

203 

EVAPOTRANSP 

102 

124 

173 

199 

194 

111 

107 


TYPE OF NUN ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 172 INTERN DAYS 14 WET DAYS 179 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 28 APR 

BEGIN HUMID ON 2 MAY 

HUMID PERIOD <179 DAVS) ENDS ON 20 OCT 
END OF SEASON ON 7 NO V 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 193 DAYS 


COUNTRY BURMA 





• 

STATION 

PEGU 







• 

LATITUDE 

17 

20 • 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 


4 

4 

4 

30 

331 

1341 

780 

TEMP AVERAGE 

24 

0 

29 9 

28 4 

30 # 

29 2 

27 I 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

31 

3 

33 9 

36 3 

37 4 

33 6 

30 0 

29 2 

TEMP MEAN MIN 

1 ft 

7 

17 0 

20 4 

23 3 

24 7 

24 2 

24 1 

TEMP MEAN DAY 

26 

7 

26 9 

at. 2 

32 9 

30 0 

28 1 

27 6 

TEMP MN NIGHT 

21 

7 

aa ■ 

29 7 

20 0 

27 6 

26 1 

29 7 

VAPOUR PRESS 

2C 

9 

20 9 

24 4 

27 0 

30 1 

30 8 

30 6 

WIND SPEED 2M 

0 

4 

0 9 

0 6 

0 8 

0 7 

0 6 

0. 6 

SUNSHINE X 

04 

B4 

76 

78 

49 

27 

19 

TOT RADIATION 

413 

484 

912 

590 

419 

310 

290 

EVAPOTRANSP 

93 

107 

147 

168 

139 

108 

103 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 170 INTERN DAYS : 19 WET DAYS 176 

• SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 29 APR 

BE02N HUMID ON 7 NAY 

HUMID PERIOD <176 DAYS) ENDS ON 30 OCT 
END OF SEABON ON 6 NOV 
TOTAL LENQTH OF SEASON IS 199 DAVS 


• NUMBER 4 9092 


LONGITUDE 96 04 • ELEVATION 28 M 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

991 

348 

1 82 

33 

11 

2577 

?,* ft 

27 2 

27 4 

26 9 

24 1 

27 0 

29 2 

30 3 

31 3 

31 7 

30 7 

32 3 

23 9 

24 0 

23 4 

21 2 

17 9 

21 6 

27 9 

28 3 

28 7 

26 3 

26 4 

28 8 

29 9 

29 9 

29 7 

24 3 

21 3 

25 0 

31 3 

32 1 

31 1 

27 7 

22 7 

27 1 

1 7 

1 1 

0 9 

0 9 

0 9 

1 4 

21 

33 

99 

71 

76 

99 

297 

338 

389 

373 

367 

397 

109 

106 

117 

102 

91 

1407 


• NUMBER 4B093 

LONGITUDE 96 30 * ELEVATION 19 M 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

BIB 

485 

230 

24 

11 

4062 

26 9 

27 2 

27 9 

27 l 

24 7 

27 | 

29 0 

30 2 

32 0 

32 5 

31 3 

32 2 

24 0 

24 2 

23 8 

21 6 

IB 1 

21 9 

27 4 

20 3 

29 3 

3* 0 

27 0 

20 9 

29 9 

86 o 

a* ? 

24 8 

21 9 

25 2 

30 9 

30 9 

30 7 

27 6 

22 7 

27 3 

0 9 

0 4 

0. 4 

0 4 

0 4 

0 5 

20 

34 

62 

78 

05 

56 

aav 

339 

39B 

309 

304 

399 

101 

105 

119 

104 

90 

1304 


Copyrighted material 



COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

MAUBIN 



• NJMBER 

48095 







• 

LATITUDE 

16 

44 • 

LONGITUDE 

93 39 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

2 

7 

24 

261 

447 

498 

333 

334 

196 

33 

7 

2370 

TEMP AVERAGE 

23 1 

24 6 

27 6 

29 9 

28 0 

27 3 

26 9 

26 8 

27 3 

27 3 

26 4 

23 9 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

29 è 

32 6 

33 3 

36 6 

33 2 

30 2 

29 3 

29 4 

30 2 

31. 7 

30 9 

29 2 

31 3 

TEMP MEAN MIN 

16 6 

16 3 

19 e 

23 1 

24 3 

24 3 

24 3 

24 1 

24 3 

23 2 

21 B 

18 6 

21 7 

TEMP MEAN DAY 

23 3 

27 3 

30 4 

32 3 

30 4 

28 3 

27 8 

27 7 

28 3 

28 9 

27 9 

23 7 

28 4 

TEMP MN NIGHT 

21 0 

22 0 

23 0 

27 6 

27 2 

26 2 

25 9 

25 7 

26 1 

23 7 

24 3 

21 7 

24 9 

VAPOUR PRESS 

21 6 

22 2 

24 9 

27 4 

30 9 

31 7 

31 6 

31 3 

31 7 

31 6 

2B 3 

23 4 

28 0 

WIND SPEED 2M 

0 8 

0 6 

1 0 

l 3 

1 3 

l 7 

1 6 

1 3 

1 0 

0 8 

0 8 

0 9 

1 1 

SUNSHINE X 

83 

83 

70 

79 

40 

25 

19 

22 

36 

60 

73 

80 

37 

TOT RADIATION 

413 

489 

318 

333 

423 

319 

293 

303 

349 

394 

364 

379 

402 

EVAPOTRANSP 

94 

106 

132 

172 

143 

110 

106 

106 

109 

118 

103 

90 

1411 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 171 INTERH DAYS 13 WET DAYS 101 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2B APR 

BEGIN HUMID ON 2 MAY 

HUMID PERIOD (181 DAYS) ENDS ON 30 OCT 
END OP SEASON ON B NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 194 DAYS 


COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

RANGOON-MI NGALADON 

• HJMBER 

48096 







• 

LATITUDE 

16 

34 ■ 

LONGITUDE : 

96 11 

• ELEVATION 

28 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

1 

4 

17 

316 

304 

319 

392 

387 

211 

34 

11 

2603 

TEMP AVERAGE 

24 7 

26 3 

28 9 

30 3 

28 9 

27 1 

26 3 

26 3 

27 t 

27 3 

26 9 

23 1 

27 1 

TEMP MEAN MAX 

31 B 

34 5 

36 3 

37 3 

33 2 

30 0 

29 3 

29 7 

30 0 

31 1 

31 3 

31 1 

32 1 

TEMP MEAN MIN 

17 3 

18 1 

21 2 

23 7 

24 3 

24 2 

23 7 

23 7 

24 1 

23 3 

99 9 

19 1 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

29 3 

31 6 

33 0 

30 4 

28 1 

27 3 

27 4 

28 1 

28 6 

28 5 

27 2 

28 9 

TEMP MN NIOMT 

22 4 

23 7 

26 3 

28 2 

27 3 

26 1 

29 4 

29 4 

29 9 

29 7 

24 9 

22 6 

29 3 

VAPOUR PRESS 

19 6 

20 4 

24 6 

27 7 

30 4 

31 4 

30 0 

31 1 

31 4 

30 9 

26 7 

22 3 

27 3 

WIND SPEED 2M 

1 7 

2 0 

2 2 

2 6 

2 3 

2 2 

2 4 

2 2 

1 7 

1 4 

1 6 

1 8 

2 0 

SUNSHINE X 

63 

82 

73 

76 

46 

22 

17 

20 

38 

33 

72 

67 

34 

TOT RADIATION 

423 

486 

311 

342 

418 

304 

283 

290 

339 

373 

3B3 

331 

394 

EVAPOTRANSP 

121 

144 

186 

197 

132 

110 

107 

106 

113 

117 

113 

104 

1370 


TYPE OF HUMID SEA50N SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 172 INTERM DAYS 11 WET DAYS 102 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 28 APR 

BEGIN HUMID ON 1 HAY 

HUMID PERIOD (102 DAYS) ENDS ON 30 OCT 
END OF SEASON ON 7 NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 193 DAYS 


Copyrighted material 



COUNT* V 


COUNTRY BURNA 





• 

STATION 

PA - 

AN 


• NUMBER 

48099 








• 

LATITUDE 

16 

- 43 ♦ 

LONGITUDE 

97 40 

♦ ELEVATION 

9 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 


6 

7 

B 

41 

46B 

862 

i iaa 

1170 

619 

201 

17 

8 

4329 

TENP AVERAGE 

24 

3 

26 1 

20 8 

30 3 

28 4 

26 4 

23 8 

23 7 

26 7 

27 7 

26 9 

23 3 

26 9 

TEMP NEAN MAX 

it 

4 

33 7 

33 7 

36 3 

32 3 

29 1 

20 4 

28 1 

30 0 

32 1 

32 1 

31 6 

31 7 

TEMP NEAN MIN 

17 

3 

IB 3 

aa e 

24 3 

24 3 

23 6 

23 1 

23 2 

23 3 

23 2 

21 7 

18 9 

21 9 

TEMP MEAN DAY 

77 

0 

28 9 

31 3 

32 3 

29 9 

27 3 

26 7 

26 3 

27 8 

29 2 

20 7 

27 3 

28 6 

TEMP MN NIGHT 

22 

2 

23 7 

26 3 

28 3 

27 0 

23 4 

24 7 

24 7 

23 3 

23 8 

24 7 

22 4 

23 1 

VAPOUR PRESS 

SO 

7 

21 4 

26 0 

27 3 

30 2 

30 6 

29 7 

30 2 

30 6 

29 9 

26 4 

23 1 

27 2 

WIND SPEED 2 M 

0 

B 

0 9 

1 3 

1 4 

1 4 

1 4 

1 6 

1 4 

1 3 

0 9 

0 0 

0 0 

1 2 

SUNSHINE X 

04 

82 

74 

77 

44 

29 

20 

18 

33 

63 

80 

87 

38 

TOT RADIATION 

419 

479 

301 

343 

410 

334 

2Gb 

273 

333 

407 

404 

394 

399 

EVAPOTRANSP 

103 

117 

136 

170 

139 

106 

103 

96 

107 

124 

109 

99 

1433 


type of humid season season with dp y period 

DRY DAYS 169 INTERN DAYS 18 WET DAYS 17B 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 APR 

BEGIN MUNI D ON 20 APR 

HUNID PERIOD <170 DAYS) ENDS ON 23 OCT 
END OF SEASON ON 4 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 196 DAYS 


COUNTRY BURMA 




• 

STATION 

MOULMEIN 


* NUMBER 

48103 







• 

LATITUDE 

16 

30 • 

LONGITUDE 

97 37 

• ELEVATION 

21 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

9 

74 

310 

931 

1139 

1136 

713 

209 

40 

4 

4801 

TEMP AVERAGE 

24 3 

26 9 

26 6 

29 9 

28 2 

26 3 

23 6 

26 0 

26 6 

27 3 

27 I 

26 1 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

32 0 

34 0 

34 4 

33 I 

32 0 

29 0 

28 0 

28 6 

29 6 

31 3 

32 3 

32 0 

31 3 

TEMP MEAN MIN 

16 6 

19 8 

22 0 

24 7 

24 3 

23 6 

23 2 

23 3 

23 3 

23 4 

21 9 

20 2 

22 3 

TEMP MEAN DAY 

27 1 

29 3 

30 7 

31 B 

29 3 

27 3 

26 3 

26 9 

27 6 

28 9 

28 9 

28 2 

28 6 

TEMP MN NIGHT 

21 0 

24 6 

26 7 

20 1 

26 e 

23 3 

24 7 

24 9 

as 

23 0 

24 9 

23 6 

23 2 

VAPOUR PRESS 

20 B 

23 6 

27 0 

28 9 

30 8 

31 3 

30 7 

30 7 

31 2 

30 0 

26 7 

22 9 

27 9 

WIND SPEED 2H 

1 3 

1 3 

1 3 

1 7 

1 6 

1 6 

1 7 

1 3 

1 4 

1 1 

1 5 

1 4 

1 3 

SUNSHINE X 

81 

82 

73 

76 

44 

20 

14 

18 

32 

62 

75 

80 

55 

TOT RADIATION 

416 

472 

491 

333 

404 

289 

233 

272 

328 

404 

393 

383 

387 

EVAPOTRANSP 

1 12 

123 

134 

170 

138 

10O 

94 

99 

104 

122 

113 

JOB 

1441 


TYPE OF HUNID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 160 INTERN DAYS 26 WET DAYS 179 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON IB APR 

BEGIN HUNID ON 26 APR 

HUNID PERIOD <179 DAYS) ENDS ON 22 OCT 
END OF SEASON ON 9 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 203 DAYS 


Copyrighted material 



china 

chine 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

HARBIN 



• NUMBER 

30933 







• 

LATITUDE 

43 

43 ♦ 

LONGITUDE 126 

46 

• ELEVATION 

143 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

10 

21 

43 

99 

166 

117 

37 

29 

12 

4 

366 

TEMP AVERAGE 

-20 1 

-13 B 

-6 0 

3 8 

14 0 

19 8 

23 3 

21 6 

14 3 

3. 7 

-6 6 

-16 7 

3 3 

TEMP MEAN MAX 

-14 2 

-9 0 

0 3 

12 2 

21 2 

23 9 

28 6 

26 B 

19 B 

11 9 

-1. 3 

-11 3 

9 2 

TEMP MEAN MIN 

-26 0 

-22 3 - 

12 3 

-0 6 

6 8 

13 7 

18 0 

16 4 

0 a 

-0 4 

-11 9 

-22 1 

-2 7 

’EHP MEAN DAY 

-17 9 

-13 3 

-3 7 

B 2 

16 6 

22 0 

23 2 

23 4 

16 t 

7 7 

-4 9 

-13 0 

3 4 

TEMP MN NIGHT 

-21 4 

-17 2 

-7 6 

4 0 

II 7 

17 7 

21 1 

19 2 

11 7 

2 4 

-9 3 

-19 8 

1 0 

VAPOUR PRESS 

0 8 

1 2 

2 4 

3 4 

9 3 

16 2 

22 0 

20 l 

12 2 

6 0 

2 3 

1 1 

8 3 

WIND SPEED 2M 

3 2 

3 2 

3 6 

4 2 

3 9 

3 2 

2 9 

2 7 

3 0 

3 6 

3 6 

3 2 

3 4 

SUNSHINE X 

70 

73 

67 

38 

36 

33 

36 

38 

37 

63 

64 

66 

62 

TOT RADIATION 

139 

243 

328 

39 é» 

437 

482 

474 

426 

334 

233 

171 

133 

322 

EVAPOTRANSP 

4 

9 

33 

83 

144 

133 

136 

112 

60 

43 

13 

4 

786 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 230 

INTERM DAYS 

00 

HET DAYS 

35 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS UN 

1 JUNE 












BEGIN 

HUMID i 

ON 29 JUNE 











HUMID 

PERIOD 

< 33 DAYS) ENDS ON 

23 AUG 









END OF SEASON DN 

14 OCT 












TOTAL LENGTH OF 

SEA50N 

IS 133 

DAV5 












COUNTRY CHINA 



• 

STATION 

HUMA 



• NUMBER 

30333 







• 

LATITUDE 

31 

43 • 

LONGITUDE 126 

39 

♦ ELEVATION 

177 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

P»EC 1PI TAT IDN 

3 

3 

B 

19 

36 

70 

108 

111 

67 

26 

12 

B 

479 

TEMP AVERAGE 

-77 7 

-22 à - 

17 0 

1 0 

10 4 

17 1 

20 1 

17 8 

10 1 

0 3 

-13 0 

25 5 

-2 P 

TEMP MEAN MAX 

-20 2 

-12 0 

-3 9 

0 7 

16 3 

24 0 

26 6 

25 4 

17 7 

8 3 

-7 6 

-17 5 

3 6 

TEMP MEAN MIN 

35 2 

32 4 

20 0 

-6 7 

2 5 

10 2 

13 6 

io a 

2 3 

-7 7 

-22 4 

-33 3 

-9 9 

TEMP mean Day 

-23 0 

-19 l 

-9 0 

3 8 

13 3 

IT 6 

22 4 

20 3 

12 6 

2 7 

-12 8 

-23 2 

0 3 

TEMP MN NIGHT 

-29 1 

-24 4 - 

13 7 

-1 0 

7 9 

14 7 

17 3 

14 1 

6 2 

-4 4 

-19 5 

-30 3 

-3 2 

VAPOUR PRESS 

0 4 

0 7 

1 3 

3 3 

6 3 

13. 2 

IB 1 

16 2 

9 1 

3 B 

1 4 

0 6 

6 2 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 4 

? 0 

2 7 

2 3 

1 9 

1 3 

l 3 

1 9 

2 0 

1 6 

t 3 

1 8 

SUNSHINE X 

63 

71 

65 

37 

33 

34 

31 

37 

31 

60 

39 

49 

37 

TOT RADIATION 

103 

186 

2B1 

360 

441 

473 

442 

301 

262 

206 

1 18 

72 

200 

EVAP0TRAN5P 

0 

k 

17 

3B 

102 

113 

109 

66 

45 

21 

0 

0 

534 

TYPE OF HUMID 

SEA50N 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 231 

INTERM DAYS 

46 

WET DAYS 

88 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 31 MAY 

BEGIN HUMID ON 16 JULY 
HUMID PEP 1 OP < 80 DAYS) ENDS ON 27 SEP 
END OF SEASON ON 27 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 134 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

HA1LAR 



• NUMBER 

50527 







• 

LATITUDE 

49 

13 • 

LONGITUDE 119 

43 

• ELEVATION 

613 M 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 


MAY 

vAJN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

3 

11 


21 

49 

90 

72 

42 

1 1 

3 

3 

3J3 

TEMP AVERAGE 

-27 3 

-24 0 - 

13 0 

o e 


10 0 

17 1 

19 4 

17 1 

9 4 

0 4 

-13 1 

-23 4 

-2 2 

TEMP MEAN MAH 

*22 0 

•16 9 

-7 7 

6 6 


16 7 

23 6 

26 9 

24 4 

17 1 

7 4 

-0 1 

-19 3 

4 t 

TEMP MEAN MIN 

-34 1 

-30 9 - 

21 9 

-5 9 


2 2 

9 3 

14 I 

11 3 

3 6 

-6 0 

-19 7 

-30 6 

-9 0 

TEMP MEAN DAY 

23 B 

-21 4 - 

12 2 

2 7 


12 1 

19 0 

22 7 

20 1 

12 6 

2 8 

-12 1 

-23 3 

-0 2 

T CMP MN NIGHT 

*29 3 

-25 3 - 

16 » 

-1 3 


7 2 

13 9 

17 6 

14 9 

7 0 

-3 1 

-17 3 

-28 3 

-5 0 

VAPOUR PRESS 

0 3 

0 7 

1 6 

3 6 


6 l 

11 7 

16 2 

14 6 

B 2 

4 0 

1 6 

0 7 

3 8 

WIND SPEED 2M 

1 B 

2 0 

2 7 

3 4 


3 3 

2 3 

2 2 

2 1 

2 3 

2 6 

2 3 

2 0 

2 3 

SUNSHINE X 

68 

73 

70 

61 


62 

63 

36 

58 

59 

66 

68 

64 

64 

TDT RADIATION 

127 

210 

312 

394 


4BI 

323 

470 

415 

322 

236 

140 

102 

312 

EVAPQTRANSP 

0 

2 

17 

63 


113 

140 

122 

94 

54 

23 

1 

0 

633 

TYPE OF HUMID 5EA50N 

INTERMEDIATE 

SEASON 










DRY DAYS 276 

INTI- RM DAYS 

09 

WET 

DAYS 

0 








• SEA50N Nff 

I 














SEASON BEGINS ON 

29 JUNE 













END OF SEASON ON 

26 SEP 













TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IIS 89 

DAYS 








. 





COUNTRY CHINA 





■ 

STATION 

NEN JIANG 


• NUMBER 

50537 








• 

LATITUDE 

49 

10 • 

LONGITUDE 123 

14 

• ELEVATION 

243 M 


JAN 

FEB MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 


4 

7 

IB 

38 

63 

129 

128 

72 

19 

6 

6 

496 

TEMP AVERAGE 

-23 B 

-21 

3 -10 

1 

2 B 

11 3 

17 9 

20 4 

18 6 

11 2 

1 9 

-11 3 

-22 3 

-0 6 

T CMP mean ma* 

-19 1 

-10 

9 -0 

9 

10 7 

10 3 

23 6 

26 1 

26 3 

18 9 

e 4 

-6 7 

*14 8 

6 e 

TEMP MEAN MIN 

-34 1 

-30 

5 -17 

0 

-4 6 

2 5 

9 B 

15 1 

11 1 

3 7 

-7 6 

-21 5 

-30 8 

-8 7 

TEMP MEAN DAY 

-23 9 

-17 

1 -6 

0 

3 9 

13 3 

19 2 

23 9 

21 3 

13 fi 

2 9 

-11 9 

-20 4 

1 7 

TEMP MN NIGHT 

-2B 1 

-22 

7 -lO 

8 

! 0 

7 9 

14 3 

18 9 

13 1 

7 3 

-4 1 

-IB 4 

-27 6 

-3 9 

VAPOUR PRE5S 

0 6 

0 

8 1 

S 

2 6 

7 3 

13 7 

18 9 

17 1 

9 9 

4 6 

1 B 

0 8 

6 7 

WIND SPEED 2H 

1 O 

1 

1 1 

9 

2 7 

2 5 

1 9 

1 6 

i 3 

t B 

2 O 

1 7 

1 2 

1 7 

SUNSHINE X 

63 

67 6B 

37 

36 

37 

30 

* 33 

33 

62 

63 

36 

59 

TDT RADIATION 

120 

I9B 306 

377 

451 

492 

439 

393 

308 

227 

144 

94 

296 

EVAPQTRANSP 

0 


2 

19 

76 

105 

121 

109 

91 

49 

23 

1 

0 

596 

type or humid season 

SEASON WITH 

DRV PERIOD 









DRY DAYS 255 

INTERM 

DAYS 

21 

wl' DAYS 

09 









• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 13 JUNE 

BEGIN HUMID ON 4 JULY 

HUMID PERIOD 4 09 DAYS) ENDS ON 1 OCT 
END OF 5EAS0N ON I OCT 
TOT A4. LENGTH OF SEASON 15 110 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY 


COUNTRY CHINA 




• 

6TAT10N 

KESHAN 



• NUMBER 

30630 







• 

LATITUDE 

40 

03 • 

LONGITUDE 125 

53 

• ELEVATION 

237 n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

3 

6 

16 

37 

71 

161 

ill 

74 

19 

3 

4 

311 

TEMP AVERAGE 

-23 2 

-10 9 

-0 3 

3 e 

12 3 

10 e 

21 1 

19 3 

12 1 

3 3 

-9 8 

-19 8 

0 9 

TEMP MEAN MAX 

-10 3 

-11 6 

-1 5 

11 4 

IB 3 

24 e 

27 B 

26 3 

IB 9 

9 7 

-4 6 

-13 7 

7 1 

TEMP MEAN HIN 

-31 0 

-26 8 - 

16 1 

-3. 4 

4 4 

11 7 

16 8 

14 1 

6 4 

-3 7 

-16 7 

-27 9 

—6 0 

TFMP MEAN DAY 

-22 3 

-16 4 

-6 1 

6 7 

14 0 

20 6 

24 2 

22 3 

14 7 

3 l 

-8 9 

-20 0 

2 a 

TEMP MN NIGHT 

-26 0 

20 0 - 

10 5 

2 0 

9 2 

13 9 

20 0 

17 3 

9 6 

-0 7 

14 i 

-23 4 

-2 o 

VAPOUR PRESS 

0 7 

1 0 

2 0 

3 9 

7 3 

13 6 

19 2 

17 6 

10 3 

4 e 

2 0 

0 9 

7 O 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 8 

2 5 

3 1 

2 9 

2 1 

1. Q 

1 7 

2 0 

2 4 

2. 1 

! 8 

2 1 

SUNSHINE % 

63 

68 

63 

34 

34 

36 

47 

33 

33 

61 

64 

60 

39 

TOT RADIATION 

129 

20B 

304 

369 

442 

487 

424 

403 

314 

232 

131 

106 

298 

EVAPOTRAN5P 

0 

4 

23 

74 

113 

129 

111 

95 

36 

30 

3 

0 

642 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 249 

INTFRM DAYS 

23 

WET DAYS 

73 








• season r*» 

1 













SEASON BEGINS ON 

13 JUNE 












BEGIN 

HUMID 

ON 30 JUNE 











HUMID 

PERIOD 

( 93 DAYS) ENDS ON 

1 OCT 









END OF SEASON ON 

6 OCT 












TOTAL LENGTH D* 

SEASON 

IS 116 

DAYS 












COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

QIQIHAR 


• NUMBER 

50743 







• 

LATITUDE 

47 

23 « 

LONGITUDE 123 

33 

• ELEVATION 

146 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITAT 10)4 

3 

2 

6 

13 

32 

62 

143 

108 

36 

17 

3 

4 

4M 

TEMP AVERAGE 

— 1 9 6 

-13 4 

-5 7 

5 3 

13 9 

20 t 

22 6 

21 0 

13 8 

4 0 

-7 3 

-16 4 

3 1 

TEMP MEAN MAi 

-13 6 

-7 9 

l 7 

12 6 

20 3 

25 5 

28 6 

26 8 

20 5 

12 1 

-2 7 

10 6 

9 4 

TEMP MEAN MIN 

-26 3 

-22 2 - 

13 2 

-1 9 

6 3 

13 2 

IB 3 

16 l 

8 3 

-1 6 

-14 4 

-23 3 

-3 4 

TEMP MEAN DAY 

-17 7 

-12 4 

-3 0 

8 0 

13 9 

21 6 

23 3 

23 3 

16 4 

7 4 

-6 8 

-13 1 

3 2 

TEMP MN NIGHT 

-21 4 

-16 3 

-7 3 

3 4 

11 1 

17 2 

21 3 

19 0 

11 4 

1 3 

11 B 

-20 8 

0 6 

VAPOUR PRESS 

0 9 

ft. 2 

2 1 

4 2 

7 9 

14 8 

20 3 

16 6 

11 0 

5 3 

2 3 

1 2 

7 3 

MIND SPEED 2M 

2 2 

2 5 

3 0 

3 3 

3 2 

2 6 

2 3 

2 2 

2 5 

2 7 

2 6 

2 3 

2 6 

5UNSM1NE X 

71 

73 

69 

61 

61 

62 

33 

39 

64 

6B 

72 

69 

63 

TOT RADIATION 

146 

223 

322 

402 

479 

320 

467 

426 

330 

236 

170 

123 

324 

EVAPOTRANBP 

1 

7 

36 

B3 

141 

143 

130 

108 

70 

33 

7 

0 

763 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

MITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 232 

INTERN DAYS 

72 

WET DAYS 

41 









♦ SEASON NR ! 

SEASON BEGINS ON 21 JUNE 

BEGIN HUMID ON 6 JULY 

HUMID PERIOD ( 41 DAYS 1 ENDS ON 16 AUG 
END OF SEASON ON 12 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 113 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

J1XI 



• NUMBER 

50970 







• 

LATITUDE 

45 

17 • 

LONQITUDE 

130 37 

• ELEVATION 

233 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU- 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

6 

7 

6 

22 

33 

76 

ill 

133 

69 

35 

16 

7 

543 

TEMP AVERAGE 

— 17 6 

-13 4 

-3 0 

3 3 

13 2 

10 0 

21 3 

20 6 

13 7 

3 6 

-3 6 

-14 4 

3 9 

TEMP MEAN MAX 

-Il B 

-7 2 

1 3 

12 0 

19 e 

24 I 

26 8 

23 8 

19 6 

11 7 

-0 3 

-9 0 

9 4 

TEMP MEAN MIN 

-23 5 

-20 6 

-11 3 

-1 0 

6 7 

11 9 

16 3 

13 4 

7 8 

-0 3 

-10 4 

-19 8 

-2 4 

TEMP MEAN DAY 

-15 5 

-It 4 

-2 7 

7 9 

15 6 

20 2 

23 4 

22 4 

15 7 

7 5 

-3 B 

-12 7 

9 3 

TEMP MN NIGHT 

-19 0 

-13 4 

-6 6 

3 7 

Il 1 

13 B 

19 4 

IB 2 

10 9 

2 3 

-B 1 

-17 5 

1 3 

VAPOUR PRE55 

1 0 

1 3 

2 4 

4 B 

8 5 

14 6 

19 7 

1 9 6 

1 l 4 

3 8 

2 3 

1 4 

7 7 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 7 

2 6 

2 B 

2 5 

1 B 

1 5 

1 3 

1 9 

2 1 

2 9 

2 7 

2 3 

SUNSHINE X 

70 

73 

70 

61 

37 

36 

54 

53 

65 

65 

6B 

67 

63 

TOT RADIATION 

162 

243 

339 

410 

462 

48B 

463 

413 

365 

263 

100 

137 

327 

EVAP0TRAN5P 

4 

) l 

36 

76 

119 

113 

117 

96 

63 

34 

11 

2 

684 


TYPE OF HUMID SEASON SCASON WITH DRV PERIOD 

DRV DATS 224 INTER» DAVS 73 NET DAYS 66 

• SEASON l 

SEASON DEGINS ON 26 MAY 

BEGIN HUMID ON 20 JULY 
H1P1ID PERIOD < 6 8 DAYS) ENDS ON 26 SEP 
END OF SEASON CM 14 OCT 
TOTAL LENQTM OF SEASON IS 141 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

MO HE 



• NUMBER 

30136 







• 

LATITUDE 

33 

2B • 

LONGITUDE 122 

22 

♦ ELEVATION 

297 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JW_ 

AUG 

sep 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

7 

19 

32 

78 

92 

83 

37 

20 

10 

6 

414 

TEMP AVERAGE 

-30 0 

-22 0 

-15 O 

0 0 

10 O 

17 0 

18 3 

14 0 

a o 

-3 0 

-13 0 

-23 0 

-3. 3 

TEMP MEAN HA « 

-22 0 

-16 0 

-9 0 

B 0 

20 0 

26 0 

26 0 

23 0 

16 0 

3 0 

-10 0 

-20 0 

3 9 

TEMP MEAN MIN 

-38 0 

-20 0 

-20 0 

-9 0 

0 0 

0 0 

11 5 

7 0 

0 0 

-0 5 

-20 0 

-30 0 

-10 6 

TEMP MEAN DAY 

-27 1 

-19 Q 

-12 3 

2 6 

13 7 

m a 

21 3 

17 6 

10 6 

0 2 

-13 6 

-23 6 

-0 9 

TEMP MN NIGHT 

-31 4 

-23 0 

-13 7 

-2 6 

6 9 

13 9 

13 6 

1 1 1 

3 8 

-3 B 

-10 1 

-28 2 

-6 1 

VAPOUR PRESS 

0 4 

0 0 

1 3 

3 6 

7 1 

12 7 

1/ 0 

12 9 

8 3 

3 3 

1 5 

0 6 

3 B 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 4 

1 6 

2 1 

2 2 

2 1 

1 3 

1 3 

1 4 

1 3 

1 4 

1 4 

1 6 

SUNSHINE X 

63 

6B 

67 

37 

33 

31 

30 

47 

30 

37 

37 

37 

36 

TOT RADIATION 

B9 

166 

274 

339 

427 

437 

434 

333 

269 

186 

102 

66 

263 

EVAPOTRANSP 

0 

0 

tl 

47 

91 

123 

103 

70 

33 

9 

0 

0 

491 


TYPE OF HUMID SCASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRv DAVS 253 INTERN DAVS 55 WET DAVS 37 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 1 JUNE 

BEGIN HUMID ON 26 JULY 
HUMID PERIOD < 37 DAYS) END5 ON 21 SEP 
END OF SEASON ON 21 SEP 
TOTAL LENGTH of SEASON IS 112 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

BUCT 

4P0H0TU) 


• NUMBER 

50632 







• 

LATITUDE 

48 

46 • 

LONGITUDE 

121 55 

• Elevation 

739 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

vAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

2 

2 

10 

28 

84 

106 

96 

61 

9 

5 

a 

407 

TEMP AVERACF 

-21 3 

-19 7 

-10 2 

o e 

9 8 

15 4 

17 8 

15 2 

9 6 

0 3 

11 3 

-19 8 

-1 l 

TEMP MEAN MAX 

•5 0 

0 0 

11 0 

23 0 

34 0 

33 0 

35 0 

30 0 

30 0 

24 0 

12 0 

-4 0 

18 6 

TEMP MEAN MIN 

-37 0 

-34 0 

-29 0 

-20 0 

-8 0 

-1 0 

3 0 

O 0 

-7 0 

-23 0 

-29 0 

-36 0 

-18 4 

TEMP MEAN DAY 

-15 2 

-io a 

-1 6 

9 4 

20 7 

22 1 

24 6 

20 0 

17 6 

7 7 

-2 3 

-15 3 

6 4 

TEMP MN NIGHT 

-24 3 

-20 4 

-13 7 

-4 2 

6 3 

10 0 

12 3 

7 9 

2 3 

-12 7 

-20 3 

-29 5 

-7 2 

VAPOUR PRESS 

0 8 

0 9 

l 7 

3 1 

5 3 

10 8 

15 6 

13 6 

8 0 

3 7 

1 8 

1 0 

5 5 

MIND SPEED 2M 

2 2 

2 3 

2 5 

2 9 

2 6 

1 7 

1 5 

2 1 

1 9 

2 2 

2 1 

2 4 

2 2 

SUNSM I NE X 

70 

69 

69 

66 

58 

55 

48 

52 

55 

65 

65 

60 

61 

TOT RADIATION 

135 

205 

314 

410 

462 

482 

429 

390 

311 

239 

149 

103 

303 

EVAPDTRANSP 

0 

4 

23 

66 

109 

108 

too 

31 

52 

25 

2 

0 

570 

TYPE OF HUMID SEA50N 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 244 

INTERM DAYS 37 

MET DAYS 

04 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

31 MAY 












BEGIN 

HUMID 

ON 6 

JUt V 











HUMID 

PERIOD 

« 04 DAVO) ENDS ON 

28 SEP 









END OF SEASON ON 

28 SEP 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 121 

DAYS 












COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

ARXAN 



• NUMBER 

50727 







• 

LATITUDE 

47 

10 ♦ 

LONGITUDE 119 

57 

• ELEVATION 

102B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

5 

13 

27 

60 

105 

94 

42 

16 

7 

2 

376 

T CMP AVERACE 

-25 7 

-24 6 

-14 1 

0 2 

8 6 

14 4 

16 B 

14 5 

7 3 

-1 1 

-13 0 

-22 9 

-3 3 

TEMP MEAN MAX 

-16 O 

-17 0 

-8 0 

B 0 

14 0 

20 3 

23 5 

20 6 

14 0 

7 0 

-7 0 

-16 0 

3 6 

TEMP MEAN MIN 

-32 0 

-30 0 

-20 0 

-6 0 

3 0 

8 0 

11 0 

8 5 

0 0 

-7 0 

-19 0 

-20 0 

-9 3 

TEMP MEAN DAY 

-21 1 

-21 1 

-li a 

3 6 

10 5 

16 4 

19 4 

16 6 

9 3 

2 2 

-11 2 

-20 2 

-O 6 

TEMP MN NIGHT 

-25 7 

-24 9 

-15 4 

-0 9 

6 7 

12 0 

14 7 

11 7 

3 6 

-3 9 

-16 4 

-25 5 

-5 3 

VAPOUR PRESS 

0 6 

0 7 

1 5 

3 2 

5 3 

10 1 

14 1 

12 7 

7 0 

3 5 

1 7 

0 8 

5 l 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 2 

1 8 

2 9 

2 4 

1 7 

1 5 

l 5 

2 0 

2 0 

1 6 

1 2 

1 7 

SUNSHINE X 

72 

67 

66 

63 

59 

58 

50 

57 

58 

67 

69 

59 

62 

TDT RADIATION 

149 

214 

314 

411 

469 

499 

440 

417 

329 

254 

166 

111 

314 

EVAPQTRANSP 

0 

1 

15 

63 

101 

no 

102 

82 

49 

22 

0 

0 

545 


TYPE Of HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 264 INTfcRM DAYS 49 MET DAYS 52 

• SEA50N NR 1 

SEASON BEGINS ON 11 JUNE 

BEGIN HUMID ON II JUL Y 
HUMID PERIOD 1 52 DAYS! ENDS ON 1 SEP 
END OF SEASON ON 20 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 101 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA • STATION HAILUN • NUMBER 30736 






» 

LATITUDE 

47 

26 * 

LONGITUDE 126 

38 

* ELEVATION 

240 M 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

8 

13 

33 

82 

160 

144 

82 

24 

8 

4 

36 B 

TEMP AVERAGE - 

22 3 

-19 | 

-7 7 

4 1 

12 6 

18 9 

21 4 

19 0 

12 2 

3 5 

-9 4 

-21 0 

1 0 

TEMP MEAN MA* - 

16 3 

-12 1 

0 0 

10 0 

16 6 

23 2 

26 0 

24 3 

19 0 

9 0 

-1 5 

-13 0 

6 9 

TEMP MEAN MIN -30 0 

-26 0 - 

S3 0 

-3 0 

4 0 

13 3 

16 0 

13 3 

3 3 -2 0 

-17 3 

-27 0 

-3 7 

TEMP MEAN DAY - 

20 B 

-16 5 

-4 7 

5 9 

12 6 

20 1 

22 7 

20 9 

14 5 

5 2 

-7 0 

-19 2 

2 B 

TEMP MN NIGHT - 

24 7 

-20 3 

-9 3 

1 7 

8 3 

16 6 

10 9 

16 4 

8 9 

0 3 

-14 0 

-24 3 

-1 B 

VAPOUR PRESS 

0 8 

t 0 

2 0 

3 0 

7 0 

13 0 

19 3 

17 1 

9 B 

5 0 

2 1 

0 9 

6 0 

WIND SPEED 2M 

1 7 

1 6 

2 6 

3 2 

3 1 

2 4 

2 1 

2 0 

2 1 

2 4 

2 2 

1 8 

2 3 

SUNSHINE X 

62 

72 

68 

60 

38 

37 

30 

36 

39 

60 

61 

60 

60 

TOT RADIATION 

133 

223 

319 

39B 

464 

493 

440 

412 

332 

233 

132 

112 

309 

EVAPOTRANSP 

0 

4 

78 

79 

123 

131 

1 IB 

95 

64 

31 

4 

0 

677 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DP Y PERIOD 









D»v DAYS 2«3 

INTERM DAYS 

29 

WET DAYS 

93 








• SEASON NR 

I 













SEASON BEGINS ON 

7 JUNE 












BEGIN 

HUMID 

CN 30 JUNE 











HUMID 

PERIOD 

( 93 DAYS1 ENDS ON 

1 OCT 









END OF SEASON ON 

7 OCT 












TOTAL LENGTH OF 

5EAS0N 

15 125 

DAYS 












COUNTRY CHINA 



• 

STATION 

FUJIN 



• NUMBER 

30780 







• 

LATITUDE 

47 

14 • 

LONGITUOC 131 

39 

♦ elevation 

63 M 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5CP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

8 

9 

12 

23 

46 

78 

1 13 

121 

83 

33 

13 

8 

331 

TEMP AVERAGE 

-20 0 

-13 0 

-5 0 

3 0 

14 0 

17 3 

21 0 

19 0 

13 0 

5 0 

-3 0 

-15 0 

2 9 

TEMP MEAN MAX 

-14 2 

-9 0 

1 0 

11 B 

21 0 

23 1 

26 3 

24 0 

19 0 

11 5 

2 0 

-11 2 

6 0 

TEMP MF AS MIN 

-26 0 

-21 0 - 

11 0 

-2 0 

7 0 

12 0 

16 5 

14 0 

7 0 

-1 0 

-12 0 

-22 0 

-3 2 

TEMP MEAN DAY 

-17 9 

-ia 8 

-2 8 

7 4 

16 6 

19 6 

23 1 

20 7 

13 0 

7 2 

-2 e 

-13 0 

4 B 

temp pin NIGHT 

-21 4 

•16 3 

-6 4 

3 0 

11 8 

13 6 

19 4 

16 7 

10 1 

l a 

-8 9 

-19 7 

O 3 

VAPOUR PRE5S 

0 9 

1 3 

2 7 

3 0 

9 6 

13 5 

18 8 

17 3 

11 3 

3 9 

2 e 

1 4 

7 5 

WIND SPFFD 2M 

2 8 

2 8 

2 8 

3 3 

3 0 

3 1 

2 2 

2 1 

1 7 

2 6 

a. e 

2 9 

2 7 

5UNSHINF X 

60 

63 

60 

53 

30 

30 

49 

31 

38 

61 

39 

36 

36 

TOT RADIATION 

1 31 

209 

?94 

377 

423 

434 

433 

309 

329 

238 

149 

108 

293 

EVAPOTRANSP 

2 

8 

30 

73 

120 

121 

1 16 

92 

33 

32 

10 

2 

663 

TYPE UF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 231 

INTERM DAYS 

4B 

WET DAYS 

86 









♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 3| MAY 

BEGIN HUMID ON 10 JULY 
HUMID PERIOD l 86 DAYS) ENDS ON IS OCT 
' REASON ON 12 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 134 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

QIAN 

OORLOS 


• NUMBER 

30949 







• 

LATITUDE 

43 

07 • 

LONGITUDE 124 

30 

• ELEVATION 

138 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP . 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

7 

13 

33 

73 

162 

123 

49 

18 

3 

3 

478 

TEMP AVERAGE 

-17 7 

-14 3 

-4 3 

7 0 

13 2 

20 4 

23 3 

21 4 

14 7 

6 3 

-3 0 

-13 0 

4 3 

TEMP MEAN MAK 

-11 5 

’0 3 

0 9 

14 0 

23 4 

27 4 

20 5 

26 3 

21 7 

13 0 

-1 0 

-10 0 

10 4 

TEMP MEAN MIN 

-23 5 

-20 3 

-9 8 

0 0 

8 2 

13 3 

10 4 

16 1 

7 5 

0 e 

-9 0 

-20 0 

-1 3 

TEMP MEAN DAY 

-IS 3 

-12 3 

-2 3 

9 6 

18 6 

23 0 

23 2 

89. 1 

17 0 

a a 

-3 7 

-13 3 

6 3 

TEMP NN NIGHT 

-18 8 

-13 B 

-3 8 

3 1 

13 3 

18 0 

21 4 

18 9 

11 2 

3 6 

-7 2 

-17 B 

2 2 

VAPOUR PRESS 

1 1 

1 3 

2 4 

4 4 

8 1 

14 6 

20 B 

19 0 

11 0 

3 9 

2 8 

1 4 

7 7 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 2 

2 8 

3 4 

2 9 

2. 2 

2 0 

1 9 

2 0 

2 3 

2 3 

2 I 

2 4 

SUNSHINE X 

72 

68 

72 

63 

62 

62 

34 

60 

67 

67 

68 

60 

63 

TOT RADIATION 

166 

232 

347 

419 

4B8 

321 

463 

437 

373 

269 

181 

139 

336 

FVAPQTRAN5P 

1 

9 

38 

94 

136 

144 

130 

no 

79 

39 

9 

0 

809 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 26« 

INTERM DAYS 

43 

WET DAYS 

38 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

14 JUNE 












BEGIN 

HUMID 

ON 2 JULY 











HUMID 

PERIOD 

« 30 DAYSl ENDS ON 

29 AUG 









END OF SEASON ON 

23 SEP 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 101 

DAYS 












COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

TONCHE 



• NUMBER 

30963 







• 

LATITUDE 

43 

38 ♦ 

LONGITUDE 128 

44 

♦ ELEVATION 

110 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

6 

10 

42 

30 

BO 

143 

146 

69 

38 

15 

7 

612 

TEMP AVERAGE 

-21 l 

-17 8 

-6 3 

3 2 

12 9 

18 3 

21 8 

19 g 

12 6 

4 3 

-7 3 

-19 0 

1 9 

TEMP MEAN MAH 

-13 0 

-11 3 

0 0 

13 0 

18 4 

23 9 

26 3 

26 4 

18 3 

11 3 

0 0 

-12 3 

8 4 

TEMP MEAN MIN 

26 0 

-23 0 

-13 0 

-2 0 

3 3 

12 3 

16 0 

13 2 

6 0 

-2 0 

13 8 

-23 9 

-4 4 

TEMP MEAN DAY 

-17 1 

-13 1 

-4 1 

8 3 

14 3 

20 2 

23 1 

22 0 

14 2 

6 9 

-3 4 

-16 3 

4 2 

TEMP MN NIGHT 

-20 9 

-18 3 

-a i 

3 4 

9 9 

16 1 

19 1 

16 8 

9 2 

1 l 

-12 3 

-21 3 

-0 5 

VAPOUR PRESS 

0 9 

1 1 

2 3 

3 1 

B 6 

14 8 

20 6 

18 9 

10 9 

3 8 

2 6 

l 1 

7 7 

HIND SPEED 2M 

2 3 

2 9 

3 0 

3 2 

2 9 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 3 

2 7 

2 6 

2 6 

SUNSH I NE X 

61 

70 

60 

38 

37 

33 

48 

50 

59 

39 

60 

37 

38 

TOT RADIATION 

144 

232 

304 

396 

461 

402 

431 

380 

341 

244 

162 

120 

309 

EVAPQTRANSP 

1 

A 

29 

74 

117 

1 18 

113 

96 

61 

32 

6 

0 

633 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON HI TH DRV PERIOD 

DRV DAYS 233 INTERN DAYS 32 WET DAYS 100 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 31 HAY 

BEGIN HUH I D ON 1 JULY 

HUMID PERIOD 1132 DAYS» ENDS ON 10 OCT 
END OF 5EA50N ON 10 OCT 
TOTAL LENGTH OF 5CA90N IS 272 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA • STATION FUVUN • NUMBER 31007 






• LATITUDE 

46 

39 • 

LONGITUDE 

09 31 

* ELEVATION : 

027 M 


JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

10 

e 

12 

13 

20 

17 

21 

20 

19 

18 

21 

17 

190 

TEMP AVERAGE 

“21 0 

*15 0 

-5 0 

e o 

13 0 

20 0 

22 3 

20 0 

13 0 

7 0 

-5 0 

-16 0 

3 0 

TEMP MEAN MAI 

-12 0 

-10 0 

1 0 

14 0 

22 0 

27 3 

30 0 

28 3 

22 0 

13 3 

! 0 

10 D 

10 6 

TEMP HE AN MIN 

-26 0 

-20 0 

-11 4 

-1 3 

B 5 

11 5 

12 3 

10 0 

7 0 

-1 0 

-12 0 

29 D 

-3 7 

TEMP MEAN DAY 

-16 4 

«13 2 

-2 9 

9 1 

17 7 

22 4 

24 2 

22 6 

17. 0 

8 3 

-3 3 

-14 2 

3 9 

TEMP HN NIGHT 

-20 3 

-16 1 

-6 7 

4 1 

13 1 

16 7 

17 3 

13 3 

10 8 

2 3 

-9 1 

-19 3 

0 7 

VAPOUR PRESS 

1 0 

I 3 

3 2 

6 4 

7 6 

10 9 

14 1 

11 9 

8 8 

6 0 

3 1 

1 4 

6 3 

WIND SPEED 2M 

1 0 

0 8 

1 7 

2 2 

2 2 

2 8 

2 0 

1 4 

1 3 

1 4 

0 8 

0 8 

1 3 

SUNSHINE X 

62 

70 

64 

65 

70 

70 

68 

71 

73 

63 

56 

36 

66 

TOT RADIATION 

140 

224 

314 

426 

327 

363 

339 

4B3 

383 

233 

133 

113 

344 

EVAPOTRANSP 

0 

3 

22 

74 

133 

181 

172 

130 

79 

30 

1 

0 

827 

TYPE Or HUMID 

SEASON 

ALL 

YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 365 

INTERM DAYS 0 

WET 

days 

0 









COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

MODOASAR 


• NUMBER 

31136 







• 

LATITUDE 

46 

47 ♦ 

LONGITUDE 

83 43 

» ELEVATION 

1294 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

5 

10 

14 

20 

35 

48 

20 

12 

3 

4 

3 

179 

TEMP AVERAGE 

-14 0 

-13 4 

-4 0 

3 1 

12 1 

17 3 

18 4 

16 8 

10 3 

2 B 

-3 6 

-11 9 

2 8 

TEMP MEAN MAX 

-10 0 

-9 4 

0 0 

11 4 

IB 0 

23 0 

26 0 

22 4 

16 3 

10 0 

0 9 

-8 3 

8 4 

TEMP MEAN MIN 

-18 3 

-17 0 

-8 0 

-1 4 

3 8 

11 3 

13 0 

1 t 0 

4 3 

-2 0 

-12 2 

16 2 

-2 3 

TFMP MEAN DAY 

-12 7 

-11 8 

-2 3 

7 4 

14 1 

19 3 

21 8 

18 6 

12 3 

5 9 

-3 6 

-11 2 

4 8 

TEMP MN NIGHT 

-13 2 

•14 0 

-5 0 

3 3 

9 9 

15 2 

16 0 

14 1 

7 6 

0 7 

-9 3 

-14 6 

0 B 

VAPOUR PRESS 

1 4 

1 4 

2 3 

3 6 

3 6 

7 7 

9 7 

8 2 

3 3 

3 B 

2 3 

1 7 

4 3 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 6 

2 1 

2 8 

3 2 

2 9 

2 3 

2 6 

2 3 

2 2 

1 7 

1 1 

2 2 

5UNSH I NE X 

62 

70 

63 

63 

M 

68 

67 

70 

75 

63 

60 

60 

66 

TOT RADIATION 

141 

223 

317 

426 

318 

336 

334 

479 

392 

236 

139 

120 

344 

EVAPOTRANSP 

O 

7 

33 

83 

139 

i 93 

131 

126 

77 

35 

6 

0 

810 


TvPf or HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRV 

DRV DAYS 365 INTCRfl DAYS 0 WET DAYS O 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA • STATION JINCHE • NUMBER 51334 


* LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

3 

4 

17 

27 

25 

T EMP AVERAGE 

-16 0 

-13 0 

0 5 

11 6 

19 0 

TEMP MEAN MAX 

-8 0 

-5 0 

9 0 

16 0 

23 0 

TEMP MEAN MIN 

-24 0 

-21 0 

-10 0 

0 0 

8 3 

TEMP MEAN DAY 

-13 1 

-10 1 

3 0 

10 9 

16 3 

TCMP MN NIGHT 

17 0 

14 Q 

-2 9 

5 0 

13 3 

VAPOUR press 

1 5 

1 7 

4 2 

6 5 

9 2 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 4 

1 8 

2 2 

2. 4 

SUNSHINE % 

60 

65 

60 

60 

60 

TOT RADIATION 

155 

232 

317 

417 

488 

FVAP0TRAN5P 

0 

6 

36 

93 

162 


TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 
DRV DAYS 332 INTERM DAYS 33 WET DAYS 
* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON IB JUNE 
END OF SEASON ON 21 JULY 
TOfAL LENGTH OF SEASON 19 33 DAYS 


44 

37 * 

LONGITUDE 

02 54 

• ELEVATION 

321 M 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

00 

00 

32 

25 

to 

6 

3 

332 

23 3 

24 0 

23 1 

16 8 

0 0 

3 3 

-14 0 

7 3 

27 0 

28 0 

2B 0 

23 2 

12 0 

7 0 

-5 0 

12 9 

13 2 

16 0 

13 0 

6 3 

0 0 

-13 3 

-21 O 

-2 7 

22 6 

24 t 

23 1 

17 6 

7 9 

0 0 

-10 5 

7 8 

17 7 

19 3 

17 1 

10 7 

2 e 

-e 7 

-17 3 

2 I 

12 8 

13 0 

13 2 

9 0 

6 0 

3 7 

1 7 

7 2 

2 1 

1 8 

2 0 

l 7 

1 4 

1 3 

1 1 

1 / 

59 

60 

70 

70 

70 

60 

60 

63 

316 

303 

486 

IBB 

2B2 

173 

136 

341 

168 

0 

158 

156 

102 

36 

7 

0 

924 


COUNTRY CHINA 


STATION YIN INC 


• NUMBER 51431 






• 

LATITUDE 

43 

37 • 

LONGITUDE 

Bl 20 • 

ELEVATION 

663 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

18 

32 

30 

31 

30 

30 

18 

16 

1 9 

24 

19 

207 

TFMP AVERAGE 

-10 0 

-0 0 

2 0 

IQ Q 

16 0 

20 0 

22 0 

21 0 

17 0 

0 0 

0 0 

-6 0 

7 7 

TEMP MEAN MA. i 

3 O 

-3 0 

9 0 

14 0 

23 0 

28 0 

30 0 

29 0 

23 3 

16 0 

1 3 

-4 3 

13 6 

TEMP MEAN MIN 

10 4 

-12 6 

-5 0 

4 0 

9 2 

11 5 

14 0 

12 9 

7 5 

2 0 

-□ 0 

12 0 

o a 

TEMP MEAN DAY 

-9 2 

-6 0 

4 6 

10 0 

IB 6 

22 7 

24 B 

23 7 

19 3 

11 2 

-0 0 

-7 4 

9 4 

TEMP MN NIGHT 

-13 2 

-0 9 

0 2 

7 6 

ID 9 

16 6 

IB 7 

17 3 

12 2 

5 3 

-2 0 

-It 0 

4 8 

VAPOUR PRESS 

2 4 

2 7 

5 5 

7 6 

10 9 

14 2 

13 B 

14 1 

116 

7 0 

4 4 

3 1 

0 3 

WIND SPEED 2H 

1 4 

1 5 

2 1 

2 2 

2 2 

2 1 

1 B 

1 7 

1 9 

1 7 

1 2 

0 9 

1 7 

8UNBH 1 NE X 

59 

59 

36 

63 

63 

67 

72 

76 

76 

70 

60 

37 

65 

TOT RADIATION 

160 

227 

31 1 

431 

310 

332 

539 

512 

412 

288 

181 

138 

337 

EVAPOTRANSP 

O 

8 

33 

80 

127 

153 

139 

141 

97 

33 

7 

0 

844 


TYPE Of HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 365 INTERM DAYS O WET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNTRY 


CHINA 


* STATION U^LWiO I 


• NUMBER 51463 


• LATITUDE 43 47 * LONGITUDE 87 37 t ELEVATION 919 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

5 

5 

IB 

26 

30 

40 

63 

32 

23 

20 

12 

6 

302 

TEMP AVERAGE 

-19. 1 

-9 5 

-I 0 

u i 

IB 4 

23 4 

23 3 

23 8 

17 2 

0 1 

-2 5 

-11 7 

7 3 

TEMP MEAN MAX 

-a o 

-2 3 

7 0 

16 0 

24 3 

31 0 

33 0 

32 0 

24 5 

13 0 

2 0 

-7 6 

13 B 

TEMP MEAN MIN 

-2-0 0 

-16 3 

-7 B 

3 9 

11 2 

14 3 

16 0 

14 7 

7 7 

1 0 

-6 2 

-15 2 

0 3 

TEMP MEAN DAY 

-Il B 

-6 9 

2 3 

12 2 

20 1 

25 7 

27 3 

26 8 

18 9 

0 9 

-o e 

-10 2 

9 4 

TEMP MN NIGHT 

-15 4 

: 1 ! 

-2 3 

6 3 

15 6 

1? 7 

21 0 

19 7 

12 1 

3 B 

-4 3 

-13 3 

4 5 

VAPOUR PRE5S 

l 5 

2 3 

4 1 

6 1 

B 0 

10 3 

11 9 

10 3 

7. 6 

3 6 

3 7 

2 0 

6 1 

MIND SPEED 2m 

0 9 

1 0 

1 5 

2 2 

2 4 

2 3 

2 2 

2 3 

2 1 

1 3 

1 3 

0 9 

1 7 

SUNSHINE X 

65 

60 

59 

60 

38 

62 

60 

70 

70 

72 

56 

52 

62 

• AD I AT 1 ON 

169 

229 

320 

420 

4SI 

529 

506 

400 

393 

294 

179 

133 

345 

EVAPQTRANSP 

0 

7 

31 

92 

155 

196 

201 

105 

119 

39 

6 

0 

1031 


type op humid season all year round dry 

DRV DAYS 365 1NTFRM DAYS 0 WET DAYS 0 


COUNTRY china 




• 

STATION 

TURPAN 



♦ NUMBER 

31573 







* 

LATITUDE 

42 

36 * 

LONGITUDE 

09 12 

• ELEVATION 

37 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

0 

2 

1 

1 

4 

3 

4 

2 

1 

1 

2 

23 

TEMP AVERAGE 

-a o 

-2 0 

0 0 

18 0 

25 0 

32 0 

33 0 

29 0 

24 0 

13 0 

0 5 

-5 0 

14 0 

TEMP MEAN MAX 

-2 o 

4 0 

15 1 

25 0 

31 5 

38 0 

40 0 

36 0 

30 0 

22 0 

7 0 

2 0 

20 9 

TEMP MEAN MIN - 

14 o 

-0 2 

1 2 

10 0 

17 3 

23 0 

25 0 

i9 a 

12 2 

4 0 

-B 9 

-12 7 

3 7 

MEAN DAY 

s a 

0 1 

10 7 

20 3 

27 0 

33 2 

33 1 

32 0 

24 1 

13 9 

1 6 

-3 0 

15 9 

T E MP MN N10M1 

-9 4 

-3 3 

6 4 

13 4 

22 1 

27 8 

29 4 

24 8 

16 9 

6 3 

-3 2 

-9 4 

10 3 

VAPOUR PRESS 

t 7 

2 1 

3 3 

3 6 

9 2 

13 B 

15 1 

14 0 

11 0 

6 7 

3 2 

2 4 

7 4 

US NO SPEED 2M 

1 4 

1 4 

? 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 0 

2 0 

1 6 

1 3 

1 8 

1 5 

1 6 

SUNSHINE X 

70 

70 

68 

68 

70 

69 

70 

73 

77 

73 

70 

63 

70 

TOT RADIATION 

183 

256 

351 

433 

333 

361 

330 

303 

421 

307 

203 

136 

373 

EVAF0TRAN5P 

9 

23 

73 

143 

195 

228 

232 

206 

133 

34 

19 

7 

1324 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

dry days 365 Intern days o wet days o 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 


• STATION KUOA 


• NUNS tR 91644 






• 

LATITUDE 

41 

43 • 

LONGITUDE 

02 97 • 

ELEVATION 

1100 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

4 

B 

8 

19 

19 

19 

3 

2 

2 

2 

B3 

TEMP AVERAGE 

-7 4 

-2 4 

7 6 

19 1 

20 6 

24 3 

24 9 

24 8 

19 9 

11 9 

2 9 

-9 2 

11 3 

TEHP MEAN MAX 

-2 0 

2 0 

19 0 

21 0 

27 9 

31 0 

32 0 

32 0 

26 0 

18 3 

8 9 

0 9 

17 7 

TEMP MEAN MIN 

-19 6 

-6 2 

-0 6 

8 0 

13 9 

16. 7 

17 0 

16 B 

12 9 

4 0 

-9 9 

-11 6 

4 1 

T£NP MEAN DAY 

-6 3 

-0 6 

10 1 

16 9 

23 0 

26 4 

27 1 

27 0 

21 9 

13 9 

3 7 

-3 4 

13 3 

TEMP MN NIGHT 

-10 4 

-3 1 

9 2 

12 6 

IB 2 

21 3 

21 9 

21 0 

16 1 

7 9 

-2 2 

-B 7 

8 2 

VAPOUR PRESS 

2 ? 

2 4 

3. e 

9 1 

7 3 

8 6 

11 3 

10 6 

B 4 

5 6 

3 6 

2 9 

6 0 

HIND SPEED 2M 

1 ? 

1 4 

i e 

2 0 

2 1 

? 1 

2 0 

2 0 

1 6 

1 4 

1 2 

1 1 

1 7 

SUNSHINE X 

68 

67 

99 

9B 

61 

64 

62 

68 

72 

79 

72 

6B 

66 

TOT RADIATION 

190 

299 

332 

420 

496 

936 

916 

406 

411 

316 

210 

169 

363 

EVAPOTRANSP 

9 

21 

67 

119 

162 

1B6 

182 

174 

104 

91 

19 

3 

1009 


TrPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

OR Y DAYS 369 INTEWM DAYS O HET DAYS 0 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

KASHI 



• NUMBER 

91709 







• 

LATITUDE 

39 

28 ♦ 

LONGITUDE 

79 59 

♦ ELEVATION 

1291 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

9 

9 

8 

14 

8 

9 

0 

7 

3 

3 

2 

76 

TEMP AVERAGE 

-6 1 

-1 2 

8 0 

19 2 

19 4 

23 6 

29 4 

24 7 

19 6 

11 9 

3 5 

-3 2 

11 7 

TEMP MEAN MAX 

0 9 

4 2 

19 0 

21 0 

26 O 

30 3 

31 0 

31 0 

29 6 

ia 9 

to 0 

2 B 

18 O 

TEMP MEAN MJN - 

13 1 

-6 2 

1 l 

B O 

12 3 

16 9 

17 9 


12 l 

4 5 

-4 0 

-9 3 

4 7 

TEMP MEAN DAY 

-3 B 

0 9 

10 6 

16 9 

21 6 

29 9 

26 B 

26 9 

21 1 

13 8 

5 3 

K 3 

13 7 

TEMP HN NIGHT 

-B 0 

-2 3 

6 2 

12 6 

16 9 

21 0 

21 8 

21 1 

19 B 

8 0 

-0 6 

-6 4 

8 0 

VAPOUR PRESS 

2 9 

3 1 

4 6 

» 7 

8 1 

9 3 

11 3 

11 9 

9 9 

6 9 

4 4 

3 2 

6 6 

WIND SPEED 2M 

0 0 

1 1 

1 9 

1 9 

2 0 

2 0 

1 B 

1 9 

1 3 

1 1 

0 9 

0 7 

1 4 

SUNSHINE X 

60 

94 

94 

97 

62 

68 

69 

60 

70 

71 

67 

59 

63 

TOT RADIATION 

194 

246 

329 

423 

903 

996 

947 

491 

419 

322 

226 

173 

369 

EVAPOTRANSP 

7 

22 

64 

113 

192 

173 

176 

149 

99 

49 

16 

4 

1024 


TYPE DF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 369 INTERM DAYS 0 MET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

RUOOIANO 


• NUMBER 

31777 







• 

LATITUDE 

39 

02 • 

LONGITUDE 

BB 10 

• ELEVATION 

009 M 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

? 

3 

3 


7 

48 

110 

106 

37 

3 

2 

2 

327 

TEMP AVERAGE 

-12 0 

-9 0 

-6 0 

0 0 

4 0 

9 0 

10 0 

8 2 

6 0 

0 0 

-4 0 

-9 0 

-O 2 

TEMP MEAN MAX 

0 0 

0 0 

3 0 

10 0 

13 3 

14 7 

16 0 

14 1 

13 1 

12 0 

7 0 

-1 3 

0 5 

TEMP MEAN MIN 

-20 0 

-17 0 - 

12 2 

-8 0 

-2 0 

1 2 

4 0 

0 8 

-2 3 

-10 0 

-13 3 

-18 3 

-B 1 

TEMP MEAN DAY 

-6 3 

-5 4 

-1 B 

4 3 

B 6 

10 4 

12 1 

9 7 

8 0 

4 6 

0 1 

-7 3 

3 1 

TEMP MN NIGHT 

-12 5 

-10 6 

-6 7 

-1 6 

3 2 

3. 6 

7 6 

4 3 

1 7 

-4 3 

-0 4 

-14 4 

-3 0 

VAPOUR PRESS 

1 4 

1 4 

1 4 

1 4 

2 0 

3 3 

3 9 

3 0 

2 8 

2 2 

2 1 

1 7 

2 2 

WIND SPEED 3M 

1 2 

1 8 

2 3 

3 0 

2 B 

2 3 

2 4 

2 3 

2 2 

1 6 

1 3 

1 2 

2 0 

SUNSHINE X 

82 

78 

77 

71 

72 

70 

34 

30 

66 

77 

11 

00 

72 

TOT RADIATION 

230 

306 

403 

470 

Ml 

364 

466 

441 

400 

343 

259 

211 

380 

EVAPOTRANSP 

6 

20 

45 

B5 

lit 

124 

119 

103 

70 

41 

13 

5 

734 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 285 

INTERM DAYS 

40 

WET DAYB 

32 








• SEASON NR 

1 













SEASON DECIN5 ON 

24 JUNE 












BEGIN 

HUMID 

ON 21 JULY 











HUMID 

PERIOD 

C 32 DAYS I ENDS ON 

22 AUG 









END OF SEASON ON 

12 SEP 












total length of 

SEASON 

IS 00 

DAYS 












country china 




• 

STATION 

HOTAN 



• NUMBER 

31B28 







* 

LATITUDE 

37 

08 ♦ 

LONGITUDE 

79 36 

• ELEVATION 

1373 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

4 

3 

3 

0 

10 

4 

4 

3 

0 

3 

3 

32 

TEMP AVERAGE 

-3 0 

1 0 

10 0 

17 0 

20 0 

23 0 

25 0 

23 0 

10 0 

12 0 

3 0 

-1 0 

12 3 

temp mean MAX 

4 3 

6 0 

16 2 

22 3 

26 3 

30 7 

32 3 

29 7 

24 3 

20 3 

12 2 

3 5 

19 2 

TEMP ME AN MIN 

12 I 

«6 3 

3 2 

n ? 

13 9 

» 3 7 

in t 

16 2 

10 3 

6 2 

-9 6 

-0 4 

3. 1 

TEMP MEAN DAY 

0 7 

2 1 

12 1 

18 0 

22 4 

23 9 

27 7 

23 3 

19 7 

13 6 

7 2 

0 6 

14 6 

TEMP MN NIGHT 

'3 9 

-i e 

7 9 

13 2 

17 0 

20 3 

22 4. 

20 0 

14 2 

9 8 

1 1 

-3 4 

9 3 

VAPOUR PRESS 

2 3 

3 0 

4 3 

3 0 

B 2 

10 1 

12 6 

11 B 

B 2 

3 3 

3 7 

2 7 

6 5 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 3 

? 1 

2 1 

2 2 

? 2 

I 4 

1 4 

1 4 

1 3 

1 2 

1 0 

1 6 

SUNSHINE X 

60 

33 

34 

30 

33 

60 

37 

39 

63 

73 

73 

63 

60 

TOT RADIATION 

211 

238 

340 

403 

474 

31 B 

494 

460 

402 

342 

233 

200 

363 

EVAPOTRANSP 

IB 

31 

82 

134 

132 

176 

161 

130 

too 

63 

23 

13 

1093 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

DRY 










DRY DAYS 365 

INTERM DAYS 

0 

WET DAYS 

0 









Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

LANZHOU 


• NUMBER 

520B9 







« 

LATITUDE 

36 

03 ♦ 

LONGITUDE 103 

33 

# ELEVATION 

1318 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

5 

5 

B 

13 

34 

34 

64 

00 

62 

20 

4 

1 

334 

TEMP AVERAGE 

-6 7 

-0 9 

3 0 

11 4 

17 5 

20 6 

22 3 

21 7 

16 4 

10 3 

i 7 

-3 7 

9 6 

TEMP MEAN MAX 

0 6 

7 2 

11 7 

10 3 

24 4 

27 2 

29 9 

27 2 

21 7 

16 7 

0 3 

3 3 

16 3 

TEMP MEAN MIN 

-13 9 

-B 9 

-l 7 

4 4 

10 0 

13 9 

16 1 

16 1 

1 t t 

3 9 

-3 0 

-10 6 

2 9 

TEMP MEAN DAY 

-4 0 

5 I 

7 3 

13 9 

19 8 

25 9 

54 8 

53 6 

18 5 

15 4 

3 B 

-1 4 

1? 0 

TEMP MN NIGHT 

-8 5 

-2 9 

3 1 

9 3 

14 B 

18 2 

20 0 

19 3 

14 0 

7 2 

-1 6 

-7 l 

7 1 

VAPOUR PRESS 

2 9 

3 4 

4 1 

6 9 

10 0 

12 4 

17 4 

IB 4 

12 3 

8 6 

4 5 

3 4 

0 7 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 8 

2 1 

2 6 

2 3 

2 3 

2 1 

2 0 

1. 6 

1 8 

1 9 

l 7 

2 0 

SUNSHINE X 

73 

72 

66 

63 

63 

64 

62 

63 

70 

72 

75 

73 

69 

TOT RADIATION 

547 

315 

384 

436 

309 

336 

316 

486 

431 

347 

26B 

526 

393 

EVAPQTRAN5P 7 57 63 

TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE 

DRY DAYS 29? INTFRM DAYS 73 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 JULY 
END DF SEASON ON 3 OCT 

TOTAL LENGTH of SEASON IS 73 DAYS 

10O 144 

SEASON 

WET DAYS 

134 

0 

147 

153 

B4 

30 

20 

6 

929 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

KAMI 



• NUMBER 

52203 







« 

LATITUDE 

42 

49 • 

LONCI TUDE 

93 31 

* ELEVATION 

739 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

5 

3 

3 

4 

5 

5 

9 

7 

3 

3 

3 

2 

49 

TEMP AVERAGE 

10 0 

•5 4 

4 3 

13 4 

20 0 

24 0 

26 5 

24 0 

17 8 

0 9 

0 6 

-0 5 

9 7 

TEMP MEAN MAI 

-4 5 

1 0 1 

2 5 

20 0 

27 5 

32 5 

36 0 

34 2 

26 2 

10 5 

0 5 

-1 0 

17 6 

t L MI- MEAN MIN - 

15 6 

-10 4 

3 2 

4 3 

12 4 

16 7 


15 7 

10 1 

2 1 


13 1 

2 5 

TEMP MEAN DAY 

-8 0 

-2 6 

7 5 

13 1 

22 7 

27 3 

30 3 

2B 1 

20 9 

12 9 

3 2 

-5 2 

12 7 

TFMP MN NIGHT - 

11 3 

-6 0 

5 6 

10 1 

17 3 

21 B 

53 7 

50 B 

14 4 

6 0 

-3 3 

-10 4 

7 1 

VAPOUR PRESS 

l 3 

1 6 

5 B 

4 3 

6 B 

10 7 

U 4 

10 9 

7 3 

4 7 

3. 0 

1 6 

3 6 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 7 

2 5 

5 3 

2 2 

2 0 

1 9 

1 8 

1 8 

1 3 

i a 

1 7 

l 9 

5 UN SH] NE X 

74 

72 

72 

74 

72 

70 

71 

76 

02 

00 

72 

71 

74 

TOT RADIATION 

190 

261 

363 

473 

542 

363 

555 

515 

437 

320 

509 

164 

363 

EVAPOTRANSP 

6 

21 

63 

112 

179 

1B7 

204 

173 

116 

43 

10 

7 

1133 

TYPE DP HUMID 5EASDN 

ALL YEAR 

ROUND 

DRY 










DRY DAYS 363 

INTERM DAYS 

0 

WET DAYS 

0 









Copyrighted material 



COUNTRY china 




• 

STATION 

EJIN 

01 


• NUMBER 

52267 







• 

LATITUDE 

41 

37 • 

LONGITUDE 101 

04 

# ELEVATION 

941 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

3 

2 

7 

10 

15 

14 

2 

1 

1 

1 

61 

TEMP AVERAGE - 

13 6 

-10 4 

1 1 

10 6 

19 2 

24 5 

26 1 

24 0 

16 2 

6 6 

-3 4 

-12 7 

7 3 

TEMP MEAN MAY 

-7 0 

-3 2 

3 6 

18 1 

23 6 

31 3 

33 2 

31 3 

23 0 

16 2 

6 0 

-2 0 

14 9 

TEMP MEAN MIN - 

19 2 

-16 1 

-7 7 

2 7 

12 4 

16 1 

IB 5 

16 6 

0 0 

-1 0 

-9 2 

-IB 5 

0 2 

TEMP MEAN DAV - 

10 9 

-7 3 

1 4 

13 2 

21 4 

26 4 

28 4 

26 5 

IB 6 

10 4 

0 B 

-7 6 

10 1 

TEMP MN NIGHT - 

14 5 

11 2 

-2 e 

B 2 

16 8 

21 0 

22 9 

20 7 

12 2 

3 2 

-5 6 

-14 7 

4 7 

VAPOUR PRESS 

1 2 

1 3 

1 9 

3 1 

6 0 

B 6 

1 1 8 

10 7 

6 6 

3 4 

2 2 

1 3 

4 0 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 3 

2 9 

3 4 

3 4 

3 2 

3 7 

3 0 

2 6 

2 5 

2 8 

2 3 

2 e 

SUNSHINE X 

73 

74 

76 

74 

74 

74 

71 

77 

02 

77 

75 

73 

73 

TOT RADIATION 

199 

273 

300 

479 

351 

583 

335 

521 

442 

320 

2 22 

175 

392 

Evapotransp 

7 

19 

67 

124 

196 

235 

229 

196 

12B 

38 

23 

6 

1208 


TYPE OF HUH ID SEASON ALL YEAR ROUND WV 

DRY DAY5 365 1NTFRM DAYS 0 U€T DAYS 0 


COUNTRY CHINA * STATION DUN HUANG * NUMBER 57418 

• LATITUDE 40 09 • L0N0HUDC 94 41 • ELEVATION 1140 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

^AJN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

3 

2 

4 

5 

9 

4 

3 

2 

2 

2 

41 

TEMP AVERAGE 

-9 0 

-5 1 

4 3 

12 4 

18 6 

22 5 

24 6 

23 2 

16 3 

8 3 

0 6 

—7 3 

9 1 

TEMP MEAN MAY 

-l 5 

2 5 

12 3 

20 7 

24 3 

29 B 

32 2 

30 4 

23 1 

18 l 

7 0 

0 0 

16 7 

TEMP MEAN MIN 

-16 2 

•12 1 

-2 3 

2 8 

8 3 

14 0 

16 2 

13 3 

0 0 

0 5 

-6 7 

-14 0 

1 0 

TEMP MEAN DAV 

-6 1 

-2 1 

7 6 

13 0 

19 3 

24 7 

27 0 

24 9 

19 4 

12 2 

2 4 

-4 8 

11 6 

TEMP MN NIGHT 

-10 6 

-6 6 

2 9 

9 2 

13. 8 

19 1 

21 0 

18 2 

12 6 

4 9 

-3 4 

-10 7 

3 9 

VAPOUR PRESS 

1 7 

1 9 

2 B 

4 6 

7 3 

10 0 

12 6 

11 1 

7 6 

4 4 

3 0 

1 9 

3 7 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

1 8 

2 0 

1 0 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 1 

1 5 

1 3 

1 3 

SUN8H I NE X 

73 

73 

69 

68 

70 

70 

70 

73 

00 

02 

78 

77 

74 

TOT RADIATION 

212 

287 

369 

462 

336 

563 

351 

509 

444 

343 

239 

193 

393 

EVAPOTRANSP 

0 

20 

62 

103 

136 

164 

172 

149 

97 

42 

17 

4 

994 


TYR£ OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND WY 

DRY DAYS 363 INTERN DAYS 0 WET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

JIUOUAN 


• NUMBER 

52533 







• 

LATITUDE 

39 

46 • 

LONGITUDE 

98 29 

• ELEVATION 

1470 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D€C 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

3 

7 

17 

20 

23 

24 

10 

4 

3 

2 

118 

TEMP AVERAGE - 

10 1 

-7 3 

1 6 

9 4 

15 8 

17 5 

21 3 

20 1 

13 9 

6 7 

-1 6 

-0 6 

6 7 

TEMP MEAN MAX 

-3 ? 

-0 2 

6 5 

16 0 

22 5 

26 4 

20 5 

27 2 

20 2 

14 0 

6 0 

-1 0 

13 5 

temp mean min - 

10 1 

-14 0 

-6 e 

1 4 

7 7 

12 6 

14 0 

12 7 

6 5 

0 0 

- 8 3 

-15 9 

-O 0 

TCHP MEAN DAY 

-7 9 

-4 0 

2. 3 

11 4 

17 8 

22 0 

23 B 

22 4 

15 7 

9 3 

1 2 

-6 6 

8 9 

TEMP MN NICHT - 

12 5 

—9 3 

-1 9 

6 6 

12 7 

17 1 

10 3 

16 0 

10 2 

3 5 

-4 e 

12 6 

3 7 

VAPOUR PRESS 

1 6 

1 7 

2 6 

4 0 

7 0 

9 9 

12 9 

tl 2 

7 4 

4 5 

2 5 

1 8 

5 6 

WIND SPEED ZM 

1 3 

1 5 

1 8 

2 2 

1 9 

i e 

1 6 

1 5 

1 5 

l 4 

1 6 

1 4 

1 6 

SUNSHINE X 

7S 

6B 

66 

68 

64 

65 

65 

69 

73 

77 

76 

76 

70 

TOT RADIATION 

216 

276 

370 

464 

511 

542 

529 

495 

424 

336 

241 

197 

304 

EVAPDTRANSP 

7 

19 

55 

97 

139 

147 

150 

132 

05 

43 

17 

4 

075 

Type or HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

DRY 










DAY DAYS 365 

INTERM DAYS 

0 

WET DAYS 

0 









country china 




• 

STATION 

Ml NO IN 



• NUMBER 

52601 







• 

LATITUDE 

38 

• 

CD 

n 

LONGITUDE 103 

03 

• ELEVATION 

1367 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

3 

B 

12 

17 

24 

43 

25 

9 

4 

2 

152 

TEMP AVERAGE 

10 1 

-7 2 

2 3 

10 4 

17 0 

20 6 

23 3 

21 5 

13 1 

7 6 

-1 3 

-8 4 

7 6 

TEMP MEAN MAX 

-2 1 

0 5 

8 7 

16 4 

23 e 

27 4 

29 4 

27 2 

22 3 

14 2 

6 6 

-1 B 

14 4 

ILMl MEAN MIN - 

17 2 

-13 9 

-5 1 

1 5 

9 8 

13 5 

15 t 

13 4 

8 0 

0 2 

-6 B 

14 7 

0 3 

TEMP MEAN DAY 

-6 9 

-4 0 

4 3 

11 7 

19 3 

23 0 

24 8 

22 7 

17 6 

9 3 

2 1 

-6 2 

9 B 

TEMP MN NICHT - 

11 5 

-8 5 

-0 1 

6 B 

14 5 

10 0 

19 4 

17 3 

1 1 9 

3 7 

-3 3 

-11 6 

4 7 

VAPOUR PRES5 

1 3 

I 5 

2 3 

3 0 

6 4 

B 6 

12 0 

12 5 

a 6 

4 8 

2 6 

1 6 

3 5 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 0 

2 1 

2 6 

2 3 

2 3 

2 1 

2 0 

1 6 

1 a 

1 9 

1 7 

2 0 

SUNSHINE X 

73 

72 

66 

63 

63 

64 

62 

65 

70 

72 

73 

73 

69 

TOT RADIATION 

227 

294 

370 

449 

508 

537 

516 

481 

420 

331 

248 

203 

38? 

EVAPOTRANSP 

11 

23 

62 

108 

152 

166 

174 

142 

92 

3? 

21 

9 

1012 


TYPE OP HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRV 

DRY DAYS 365 INTERM DAYS O WET DAYS O 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

DULAN 



• NUMBER 

52036 







* 

LATITUDE 

36 

18 * 

LONGITUDE 

90 06 

» ELEVATION 

3192 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

3 

3 

23 

30 

27 

32 

17 

7 

3 

2 

158 

TEMP AVERAGE - 

10 3 

-70 -12 

4 3 

9 2 

11 0 

13 1 

14 l 

0 9 

2 l 

-5 0 

-9 2 

8 fa 

TEMP MEAN MAX 

-3 1 

-0 6 

5 3 

10 7 

15 4 

18 4 

21 6 

19 6 

13 4 

0 5 

o e 

-2 3 

9 2 

TEMP MEAN MIN - 

1H 5 

-15 2 -7 5 

-3 1 

2 1 

4 9 

8 0 

6 9 

2 7 

-4 0 

-11 3 

-16 1 

-4 3 

TEMP MEAN DAY 

-B 0 

-3 2 

I 3 

6 3 

IS 2 

14 1 

17 2 

13 6 

11.2 

4 3 

-3. 3 

-6 9 

4 8 

TEMP MN N1GMT - 

12 0 

-9 8 

2 9 

l 7 

6 3 

9 2 

12 1 

10 6 

6 2 

-0 8 

-8 4 

-12 7 

-O 1 

VAPOUR PRESS 

1 1 

1 4 

1 0 

2 3 

4 1 

5 3 

7 2 

6 7 

4 6 

2 7 

1 4 

1 0 

3 3 

MIND SPEED 2M 

2 0 

2 0 

2 3 

2 5 

2 2 

2 1 

2 1 

1 9 

1 7 

2 0 

2. 1 

2 0 

2 1 

SUNSHINE X 

73 

73 

69 

69 

63 

63 

63 

64 

65 

70 

60 

77 

70 

TOT RADIATION 

242 

313 

392 

479 

31B 

331 

329 

4B2 

413 

362 

277 

728 

397 

EVAPDTRAN5P 

13 

23 

3B 

B9 

112 

1 10 

133 

114 

73 

47 

21 

14 

023 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR 

ROUND 

DRY 










DRY CAYS 363 

INTERM DAYS 

0 

WET DAYS 

0 









COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

JURH 



# NUMBER 

33276 







• 

LATITUDE 

42 

24 • 

LONGITUDE 112 

54 

• ELEVATION 

1151 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

7 

0 

10 

33 

39 

62 

22 

13 

3 

3 

236 

TEMP AVERAGE 

-16 1 

•12 7 

-3 e 

6 3 

14 ] 

19 7 

22 0 

20 2 

13 4 

5 5 

3 1 

13 4 

4 2 

TEMP MEAN MAX 

-8 7 

-4 7 

3 3 

14 2 

22 2 

27 4 

20 2 

26 7 

20 0 

13 2 

1 9 

-4 0 

11 7 

MEAN WIN 

-23 4 

-20 o - 

1 1 1 

-1 6 

6 0 

12 0 

13 9 

1J 7 

6 4 

-2 2 

- 12 1 

—22 9 

-3 3 

•EMP MEAN DAY 

-13 3 

-9 a 

-1 1 

9 2 

17 1 

22 3 

24 2 

22 4 

13 B 

8 0 

-2 9 

-10 3 

6 8 

TEMP MN NICHT 

-17 8 

-14 6 

-3 7 

4 1 

11 3 

17 0 

19 3 

17 3 

10 1 

l 5 

-0 B 

-10 6 

1 3 

VAPOJH PRESS 

1 1 

1 3 

2 0 

3 1 

3 3 

9 6 

14 0 

13 2 

7 2 

3 9 

2 1 

1 3 

3 3 

WIND SPEED 2M 

4 3 

3 9 

3 B 

4 6 

4 3 

3 7 

3 1 

2 0 

3 3 

3 6 

4 2 

4 3 

3 8 

SUNSHINE 

73 

76 

74 

69 

6B 

67 

62 

66 

73 

77 

73 

74 

71 

TOT RADIATION 

194 

271 

370 

458 

323 

552 

313 

476 

410 

313 

216 

170 

373 

EVAPOTRANSP 

9 

10 

34 

118 

212 

203 

169 

140 

109 

62 

26 

10 

1132 

TYPE OP HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

DRY 










DRV DAYS 363 

INTERM DAYS 

0 

WET DAY9 

0 









Copyrighted material 



COUNTRY CHINA • STATION MUHMOT • NUMBER 53463 

• LATITUDE 40 4? • LONQITUDE lit. 41 • ELEVATION 1063 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

6 

10 

20 

28 

46 

104 

137 

40 

24 

6 

1 

424 

TEMP AVERACE 

-13 5 

-9 3 

-0 4 

7 7 

19 2 

20 0 

21 8 

19 9 

13 8 

6 5 

-3 0 

-11 4 

5 6 

TEMP MEAN MA* 

-4 7 

-0 4 

7 9 

19 6 

22 7 

28 0 

28 9 

27 4 

22 3 

14 0 

4 4 

-2 2 

13 7 

TEMP MEAN MIN 

-19 6 

-IB 7 

-6 7 

-0 2 

6 9 

12 6 

16 6 

14 4 

0 3 

-0 6 

-9 9 

-16 7 

-O 9 

TEMP mean DAY 

-9 4 

-9 2 

3 3 

10 6 

17 9 

23 1 

24 9 

23 1 

17 7 

9 6 

-0 3 

7 i 

9 0 

TEMP MN NIGHT 

-14 0 

-9 9 

-1 3 

9 4 

11 9 

17 6 

20 3 

18 0 

12 1 

3 2 

-6 1 

-13 3 

3 7 

VAPOUR PRESS 

1 2 

1 6 

2 . 9 

4 6 

7 2 

11 6 

16 7 

16 2 

9 9 

9 9 

2 8 

1 5 

6 Q 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 3 

l 9 

1 8 

1 7 

1 4 

D 9 

o a 

1 0 

1 0 

1 2 

1 0 

1 2 

SUM9H I ne X 

70 

72 

69 

66 

66 

64 

60 

62 

69 

72 

71 

68 

67 

TOT RADIATION 

201 

270 

366 

450 

515 

532 

497 

450 

405 

317 

224 

176 

36B 

Evapqtransp 

6 

14 

46 

02 

130 

142 

126 

103 

70 

34 

1 1 

3 

779 


TVPE QF HUMID SEASON 5EASDN WITH DRY PERIOD 

889 INTERM MVS 44 WET DAYS 36 
• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 2V JUNE 

BEGIN HUMID ON 26 JWY 

HUMID PERIOD I 36 DAYS) ENDS ON 31 AUG 
END DF SEASON ON 17 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON 15 00 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

DATONG 



• NUMBER 

53407 







• 

LAT 1 TUDE 

40 

06 • 

LONGITUDE 113 

20 

* ELEVATION 

1068 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 


3 

3 

1 1 

21 

32 

46 

100 

95 

90 

29 

7 

2 

375 

TEMP AVERACE - 

11 8 

-7 9 

-0 1 

8 2 

15 4 

19 8 

21 8 

20 ! 

14 3 

7 4 

-1 7 

-9 1 

6 4 

TEMP MEAN MAI 

-3 0 

1 2 

10 0 

16 4 

23 B 

28 8 

29 4 

28 4 

22 5 

16 7 

5 5 

-0 9 

14 9 

TEMP MEAN MIN - 

17 A 

-19 1 

-6 0 

-0 9 

6 3 

11 9 

15 9 

14 1 

7 7 

0 0 

-8 5 

-14 9 

-0 6 

TEMP MEAN DAY 

-7 6 

-4 0 

4 9 

11 1 

IB 2 

23 4 

29 0 

23 7 

17 6 

11 1 

0 8 

-5 7 

9 9 

TEMP MN NIGHT - 

12 1 

-8 9 

-0 1 

5 5 

ia a 

17 4 

19 9 

IB 1 

11 7 

4 1 

-5 l 

-11 6 

4 J 

VAPOUR PRE55 

l 3 

1 7 

2 7 

4 0 

7 7 

12 4 

17 2 

16 4 

10 1 

5 9 

2 B 

1 6 

7 0 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 2 

2 2 

2 7 

2 3 

1 9 

1 5 

1 4 

1 6 

1 0 

2 0 

2 1 

2 0 

SUNSHINE X 

60 

69 

65 

62 

63 

62 

59 

60 

66 

70 

69 

67 

65 

TOT RADIATION 

201 

2 74 

357 

440 

506 

529 

503 

4 58 

398 

314 

222 

179 

365 

EVAPDTRANSP 

11 

21 

52 

93 

192 

193 

137 

119 

81 

44 

20 

10 

809 


TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS ?44 INTERM DAYS IT! WET DAYS 0 

* 5CAS0N NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 JUNE 
END OF SEASON ON 29 DC T 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 121 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 





• 

station 

YULIN 







♦ 

LATITUDE 

38 

14 * 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAŸ 

JUN 

JUL 

precipitation 


2 

4 

10 

29 

31 

33 

97 

TEMP AVERAGE 

-9 

9 

-3 I 

2 7 

10 1 

16 7 

21 4 

23 3 

TEHP MEAN HAÏ 

-O 

3 

3 B 

10 3 

18 9 

23 1 

29 7 

30 9 

TEMP HE AN HIN - 


4 

-11 4 

-A 0 

3 8 

9 6 

13 3 

18 3 

TEMP HE AN DAY 

-3 

1 

-1 0 

5 9 

14 ] 

20. 2 

23 1 

26 9 

TCMP NN NIGHT 

9 

0 

-3 7 

1 3 

9 1 

14 a 

19 9 

22 2 

vapour press 

i 

6 

2 2 

3 6 

3 e 

8 7 

12 3 

17 9 

WIND SPEED 2f1 

1 

3 

1 4 

l 0 

2 2 

2 0 

1 8 

1 6 

SUNSHINE X 

71 

71 

66 

63 

64 

65 

63 

TOT RADIATION 

222 

293 

372 

430 

312 

342 

321 

EVAPOTRANSP 


9 

20 

34 

93 

143 

133 

147 

TYPE OF HUH ID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 



DRY DAVS 231 


interm days 

03 

WET DAYS 

29 


• SEASON NR 

| 








SEASON BEGINS 

ON 

3 JULY 






BEGIN 

HUHID 

ON 2 AUG 





HUHID 

PERIOD 

C 29 DAYS 1 ENDS ON 

31 AUC 



END OF SEASON 

ON 

? 3 OCT 






total length of 

SEASON 

IS 114 

DAYS 






COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

SHI JIA7HUANC 





• 

LATITUDE 

38 

02 • 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

3 

0 

12 

27 

37 

55 

134 

TEMP AVERAGE 

-3 1 

-0 6 

6 3 

14 5 

21 0 

25 6 

26 7 

TEHP MEAN MA X 

3 0 

3 1 

13 3 

22 3 

29 8 

33 7 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

-9 2 

-6 3 

-0 9 

6 6 

12 2 

17 3 

21 1 

TEMP MEAN DAY 

-0 9 

1 5 

9 0 

17 5 

24 2 

20 5 

28 7 

TEMP MN NIGHT 

-4 6 

-2 0 

4 3 

12 2 

IB 1 

22 7 

24 3 

VAPOUR PRF C ^ 

2 3 

3 2 

3 2 

8 1 

13 2 

18 4 

26 3 

HIND SPEED 2M 

1 1 

1 0 

1 1 

1 S 

1 1 

O 9 

O 9 

SUNSM I ME 7. 

66 

63 

61 

62 

64 

63 

33 

TDT RADIATION 

217 

277 

331 

440 

307 

523 

471 

EVAPOTRANSP 

14 

23 

32 

99 

139 

131 

133 

T*PE OF HUMID SEASON 

5EASON 

WITH 

DRY PERIOD 



DRY DAYS 133 

INTfcRM DAYS 

79 

WET DAYS 

36 


• SEASON NR 

1 







SEASON BEGINS ON 

23 JUNE 






BEGIN 

HUMID 

ON 0 JULY 





HUMID 

PERIOD 

■ < 36 DAYS > ENDS ON 

2 SEP 




END OF SEASON ON 23 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON JS 90 DAVS 
• SEASON NR 2 

SEASON BEG 1 NS ON 29 SEP 
END OF SEASON ON 13 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 43 DAYS 


♦ NUMBER 
LONGITUDE 109 42 

33646 

• ELEVATION 

1058 M 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

130 

39 

29 

12 

3 

441 

21 3 

13 7 

8 9 

0 0 

-7 9 

8 1 

.v a 

22 0 

17 5 

8 0 

t 2 

16 4 

17 6 

11 2 

3 6 

-4 9 

-13 0 

2 6 

25 4 

19 0 

12 0 

3 7 

-3 6 

119 

20 9 

14 4 

7 1 

-1 7 

-9 6 

6 9 

17 4 

11 4 

7 3 

3 B 

2 1 

7 9 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 l 

1 6 

62 

64 

68 

72 

72 

67 

470 

401 

322 

243 

20 2 

379 

119 

79 

43 

15 

5 

084 



• NUMBER 

33690 



longitude 

114 23 

• ELEVATION 

81 M 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

100 

37 

34 

21 

3 

599 

25 1 

20 3 

13 7 

3 3 

-1 0 

12. 8 

30 3 

27 2 

21 4 

12 1 

4 6 

19 6 

19 4 

13 4 

6 1 

-l l 

-6 6 

6 0 

26 7 

22 7 

16 3 

7 7 

0 8 

15 2 

22 3 

17 2 

10 0 

2 2 

-3 9 

10 3 

23 3 

16 9 

10 6 

5 9 

3 4 

11 6 

0 6 

O 7 

0 9 

0 9 

1 o 

O 9 

33 

64 

66 

61 

67 

63 

429 

39/ 

313 

221 

194 

362 

111 

82 

30 

18 

9 

801 
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COUNTRY CHINA • STATION TAIYUAN • NUMBER 33772 






• 

LATITUDE 

37 

47 • 

LONGITUDE ! 1 2 

33 • 

ELEVATION 

77B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

5 

10 

26 

37 

47 

123 

99 

66 

32 

15 

2 

467 

TEMP AVERAGE 

-7 0 

-3 3 

3 6 

11 2 

17 5 

21 7 

23 7 

21 9 

16 1 

9 B 

i e 

-5 1 

9 3 

TEMP MEAN MAI 

0 0 

4 0 

10 4 

ie 7 

26 0 

29 3 

31 0 

28 8 

24 B 

IB 3 

9 4 

2 0 

16 9 

TEMP MEAN MIN 

-13 6 

-9 4 

-3 8 

4 4 

10 B 

13 3 

19 0 

17 3 

10 6 

2 8 

-4 1 

-10 6 

3 3 

TEMP MEAN DAY 

-4 3 

-0 2 

3 9 

14 2 

21 2 

24 9 

27 | 

23 1 

20 1 

13 1 

4 9 

-2 3 

1? 3 

TEMP MN NIGHT 

-0 3 

-4 4 

! 3 

9 4 

13 9 

19 9 

22 6 

20 7 

14 3 

6 7 

-0 7 

-7 3 

7 3 

VAPOUR PRESS 

1 0 

2 4 

4 0 

6 4 

10 2 

14 3 

20 8 

19 9 

13 1 

0 1 

4 4 

2 4 

9 O 

WIND 5PFFD 2M 

1 6 

1 6 

1 8 

2 1 

1 9 

1 3 

1 3 

1 2 

! 1 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

SUNSHINE X 

66 

64 

61 

30 

61 

63 

36 

35 

59 

63 

62 

67 

61 

TOT RADIATION 

217 

279 

334 

423 

491 

323 

476 

430 

379 

313 

227 

199 

360 

EVAPOTRANSP 

13 

23 

33 

92 

139 

141 

129 

106 

74 

44 

18 

9 

847 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 243 INTfcRM DAYS 103 WET DAYS 17 

• SEA50N NR I 

SEASON BEGINS ON 20 JUNE 

BEGIN MUM 1 D ON 13 JULY 

HUMID PERIOD l 17 DAYS! ENDS ON 1 AUC 
END OF SEASON ON 29 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 122 DAYS 


COUNTRY CHINA • STATION XINCTA] * NUMBER 3379B 






• 

LATITUDE 

37 

04 • 

LONG I TUDE 1 1 4 

30 • 

ELEVATION 

78 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

7 

1 1 

34 

33 

63 

137 

170 

45 

36 

20 

4 

574 

TEMP AVERAGE 

“3 3 

-0 2 

6 3 

14 3 

21 0 

23 7 

26 B 

23 3 

20 3 

13 6 

3 6 

-1 3 

12 9 

MEAN mi 

3 2 

7 8 

12 7 

22 3 

27 7 

31 0 

32 4 

30 2 

27 6 

21 1 

12 3 

3 1 

19 5 

TEMP MEAN MIN 

-0 8 

“3 1 

0 4 

8 2 

13 6 

19 2 

22 1 

20 9 

14 7 

7 3 

0 6 

-6 6 

7 2 

Trip MF AN 

-0 6 

3 7 

8 8 

18 0 

23 2 

27 ■ 

29 1 

27 2 

23 4 

16 3 

0 4 

1 2 

13 3 

Trip MN MIGHT 

• 4 3 

-0 3 

4 8 

13 2 

IB 3 

23 3 

25 2 

23 9 

10 3 

10 8 

3 3 

-3 7 

Il 1 

VARtXJR PRESS 

2 7 

3 4 

3 4 

8 0 

12 8 

17 7 

26 3 

23 8 

16 9 

10 B 

6 2 

3 6 

11 7 

WIND SPEED 2M 

l 4 

1 6 

2 1 

2 4 

2 1 

1 9 

1 3 

1 2 

1 3 

1 3 

1 4 

1 3 

1 6 

SUNSM1NE X 

62 

62 

39 

30 

63 

61 

34 

33 

39 

62 

39 

62 

39 

TOT RADIATION 

21 1 

276 

349 

424 

302 

314 

463 

421 

380 

30B 

223 

192 

333 

EVAPOTRANSP 

16 

27 

62 

113 

136 

162 

139 

114 

87 

33 

22 

1 1 

964 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 241 INTLRM DAYS 69 WET DAYS 53 

• 3EAS0N NR I 

SEASON BEGINS ON 24 JUNE 

BEGIN HUMID ON R JULY 
HUMID PERIOD l 33 DAYS» ENDS ON 1 SEP 
END OF SEASON ON 13 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 01 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON I OCT 
END OF SEASON ON 13 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 43 DAYS 


Copyrighted material 



country CHINA 




• 

STATION 

GULON 






• 

LATITUDE 

37 

14 • 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

PRECIPITATION 

4 

4 

10 

35 

22 

51 

167 

TEMP AVERAGE 

-4 0 

-0 9 

6 4 

14 2 

21 3 

26 1 

27 1 

TEMP MEAN MAX 

2 0 

5 6 

12 5 

21 3 

26 3 

32 4 

32 1 

TEMP MEAN MIN -10 0 

-7 3 

0 2 

7 0 

14 2 

19 4 

21 8 

TEMP MEAN DAY 

-1 B 

1 5 

6 6 

16 8 

23 8 

28 2 

28 8 

TEMP HM NIGHT 

-5 5 

-2 5 

4 7 

12 0 

18 9 

23 6 

24 9 

VAPOUR PRESS 

2 6 

3 3 

5 3 

0 5 

12 0 

16 6 

26 6 

HIND SPEED 2M 

2 0 

2 2 

? 9 

3 1 

2 7 

2 7 

2 0 

8UN0H I NE X 

63 

65 

63 

61 

68 

70 

59 

TOT RADIATION 

216 

2B6 

366 

445 

530 

563 

503 

EVAPQTRAN5P 

19 

30 

71 

130 

180 

190 

154 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 



DRY DAYS 257 

INTERM DAYS 

60 

WET DAYS 

48 


♦ SEASON NR 

1 







SEASON BEGINS ON . 

20 JUNE 






BEGIN 

HUMID l 

ON 9 JUl Y 





HUMID 

PERIOD 

< 40 DAYS) ENDS ON 

26 AUG 



END OF SEASON ON 

6 SEP 






TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 70 

DAYS 





• SEASON NR 

2 







SEASON BEGINS ON 

5 OCT 






END OF SEASON ON 

13 NOV 






TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 36 

DAYS 






COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

Y AN ' AN 






• 

LATITUDE 

36 

36 • 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

3 

5 

17 

35 

49 

39 

124 

TEMP AVERAGE 

-6 7 

-2 6 

4 5 

11 2 

16 B 

21 0 

22 9 

TEMP MEAN MAX 

0 2 

4 1 

11 6 

10 3 

24 4 

27 9 

28 9 

TEMP MEAN MIN - 

13 4 

-9 3 

-2 6 

4 1 

9. 2 

14 1 

16 V 

TEMP MEAN DAY 

*4 1 

-0 1 

7 1 

13 8 

19 6 

23 5 

25 0 

TEMP MN NIGHT 

-0 4 

-4 3 

2 5 

9 1 

14 3 

18 5 

20 5 

VAPOUR PRESS 

2 0 

2 7 

4 5 

7 2 

10 9 

14 6 

20 4 

WIND SPEED 2M 

t 6 

1 6 

1 5 

1 5 

1 5 

1 3 

1 0 

SUNSHINE X 

65 

60 

53 

49 

33 

57 

52 

TOT RADIATION 

224 

275 

329 

303 

450 

492 

455 

EVAP0TRAN5P 

15 

26 

53 

BO 

1 19 

132 

1 19 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 



DRY DAYS 234 

INTERM DAYS 

34 

WET DAYS 

97 



• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 JUNE 

BEGIN HUMID ON 11 JULY 

HUMID PER IOD ( 97 DAYS» ENDS ON 16 OCT 
END OP SEASON ON 31 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 131 DAYS 


• NUMBER 53000 


LONGITUDE 114 59 • ELEVATION 31 H 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

144 

30 

35 

22 

3 

535 

25 7 

20 5 

13 9 

3 3 

-1 4 

12 9 

30 3 

26 9 


IS 3 

4 4 

19 0 

21 0 

14 0 

7 0 

-0 4 

-7 4 

6 6 

27 3 

22 7 

16 2 

7 4 

0 4 

15 0 

23 6 

17 6 

10 3 

2 3 

-4 5 

10 5 

23 9 

16 6 

10 6 

6 3 

3 0 

11 5 

1 6 

1 B 

1 9 

2 1 

2 0 

2 2 

62 

63 

64 

61 

66 

64 

472 

402 

316 

231 

201 

378 

130 

97 

63 

26 

12 

1102 


♦ 1 

LONGITUDE 

NUMBER 
109 30 

53843 

• ELEVATION 

950 n 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

128 

89 

42 

18 

3 

372 

21 4 

15 6 

9 6 

2 3 

-4 8 

9 3 

27 1 

22 7 

17 4 

9 t 

1 5 

16 1 

15 7 

8 5 

1 9 

-4 5 

-11 1 

2 3 

23 4 

18 0 

12 2 

4 3 

-2 7 

11 7 

IB 9 

1? 4 

3 9 

-l l 

-0 0 

6 7 

19 6 

13 4 

0 9 

4 7 

2 3 

9 3 

t 0 

1 1 

1 3 

1 5 

1 3 

1 4 

53 

48 

53 

39 

63 

36 

422 

337 

283 

228 

204 

340 

102 

68 

41 

21 

12 

760 
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COUNTRY CHINA 


• STATION KANDAN 


• NUMBER 33630 






• 

LATITUDE 

36 

36 • 

LONGITUDE 

1 14 30 • 

ELEVATION 

37 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

3 

1 1 

39 

31 

33 

170 

196 

54 

34 

IB 

3 

622 

TEMP AVERAGE 

"2 6 

0 3 

6 7 

14 3 

21 1 

25 9 

27 2 

25 7 

20 3 

14 1 

6 1 

-0 3 

13 3 

TEMP MEAN MAX 

3 0 

6 1 

12 B 

22 4 

27 7 

32 2 

32 7 

30 1 

27 3 

21 0 

12 2 

6 0 

19 6 

TEMP MEAN MIN 

-7 6 

—3 B 

1 1 

8 6 

13 9 

19 7 

22 6 

21 3 

13 7 

6 1 

0 6 

-4 9 

B 0 

TEMP MEAN DAY 

-0 3 

4 3 

9 1 

18 0 

23 3 

26 2 

29 4 

27 3 

23 3 

16 7 

0 3 

2 3 

13 e 

TEMP MN NJQMT 

-3 7 

0 6 

5 3 

13 4 

10 3 

23 7 

23 6 

23 9 

10 9 

11 4 

3 3 

-2 2 

11 6 

VAPOUR press 

2 9 

3 6 

3 6 

9 0 

12 9 

17 5 

26 3 

23 9 

17 2 

11 1 

6 3 

3 0 

11 9 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 7 

3 4 

3 7 

3 4 

3 0 

2 2 

1 B 

2 0 

2 1 

2 2 

2 2 

2 6 

SUNSHINE % 

39 

60 

36 

36 

62 

63 

36 

33 

39 

62 

39 

61 

39 

TOT RADIATION 

210 

273 

341 

416 

497 

324 

476 

432 

383 

313 

22B 

193 

337 

Fvapotransp 

23 

36 

73 

129 

178 

106 

130 

123 

92 

62 

28 

IB 

1098 


TYPE OF HUMID 5FAS0N SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAVS 236 INTERM DAYS 73 WET DAYS 34 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 28 JUNE 

BEGIN MUHin ON 9 JULY 

HUMID PERIOD i 34 DAYS > ENDS ON I SEP 
END OF SEASON ON 17 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON 15 61 DAYS 

• SFA50N NR ? 

5EASON BEGINS ON 1 OCT 
END OF SEASON ON 16 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 46 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

QU2M0U 



• NUMBER 

33033 







• 

LATITUDE 

36 

43 • 

LONGITUDE 114 

36 

• ELEVATION 

39 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

P«FC IPITAT10N 

4 

7 

e 

40 

22 

44 

187 

93 

30 

4B 

20 

3 

326 

TEMP AVERAGE 

-2 9 

-0 2 

6 7 

14 2 

21 2 

26 3 

27 1 

23 0 

20 2 

14 2 

6 0 

-1 2 

13 l 

T IN’ MEAN MAX 

2 4 

3 7 

12 3 

21 1 

20 1 

32 5 

32 1 

30 1 

26 0 

20 6 

11 8 

4 2 

10 9 

TEMP MEAN MIN 

-7 9 

-6 1 

1 O 

7 3 

14 3 

20 1 

22 1 


14 4 

7 B 

0 2 

-6 6 

7 3 

TEMP MEAN DAY 

-0 9 

2 0 

8 9 

16 7 

23 7 

28 3 

2B 9 

27 3 

22 2 

16 3 

7 9 

0 6 

13 2 

TfMP MN NIGHT 

-4 1 

-1 7 

3 2 

12 1 

10 9 

24 l 

23 1 

23 9 

17 6 

11 1 

3 1 

-3 9 

11 0 

VAPOUR PRESS 

2 9 

3 5 

3 9 

9 7 

14 I 

10 3 

27 3 

26 6 

17 4 

11 6 

6 6 

3 6 

12 3 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 2 

2. 8 

2 6 

2 3 

2 8 

2 0 

1 6 

1 6 

1 8 

2 l 

2 1 

2 2 

SUNSHINE % 

31 

36 

48 

30 

37 

61 

4B 

3 4 

49 

61 

57 

36 

34 

TOT RADIATION 

199 

270 

323 

403 

4B3 

323 

433 

441 

337 

314 

220 

190 

349 

EVAPUTRAN5P 

23 

32 

67 

110 

136 

183 

143 

124 

86 

39 

27 

IB 

1020 


Type OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY Da y 9 223 INTERM DAYS 109 WET DAYS 31 

• SEASON fR* 1 

SEASON DEC INS ON 20 JUNE 

BEGIN HUMID ON 2 JULY 

HUMID PERIOD < 31 DAYS) ENDS ON 2 AUG 
END Of SEASON ON 13 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 140 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA • STATION JtEXtU 

• LATITUDE 3703 • 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PREC IPITATION 

3 

5 

16 

31 

40 

47 

1 16 

T f MP AVERAGE 

-5 3 

-I 8 

4 7 

12 0 

18 1 

22 3 

24 1 

TEMP MEAN MA* 

0 0 

3 9 

n 9 

ao d 

26 9 

30 9 

29 7 

TEMP MEAN MIN 

-11 4 

-7 5 

-2 5 

4 1 

9 3 

14 2 

18 5 

TEMP MEAN DAY 

-3 1 

0 3 

7 3 

13 0 


23 2 

26 l 

TEMP MN NIGHT 

-6 9 

-3 3 

2 7 

9 7 

13 2 

19 4 

21 9 

VAPOUR press 

2 0 

2 6 

4 7 

7 5 

tl 0 

15 0 

21 3 

WIND SPEED 2M 

1 9 

I 7 

1 0 

2 0 

) 0 

1 4 

1 1 

SUNSH 1 NE ?. 

64 

65 

60 

38 

62 

63 

37 

TOT RADIATION 

216 

285 

352 

424 

497 

323 

482 

evapotransp 

19 

28 

53 

90 

142 

149 

130 


T » PE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DR V DAVS 239 INTER* DAYS 98 WET DAYS 28 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 JUNE 

BEGIN HUMID ON 2 SIP 

HUMID PERIOD < 28 DAYS) ENDS ON 30 SEP 
END OF SEASON ON 2 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 126 DAYS 


COUNTRY CHINA * 5TATION 01 ANCHE 

• LATITUDE 37 05 • 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

«AIN 

JUL 

PM CIPI 'a- kin 

3 

7 

8 

52 

33 

38 

14B 

TEMP AVERAGE 

-3 B 

-1 4 

6 1 

13 6 

21 3 

26 1 

27 I 

TEMP MEAN MAX 

2 2 

3 1 

12 2 

20 7 

28 3 

32 4 

32 ? 

TEMP MEAN MJN 

-9 8 

-7 0 

0 0 

6 4 

14 2 

19 8 

21 9 

TEMP mean DA y 

1 6 

1 0 

8 3 

16 2 

23 0 

20 4 

20 9 

TEMP HN NIGHT 

5 3 

-3 0 

4 4 

11 4 

10 9 

23 9 

23 0 

VAPOUR PR F 55 

2 6 

3 3 

5 2 

9 0 

13 6 

18 3 

27 4 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 1 

2 e 

3 0 

2 9 

2 6 

2 2 

SUNSHINE X 

63 

65 

63 

61 

68 

70 

59 

TOT RADIATION 

216 

207 

369 

443 

330 

363 

303 

EVAPOTRANSP 

20 

2B 

69 

119 

177 

1B4 

134 

TVPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 



DR i Days 208 

INTERM DAYS 

32 

W€T 

DAYS 

43 



• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 30 UUNE 

BEGIN HUH ID ON 16 JULY 
HUMID PERIOD < A3 DAYS) ENDS ON 30 AUG 
END OF SEASON ON 15 SEP 
TOTAL LENGTH OP SEASON IS 77 DAYS 


• NUMBER 53863 


LONGITUDE 111 56 • ELEVATION 750 M 


AUG 

5CP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

92 

79 

30 

16 

3 

4B6 

22 2 

16 8 

10 6 

3 0 

-3 3 

10 3 

27 3 

23 7 

18 3 

9 6 

2 3 

17 1 

16 6 

9 9 

2 9 

-3 6 

-8 9 

3 3 

29 f 

19 2 

13 1 

5 2 

-1 5 

12 7 

19 7 

13 7 

6 B 

-0 3 

-6 1 

7 7 

20 7 

13 3 

0 3 

4 7 

2 6 

9 3 

0 8 

1 . 0 

1 1 

1 6 

1 8 

1 3 

37 

50 

62 

62 

69 

61 

440 

376 

309 

230 

203 

362 

106 

73 

44 

22 

13 

075 


• NUMBER 33870 


LONGITUDE 115 32 • ELEVATION 31 M 


AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

156 

48 

19 

22 

2 

336 

23 9 

20 4 

14 2 

3 7 

-1 4 

12 0 

30 3 

26 a 

21 1 

11 3 

4 4 

10 9 

21 2 

13 9 

7 3 

•0 2 

-7 3 

6 6 

27 3 

22 6 

16 3 

7 6 

0 3 

13 0 

23 8 

17 5 

ID 8 

2 7 

-4 4 

10 3 

27 l 

17 3 

li l 

6 3 

3 6 

12. 1 

1 6 

1 6 

2 1 

2 2 

2 2 

2 3 

62 

63 

64 

61 

6 6 

64 

472 

402 

319 

232 

202 

378 

130 

92 

63 

27 

13 

1000 
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COUNTRY CHINA • STATION MIZMI • NUMBER 53730 

• LATITUDE 37 41 * LONGITUDE 110 10 ♦ ELEVATION 873 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

J«A_ 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

5 

11 

25 

36 

37 

99 

117 

73 

73 

12 

3 

493 

T F HP AVERAGE 

-B 7 

-4 9 

3 2 

11 6 

17 9 

21 9 

23 4 

21 9 

15 6 

8 7 

1 2 

-6 B 

8 7 

TC-1P MEAN ma* 

>0 5 

3 2 

10 7 

19 B 

25 8 

29 7 

29 6 

20 2 

23 1 

17 2 

B 4 

0 7 

16 3 

TEMP MEAN MIN 

-14 1 

-10 5 

-2 B 

3 8 

9 3 

13 9 

17 5 

16 5 

9 a 

2 8 

-4 0 

-Il B 

2 3 

TEMP MEAN DAY 

-4 8 

-1 1 

6 4 

14 7 

20 5 

24 6 

25 7 

24 4 

18 7 

12 4 

4 2 

-3 5 

11 9 

TEMP MN NIGHT 

-9 0 

-5 4 

? 1 

9 4 

14 0 

19 0 

21 1 

19 0 

13 5 

6 5 

-0 9 

-B B 

6 8 

VAPOUR PRESS 

1 9 

2 6 

4 1 

6 0 

9 0 

13 9 

21 0 

20 5 

14 O 

8 2 

4 5 

2 4 

9 0 

wind SPEED M 

1 3 

1 5 

1 8 

2 0 

2 1 

1 8 

1 5 

1 3 

1 2 

1 2 

1 3 

1 2 

1 3 

SUNSHINE Z 

68 

61 

63 

63 

67 

64 

60 

59 

37 

63 

64 

65 

63 

TOT RADIATION 

222 

270 

362 

446 

523 

531 

498 

449 

371 

309 

232 

195 

367 

Evapotransp 

10 

20 

53 

96 

159 

156 

134 

109 

68 

39 

16 

6 

866 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAVS 347 INTERN DAV9 36 WET DAYS 03 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 JULY 

BEGIN HUMID ON 5 AUG 

HUMID PERIOD C BS DAYS) ENDS ON 26 OCT 
END Of SEASON ON 27 OCT 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS 118 DAYS 


COJNTRV CHINA * STATION ERENHOT ♦ NUMBER 53068 






• 

LATITUDE 

43 

39 • 

LONGITUDE 112 

00 

• ELEVATION 

966 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

3 

3 

13 

19 

40 

38 

19 

3 

2 

2 

131 

TEMP AVERAGE 

-19 3 

-17 1 

-3 3 

6 4 

13 1 

20 B 

23 3 

20 7 

13 1 

4 t 

-7 0 

-16 4 

3 2 

TEMP MEAN MAX 

-11 1 

-9 1 

3 0 

14 3 

21 2 

26 8 

at a 

26 3 

19 9 

12 5 

0 0 

‘8 0 

10 4 

TCMP MEAN MIN 

*24 2 

-22 2 

-10 9 

-1 2 

8 3 

13 5 

16 0 

13 3 

6 9 

-2 2 

14 0 

-21 0 

-3 1 

TEMP MEAN DAY 

19 2 

13 2 

-1 4 

9 4 

17 2 

22 3 

24 9 

22 1 

15 6 

7 3 

-4 0 

12 5 

6 0 

TEM»J MS NIGHT 

if a 

-17 1 

-5 7 

4 4 

12 8 

17 B 

19 9 

17 0 

10 3 

1 3 

-10 B 

-18 t 

1 1 

VAPOLW PRESS 

0 9 

1 0 

1 6 

2 4 

4 4 

B 6 

12 0 

11 7 

6 6 

3 3 

1 S 

1 1 

4 6 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 4 

2 9 

3 6 

3 6 

3 0 

2 7 

2 3 

2 3 

2 3 

3 1 

2 9 

2 8 

5UNBH1IC X 

73 

74 

73 

74 

70 

70 

63 

60 

74 

79 

73 

73 

73 

TOT RADIATION 

184 

258 

363 

472 

532 

363 

528 

401 

406 

310 

206 

162 

372 

Evapotransp 

3 

9 

43 

110 

174 

1 88 

185 

143 

93 

46 

17 

3 

1016 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRV 

DRV DAYS 365 INTERN DAVS O WET DAVS 0 
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COUNTRY CHINA 



• 

STATION 

maliut 



• NUMBER 

33336 







• 

LAT X TUDC 

41 

34 ♦ 

LONGITUDE 10B 

31 

* ELEVATION 

1290 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAN 

PRECIPITATION 

2 

3 

4 

B 

16 

24 

41 

49 

24 

7 

3 

2 

103 

TEW AVERAGE 

-13 6 

-13 3 

-2 4 

7 3 

13 3 

20 2 

22 4 

19 9 

12 9 

4 9 

-3 4 

-13 6 

4 4 

TEMP MEAN WAX 

-8 3 

-6 2 

5 3 

13 7 

21 7 

26 4 

29 0 

26 4 

10 6 

13 0 

2 5 

-5 6 

11 3 

TEMP MEAN MIN 

-20 4 

19 5 

-9 0 

0 1 

8 7 

14 1 

16 3 

13 3 

3 3 

-0 4 

-12 7 

-19 l 

-1 9 

TEMP MEAN DAY 

-12 1 

10 1 

0 9 

9 4 

17 6 

22 3 

24 9 

22 1 

14 3 

9 0 

-2 7 

-10 2 

7 1 

TEMP MN NIGHT 

-13 8 

-13 B 

-3 7 

4 9 

13 1 

IB 1 

20 1 

16 9 

9 0 

3 1 

-9 1 

-16 0 

2 2 

VAPOUR PRE5S 

1 t 

1 2 

2 0 

3 9 

3 4 

7 B 

11 9 

12 3 

7 3 

4 3 

2 2 

1 3 

3 1 

WIND SPEFD 2M 

t 6 

1 9 

2 5 

3 1 

3 3 

2 7 

2 4 

1 3 

2 1 

2 0 

2 2 

2 0 

2 3 

SUNSHINE % 

73 

74 

73 

69 

69 

70 

66 

69 

72 

76 

77 

77 

72 

TOT RADIATION 

201 

273 

373 

461 

330 

363 

333 

490 

411 

319 

227 

182 

381 

EVAPOTRANSP 

4 

13 

30 

99 

162 

171 

167 

123 

99 

41 

14 

3 

937 

type of humid 

SEASON 

ALL YEAR ROUND 

DRY 










DRY DAYS 363 

INTFRM DAYS 

0 

WCT DAYS 

0 









COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

JAR Y A ! 



• 1 

NUMBER 

33302 







« 

LATITUDE 

39 

47 • 

LONGITUDE 

103 45 

• ELEVATION 

1033 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

3 

9 

10 

14 

23 

30 

13 

9 

3 

2 

143 

Tf-NP AVERAGE 

-il 1 

'8 1 

2 3 

11 1 

16 9 

23 2 

25 7 

23 4 

16 3 

8 B 

-1 t 

-9 4 

8 3 

TEMP MEAN MAX 

-2 7 

-0 9 

9 1 

IB 0 

25 8 

29 6 

31 3 

30 1 

23 4 

16 0 

6 9 

-2 9 

13 3 

TEMP MEAN MIN 

-17 0 

14 9 

-3 3 

2 0 

11 3 

13 4 

19 0 

13 2 

9 9 

2 3 

-0 3 

-13 0 

I 1 

TEMP MEAN DAY 

-7 2 

-3 3 

4 6 

12 9 

21 3 

23 1 

27 0 

25 2 

18 9 

11 5 

1 7 

-7 0 

10 7 

7FMP MN NIGHT 

-11 6 

-9 6 

-0 0 

7 7 

16 3 

20 0 

22 0 

19 4 

13 6 

5 9 

-4 7 

-12 1 

5 5 

VAPOUR PRESS 

1 3 

1 4 

2 2 

3 4 

5 7 

7 9 

12 3 

12 6 

7 9 

4 3 

2 3 

1 4 

3 3 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 2 

2 7 

2 9 

2 3 

2 4 

2 7 

2 3 

2 2 

2 2 

2 3 

2 3 

2 4 

SJNSH1NE 

79 

73 

70 

67 

69 

70 

67 

70 

72 

79 

79 

79 

73 

TOT RADIATION 

224 

292 

376 

461 

332 

565 

330 

499 

421 

341 

247 

202 

391 

EVAPOTRANSP 

11 

23 

70 

118 

17B 

193 

200 

172 

10B 

39 

27 

It 

1170 

Type of humid season 

ALL YEAR ROUND 

DRY 










DRV DAYS 363 

INTERM DAYS 

0 

WET DAYS 

0 
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COUNTRY CHINA • STATION 


• latitude 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

3 

5 

13 

26 

37 

TEMP AVERAGE 

-13 7 

-10 6 

-0 7 

9 1 

16 3 

TEMP MEAN MAX 

9 ? 

-3 5 

6 7 

16 A 

23 2 

TEMP MEAN MIN 

-10 3 

15 l 

-6 5 

1 4 

9 2 

TEMP MEAN DAY 

-9 3 

-7 2 

2 5 

11 7 

18 7 

*LHP MN NIGHT 

-13 A 

-10 7 

-1 7 

6 7 

13 9 

VAPOUR PRESS 

1 3 

1 4 

2 6 

4 9 

7 4 

HIND SPEED 3M 

0 9 

1 t 

1 5 

2 t 

2 1 

SUNSHINE X 

6B 

67 

65 

54 

64 

TOT RADIATION 

205 

272 

357 

390 

505 

EVAPQT RANSP 

7 

14 

45 

87 

141 


TvPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 
DRY DAYS 239 INTERN DAYS 66 W£T DAYS 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON IS JUNE 

BEGIN HUMID ON 4 JUl V 

HUMID PERIOD ( e»0 DAYS) ENDS 04 2 St P 

ENO OF SEASON ON 19 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 136 DAYS 


YU XIAN 


• NUMBER 

53593 



39 

50 • 

LONGITUDE 114 

34 

• ELEVATION 

910 H 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

69 

140 

152 

53 

26 

7 

2 

534 

20 1 

22 0 

20 3 

14 0 

7 2 

-1 9 

-10 8 

6 0 

26 1 

38 2 

26 4 

21 2 

15 9 

6 5 

-4 7 

13 1 

14 1 

17 3 

14 5 

7 i 

1 0 

-9 0 

-16 9 

-0 1 

22 3 

34 7 

23 5 

16 3 

10 9 

1 3 

-6 8 

B B 

IB 0 

30 6 

17 B 

10 9 

4 7 

-9 2 

-14 0 

4 0 

12 0 

16 2 

17 1 

9 9 

6 1 

3 0 

1 4 

7 1 

1 7 

1 1 

I 0 

1 1 

1 1 

1 3 

1 1 

1 3 

60 

50 

58 

63 

70 

70 

71 

63 

510 

444 

440 

386 

31 B 

230 

190 

335 

133 

60 

117 

103 

73 

36 

14 

5 

777 


COUNTRY 

CHINA 

* STATION 

YINCHUAN 

• NUMDER 53614 




• LATITUDE 

36 29 • 

LONGITUDE 106 13 • ELEVATION 

1112 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

3 

4 

B 

30 

20 

20 

38 

70 

20 

13 

3 

2 

240 

TEMP AVERAGE 

-9 5 

-6 2 

2 3 

10 3 

17 4 

21 2 

23 3 

21 4 

13 t 

6 6 

0 4 

-7 6 

B » 

TEMP MEAN MAX 

-I 0 

3 3 

9 7 

17 9 

24 2 

2B 5 

30 2 

28 7 

22 2 

16 0 

7 2 

-0 2 

15 6 

TfnP IE AN MIN 

-15 B 

-12 3 

-5 5 

2 7 

10 2 

14 B 

16 9 

14 3 

8 3 

2 3 

-7 0 

-13 6 

1 3 

TEMP MEAN DAY 

-5 7 

-1 5 

4 9 

13 1 

19 7 

24 l 

25 9 

24 0 

17 6 

11 3 

2 4 

-4 7 

10 9 

TEMP MN NIGHT 

-10 3 

-6 4 

0 0 

B 1 

14 9 

19 2 

20 9 

IB 5 

12 1 

3 9 

-3 5 

-10 4 

5 U 

VAPOUR PRESS 

1 0 

1 9 

3 4 

3 6 

9 1 

12 B 

17 6 

17 3 

10 9 

6 9 

3 9 

2 l 

7 B 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 3 

1 3 

1 6 

1 3 

1 2 

t t 

1 0 

0 B 

0 9 

1 l 

1 1 

i 8 

SUNSHINE X 

73 

73 

68 

63 

65 

66 

64 

65 

67 

72 

74 

75 

69 

TOT RADIATION 

228 

297 

377 

449 

516 

546 

525 

401 

410 

331 

247 

206 

304 

EVAPÜTRAN5P 

7 

19 

52 

08 

131 

139 

143 

119 

74 

39 

13 

A 

02B 


TYPE Of HUMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 333 INTERN DAYS 30 NET DAYS O 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 AUG 
END OF SEASON ON l SEP 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 30 DAYS 
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COUNTRY CHINA • STATION YUANPINC ♦ NUMBER 53673 

• LATITUDE 38 45 » LONGITUDE : 112 42 ♦ ELEVATION 838 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

5 

10 

24 

36 

52 

147 

130 

67 

36 

12 

4 

327 

TEMP AVERAGE 

"9 1 

-5 8 

2 5 

10 9 

IB 1 

21 8 

23 3 

21 4 

15 3 

8 8 

0 0 

-6 9 

8 4 

TEMP MEAN MAX 

-2 2 

2 2 

B 7 

16 5 

23 0 

27 0 

28 5 

27 2 

22 9 

16 4 

8 0 

-0 2 

14 8 

TEMP MEAN MIN 

-14 2 

-11 7 

-3 3 

4 1 

12 3 

14 3 

16 2 

14 9 

7 3 

2 3 

-7. 0 

-12 5 

1 9 

TEMP MEAN DAY 

-6 0 

-2 2 

4 B 

12 6 

19 7 

22 9 

24 3 

23 2 

17 8 

11 7 

2 9 

-4 4 

10 6 

TEMP MN NIGHT 

-9 7 

-6 5 

0 9 

e 5 

16 0 

10 4 

19 9 

18 4 

11 7 

6 0 

-3 3 

-9 5 

5 9 

VAPOUR PRESS 

1 6 

2 0 

4 0 

6 2 

10 3 

14 1 

20 2 

19 0 

12 3 

7 4 

3 8 

2 0 

8 6 

WIND SPEED 2M 

l 7 

1 8 

1 8 

2 0 

2 0 

1 6 

1 1 

10 

1 1 

! 3 

1 6 

1 8 

1 6 

SUNSHINE X 

72 

72 

63 

52 

62 

62 

53 

57 

60 

63 

66 

71 

63 

TOT RADIATION 

222 

294 

363 

392 

496 

520 

460 

438 

378 

303 

229 

199 

358 

EVAPOTRANSP 

12 

22 

50 

88 

130 

141 

124 

106 

73 

41 

17 

10 

814 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAVS 243 INTERN DAYS 61 WET DAYS 61 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 25 JUNE 

BEGIN HUMID ON 5 JULY 
HJMID PERIOD ( 61 DAYS» ENDS ON 4 SEP 
END OF SEASON QN 25 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEA50N 15 122 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

VANCMI 



• NUMBER 

53723 







• 

LATITUDE 

37 

47 ♦ 

LONGITUDE 107 

24 

* ELEVATION 

1349 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NDV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

0 

42 

36 

26 

70 

112 

63 

26 

11 

2 

403 

TEMP AVERAGE 

-9 2 

-6 7 

2 0 

9 0 

16 4 

20 3 

22 2 

20 3 

14 1 

7 3 

-0 9 

-7 9 

7 3 

TEMP MEAN MAX 

‘1 5 

1 3 

10 2 

17 0 

23 7 

26 3 

2B 2 

26 3 

21 8 

13 1 

7 2 

-0 B 

14 6 

TEMP MEAN MIN - 

13 0 

-13 7 

-6 3 

2 9 

9 2 

14 1 

16 2 

14 2 

7 3 

2 1 

-8 5 

-14 0 

0 7 

TEMP MEAN DAY 

5 0 

-3 4 

4 9 

13 1 

19 1 

22 4 

24 3 

2 a a 

17 0 

10 7 

1 9 

-5 3 

10 1 

TEMP MN NIGHT - 

10 0 

-8 1 

-0 4 

8 1 

14 0 

18 0 

19 B 

17 6 

11 3 

3 4 

-4 6 

-10 B 

5 0 

VAPOUR PRESS 

1 3 

1 9 

2 7 

4 3 

6 7 

9 0 

ii e 

14 2 

9 3 

3 9 

3 O 

1 9 

6 0 

WIND SPEED 2M 

1 B 

i e 

? 0 

2 3 

2 4 

2 2 

2 0 

1 8 

1 3 

1 6 

2 0 

1 9 

2 0 

SUNSHINE V. 

71 

68 

62 

37 

62 

63 

62 

57 

50 

62 

68 

72 

63 

TOT RADIATION 

22Q 

291 

363 

429 

504 

332 

316 

431 

383 

310 

242 

208 

371 

EVAPOTRANSP 

14 

22 

60 

101 

133 

136 

132 

123 

83 

47 

23 

10 

946 


TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRV DAVS 271 INTFRM DAYS 94 WET DAYS 0 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 1 9 JULY 
END OP SEASON ON 21 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 94 DAVS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

PINGLIANC 


• NUMBER 

53915 







• 

LATITUDE 

as 

33 • 

LONGITUDE 106 

40 

• ELEVATION 

1340 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

vAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

5 

9 

40 

SO 

50 

110 

124 

99 

49 

23 

3 

500 

TEMP AVERAGE 

-5 4 

-3 4 

3 B 

9 7 

15 2 

10 9 

21 0 

19 8 

13 9 

8 5 

1 4 

-4 2 

B 3 

TEMP MEAN MAI 

1 9 

4 0 

10 9 

16 4 

22 4 

25 0 

27 2 

26 0 

19 4 

14 0 

B 5 

3 1 

14 9 

TEMP MEAN MIN - 

1 1 4 

-10 3 

-3 0 

3 0 

9 4 

12 0 

15 2 

13 6 

7 0 

4 1 


-10 2 

2 1 

TEMP MEAN DAY 

-2 3 

-0 5 

6 5 

12 4 

IB 3 

21 1 

23 3 

21 9 

15 6 

10 7 

3 4 

-1 4 

10 0 

TEMP MN NIGHT 

-6 5 

-5 0 

? 0 

e 2 

13 7 

16 7 

18 8 

17 | 

11 0 

6 7 

-2 B 

-6 9 

6 1 

VAPOUR PRESS 

2 2 

2 7 

4 4 

7 2 

10 2 

12 4 

17 6 

17 0 

12 2 

8 3 

4 3 

2 5 

B 4 

WIND SPEED 2H 

1 3 

1 5 

1 6 

1 7 

1 5 

i a 

1 3 

1 3 

1 2 

1 3 

1 3 

1 4 

1 4 

SUNSHINE X 

62 

56 

52 

49 

52 

54 

53 

51 

43 

47 

50 

61 

53 

TOT RADIATION 

224 

269 

330 

3B6 

445 

474 

460 

413 

320 

269 

212 

203 

334 

Evapotransp 

16 

24 

53 

75 

106 

110 

117 

101 

61 

39 

21 

14 

745 


TYPE OF HUM I D SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 206 INTERN DAYS 55 WET DAYS 104 

• SCASON NR l 

SEASON DEO INS ON 1 APR 
END OF SEASON ON 6 NAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 35 DAYS 

• SEASON NR 2 

3EAS0N DEO INS ON 24 JUNE 

BEGIN HUMID ON 14 JULY 

HUMID PERIOD (104 DAYS 1 ENDS ON 26 OCT 
END OF SCASON ON 26 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 124 DAYS 


COUNTRY CHINA • STATION MUD AN JIANG • NUMBER 54094 

♦ LATITUDE 44 34 • LONGITUDE 129 36 • ELEVATION 241 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

6 

10 

25 

49 

79 

117 

151 

71 

31 

15 

7 

565 

TEMP AVERAGE 

-18 8 

14 6 

-4 9 

5 0 

13 6 

10 2 

21 7 

20 0 

13 7 

5 6 

-S 6 

-IS 1 

3 4 

TEMP MEAN MA< 

-12 7 

-B 0 

0 B 

12 4 

19 3 

24 6 

28 0 

27 2 

20 a 

12 6 

-0 1 

-10 3 

9 5 

TLMP MEAN MIN 

-27 2 

-23 B 

-13 0 

-l 9 

5 3 

11 5 

16 6 

IS 4 

7 0 

-1 6 

-12 6 

-23 4 

-4 0 

1 1 *1P MEAN DAY 

-17 3 

-13 0 

-3 6 

7 9 

14 9 

20 4 

24 3 

23 3 

16 2 

7 0 

-4 4 

-15 0 

5 1 

f E. MP MN NIGHT 

-21 6 

-17 7 

-7 B 

3 3 

10 0 

IS 7 

20 0 

10 6 

10 6 

1 7 

-9 7 

-20 6 

0 2 

VAPOUR PRESS 

1 0 

1 3 

2 5 

4 9 

0 B 

14 6 

19 9 

19 6 

11 7 

6 1 

2 7 

1 3 

7 9 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 6 

2 1 

2 3 

2 2 

l 5 

1 4 

I 3 

l 4 

1 5 

1 9 

l 5 

I 7 

SUNSM 1 NE X 

64 

71 

67 

59 

55 

S3 

SI 

50 

60 

61 

64 

61 

60 

TOT RADIATION 

159 

245 

335 

405 

453 

472 

440 

391 

351 

258 

179 

135 

319 

EVAPOTRANSP 

1 

8 

32 

72 

IIS 

113 

1 14 

93 

61 

29 

7 

1 

646 


TvPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 226 INTERM DAYS 47 WET OAYS 92 

• SEASON NR 1 

SEASON BE01NS ON 2B MAY 

BEGIN HUMID ON 14 JULY 
HUMID PERIOD < 92 DAYS) ENDS ON 14 OCT 
END OF SEASON ON 14 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 139 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• STATION 

X 1L IN 

MOT 


♦ NUMBER 

34102 







• LATITUDE 

43 

57 • 

LONGITUDE 

116 04 

• ELEVATION 

990 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

^JN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

3 

3 

6 

10 

26 

49 

85 

63 

28 

12 

4 

2 

293 

TEMP AVERAGE 

-20 6 

-17 7 

-7 6 

4 0 

12 1 

17 7 

20 6 

IB B 

11 3 

3. 0 

-8 0 

-17 l 

1 4 

TEMP MEAN MAX 

-14 3 

-10 1 

-O 3 

11 4 

19 2 

24 3 

26 1 

84 9 

17 e 

9 7 

-2 1 

-10 7 

O 0 

TEMP MEAN NIN 

-26 7 

-25 3 - 

14 9 

-3 4 

5 1 

11 2 

15 1 

12 7 

5 3 

-3 7 

13 4 

-23 3 

-5 1 

TCMP MEAN DAY 

-10 2 

-14 9 

-4 9 

6 7 

14 7 

20 1 

22 5 

20 9 

13 6 

3 1 

-6 0 

-13 1 

3. 7 

TEMP NN NIGHT 

-21 9 

-19 4 

-9 5 

1 9 

9 9 

15 4 

18 3 

16 0 

8 6 

-0 3 

-io e 

-20 6 

-1 0 

VAPOUR PRESS 

0 9 

1 0 

2 0 

3 4 

5 7 

10 9 

15 5 

14 3 

7 8 

4 1 

2 0 

1 1 

3 7 

WIND SPEED 2M 

2 5 

2 2 

2 5 

3 2 

2 9 

2 3 

2 1 

1 9 

2 1 

2 6 

2 3 

2 5 

2 4 

SUNSHINE X 

66 

72 

70 

69 

63 

59 

56 

60 

68 

71 

68 

63 

66 

TDT RADIATION 

169 

252 

350 

453 

502 

316 

4B8 

449 

387 

290 

193 

148 

330 

CVAPOTRANSP 

2 

B 

31 

86 

145 

141 

134 

112 

74 

40 

11 

2 

786 

TYPE OP HUMID SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 










DRY DAYS 304 

INTERM DAYS 

61 

MET 

DAYS 

0 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

30 JUNE 












END DP SEASON ON 

:«0 AUG 












total length or 

SEASON 

1 IS 61 

DAYS 












COUNTRY CHINA 



• 

STATION 

TONOL1AO 


• NUMBER 

34135 







• 

LATITUDE 

43 

36 ♦ 

LONGITUDE 122 

16 

• ELEVATION 

179 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

2 

3 

3 

12 

29 

67 

143 

94 

40 

24 

4 

3 

427 

TEMP AVERAGE 

-14 5 

-11 0 

-2 7 

7 B 

16 3 

21 1 

23 8 

22 3 

15 5 

7 3 

-3 5 

-11 6 

5 9 

TEMP mean max 

-0 2 

-4 2 

3 7 

14 6 

22 8 

26 4 

28 3 

27 3 

21 4 

13 7 

2 0 

-6 0 

11 B 

TEMP MEAN MIN 

-20 9 

-17 9 

-9 l 

1 1 

9 e 

13 B 

I*» 2 

17 4 

9 6 

1 4 

-9 0 

-17 3 

0 0 

TEMP MEAN DAY 

-12 2 

-8 5 

-0 3 

10 3 

18 7 

23 0 

25 5 

24 0 

17 5 

9 3 

-l B 

-9 9 

B 0 

TEMP MM NIGHT 

-16 0 

-12 6 

-4 3 

6 0 

14 2 

19 2 

21 9 

20 1 

12 7 

4 3 

-6 4 

-14 e 

3 7 

VAPOUR PRESS 

1 l 

! 2 

2 2 

4 3 

8 1 

13 2 

21 3 

20 2 

1 1 6 

6 1 

2 6 

1 4 

8 0 

WIND IKCO tm 

2 4 

2 3 

3 0 

3 3 

3. 1 

2 3 

2 1 

1 B 

2 0 

2 4 

2 3 

2 4 

2 3 

SUNSH I NE 

77 

77 

74 

67 

63 

63 

39 

64 

71 

72 

72 

74 

70 

TOT RADIATION 

109 

267 

363 

444 

306 

327 

491 

460 

398 

295 

202 

162 

359 

EVAPOTRANSP 

7 

IB 

50 

102 

153 

144 

138 

116 

77 

43 

17 

6 

873 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 276 

INTFRM DAYS 

67 

WET DAYS 

22 









♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 18 JUNE 

BEGIN HUMID ON 9 JULY 

HUMID PERIOD I 22 DAYS) ENDS ON 31 JULY 
END OF SEASON ON 15 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS B9 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

SIP ING 



• NUMBER 

34137 







• 

LATITUDE 

43 

11 • 

LONGITUDE 124 

20 

• ELEVATION 

164 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

3 

io 

32 

30 

SB 

1B7 

166 

71 

30 

13 

6 

666 

TEMP AVERAGE 

-13 3 

-11 6 

-2 7 

7. 6 

13 6 

20 3 

23 3 

22 2 

13 3 

7 9 

-2 6 

-11 3 

3 7 

TEHP MEAN MAX 

-10 3 

-3 9 

4 0 

14 2 

21 6 

23 6 

20 9 

27 7 

22 0 

14 9 

2 7 

-6 2 

11 B 

TEHP MEAN MIN 

-23 0 

-17 6 

-0 7 

0 7 

B 6 

13 0 

19 6 

17 0 

10 2 

2 6 

-0 3 

IT 3 

-0 1 

TEHP MEAN DAY 

-14 3 

-8 2 

-0 0 

9 9 

17 3 

22 2 

23 9 

24 4 

16 1 

10 7 

-1 1 

-10 1 

7 9 

TEHP MN NIGHT 

-IB 1 

-12 3 

-4 0 

3 3 

13 0 

IB 4 

22 4 

20 3 

13 3 

3 3 

-3 7 

-13 0 

3 6 

VAPOUR PRESS 

1 3 

1 1 

2 7 

3 3 

9 3 

16 1 

22 3 

21 6 

13 0 

7 1 

3 3 

l 7 

6 B 

HIND SPEFD 3M 

2 2 

2 4 

2 9 

3 6 

3 2 

2 6 

2 2 

1 7 

2 0 

2 3 

2 3 

2 6 

2 3 

SUNSHINE X 

73 

73 

71 

63 

61 

50 

32 

36 

68 

60 

67 

70 

63 

TOT RADIATION 

164 

260 

356 

427 

406 

499 

434 

423 

386 

286 

193 

136 

343 

EVAPOTRANSP 

3 

16 

44 

92 

141 

134 

127 

103 

71 

42 

13 

4 

794 

type OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRV PERIOD 









DRY DAYS 329 

INTERM DAYS 

60 

WET DAYS 

76 








• 5EASQN NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

6 JUNE 












BEGIN 

HUMID 

ON 29 JUNF 











HUMID 

PERIOD 

< 76 DAYS) ENDS ON 

13 5EP 









END OF SEASON ON 

20 OCT 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 136 

DAYS 












COUNTRY CHINA 



• 

STATION 

CHANGCHUN 


♦ NUMBER 

34160 







• 

LATITUDE 

43 

34 * 

LONGITUDE 1 

23 13 

• ELEVATION 

238 H 


UAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

4 

14 

21 

33 

112 

172 

140 

36 

39 

16 

3 

637 

TEMP AVERAGE 

-16 B 

-12 7 

-3 9 

6 6 

14 4 

20 0 

23 3 

21 9 

14 9 

6 8 

-4 2 

-13 6 

4 7 

TEMP HE AN MAX 

-ID B 

-6 2 

2 4 

13 4 

21 2 

26 2 

26 7 

27 2 

21 3 

13 3 

1 3 

-0 0 

10 B 

TFmP MF AN MJN 

-22 B 

-19 4 - 

10 1 

-0 2 

7 3 

ta f 

18 3 

16 6 

B 5 

0 3 

-9 7 

-19 l 

-1 4 

TEMP HE AN DAY 

-14 6 

-10 4 

-1 3 

9 1 

16 8 

22 2 

23 3 

23 7 

17 0 

e 9 

-2 3 

-Il S 

6 9 

TEMP HN NIGHT 

MB 2 

14 3 

-5 4 

4 7 

12 1 

17 8 

21 4 

19 5 

11 9 

3 4 

-7 2 

-16 6 

2 4 

VAPOUR PRESS 

1 0 

1 4 

2. 6 

3 1 

8 9 

13 4 

22 0 

20 3 

12 2 

6 3 

2 B 

1 3 

0 3 

WIND SPEED 2H 

2 4 

2 3 

2 9 

3 4 

3 2 

2 4 

2 0 

1 7 

2 0 

2 4 

2 7 

2 3 

2 3 

SUNSHINE X 

70 

;o 

67 

60 

36 

37 

33 

37 

71 

63 

62 

67 

63 

TOT RADIA 

173 

249 

340 

412 

439 

494 

439 

426 

397 

274 

IS 1 

130 

333 

EVAPOTRANSP 

3 

12 

40 

86 

136 

133 

128 

106 

73 

39 

13 

3 

778 

TYPE OF HUH ID 

SEASON 

SEASON 

HI TH 

DRV PERIOD 









DRV DAYS 222 

INTERM DAYS 

73 

WET DAYS 

66 









* SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 27 WAY 

BEGIN HUH ID ON 35 JUNE 

HUH ID PERIOD i 60 DAYS) ENDS ON 1 SEP 
END OF SEASON ON J7 OCT 
TOTA*- LENGTH OF SEASON IS 143 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA • STATION WEICMANG • NUMBER 54311 

• LATITUDE 41 56 • LONGITUDE 117 43 ♦ ELEVATION 84? M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

7 

16 

33 

78 

132 

108 

30 

20 

3 

1 

437 

TEMP AVERAGE 

-13 4 

-10 5 

-2 9 

6 4 

14 1 

IB 1 

20 8 

19 1 

12 9 

6 1 

-3 5 

-11 3 

4 7 

TEMP MEAN MA* 

-6 0 

-2 3 

4 4 

14 3 

22 2 

23 B 

27 0 

23 6 

19 9 

13 8 

3 5 

-1 9 

12 2 

TFMP mean kin 

-20 9 

-IB 4 

-10 2 

-I 3 

6 0 

10 4 

14 7 

l? 6 

3 9 

-1 6 

-10 3 

-20 8 

-2 9 

TFMP MEAN DAY 

-10 7 

-7 3 

-O 2 

9 3 

17 1 

20 9 

23 0 

21 3 

13 3 

8 6 

-1 3 

-8 4 

7 3 

TChP mn night 

-13 2 

-12 3 

-4 e 

4 1 

11 4 

15 4 

18 4 

16 2 

9 6 

2 1 

-7 2 

-16 3 

1 B 

VAPOUR PRESS 

1 2 

1 5 

2 4 

4 3 

7 3 

13 0 

13 4 

16 8 

10 1 

3 3 

2 3 

1 4 

6 6 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 5 

1 6 

i e 

1 6 

1 2 

l 0 

0 B 

1 0 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

SUNSHINE 

70 

71 

68 

64 

63 

6B 

33 

36 

63 

67 

60 

69 

65 

TOT RADIATION 

192 

267 

336 

437 

308 

334 

460 

426 

384 

294 

209 

169 

333 

evapotransp 

6 

13 

39 

77 

128 

128 

122 

94 

64 

36 

12 

4 

723 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 228 INTERM DAYS 01 WET DAYS 56 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 6 JUNE 

BEGIN HUMID ON 6 JUI V 
HUMID PERIOD C 56 DAYS) ENDS ON 31 AUG 
END OF SEASON ON 21 OCT 
TDTAL LENGTH OF SEASON IS 137 DAYS 


COUNTRY CHINA * STATION SHENYANG • NUMBER 54342 

• LATITUDE 41 46 • LONGITUDE 123 26 • ELEVATION 43 M 



JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

«AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

6 

17 

2B 

65 

92 

170 

157 

75 

41 

22 

B 

603 

TEMP AVERAGE 

-12 8 

-9 1 

-O 8 

B B 

16 2 

21 6 

24 9 

23 6 

17 0 

9 4 

-0 9 

-9 8 

7 3 

TEMP MEAN MAX 

-6 6 

-2 3 

6 0 

13 3 


27 B 

29 B 

28 6 

23 3 

13 0 

4 6 

-3 0 

13 3 

TEM» MEAN MIN 

-19 4 

-13 9 

-6 6 

2 1 

9 8 

13 4 

19 9 

18 6 

10 7 

3 0 

-6 4 

-14 6 

1 4 

TFMP MEAN DAY 

-10 6 

-6 6 

2 0 

11 3 

16 6 

23 B 

26 6 

23 3 

19 1 

11 3 

0 9 

-0 3 

9 3 

HN NIGHT 

-14 3 

-10 7 

-1 9 

6 9 

14 1 

19 4 

88 ■ 

21 4 

14 1 

6 1 

-3 B 

-12 4 

3 1 

VAPOUR PRESS 

1 4 

i e 

3 2 

6 1 

10 7 

17 O 

23 9 

22 7 

14 1 

e 3 

3 7 

1 8 

9 6 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 8 

? 3 

2 6 

2 4 

2 0 

l 7 

1 4 

1 3 

1 8 

1 9 

1 8 

1 9 

SUNSH r Nf x 

63 

67 

63 

61 

33 

37 

30 

34 

6? 

63 

61 

62 

60 

TQT RADIATION 

163 

257 

346 

424 

446 

494 

443 

417 

373 

209 

195 

158 

333 

Evapotransp 

6 

15 

44 

06 

121 

134 

12B 

109 

74 

39 

13 

6 

777 


TYRE of HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DArS 1*?6 INTFRN DAYS 70 WET DAY9 99 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 MAY 

BEGIN HUMID ON 30 JUNE 

HUMID PERIOD C 76 DAYS» ENDS ON 14 SEP 
BEGIN HUMID ON 2 OCT 

HUMID PERIOD C 23 DAYS » ENDS ON 23 OCT 
END DF SEASON ON 23 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 169 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

ZHANG J I AH OU 


• NUMBER 

5440» 







• 

LATITUDE 

40 

47 ♦ 

LONGITUDE 114 

53 

• ELEVATION 

724 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

2 

5 

9 

17 

31 

54 

116 

99 

44 

21 

6 

1 

405 

TEMP AVERAGE 

-10 3 

-7 0 

0 5 

9 4 

17 0 

21 2 

23 2 

21 4 

15 7 

e 6 

-1 0 

-0 6 

7 5 

TEMP MEAN MAH 

-2 0 

0 5 

9 0 

17 3 

24 4 

29 0 

29 0 

28 2 

23 4 

16 7 

5 0 

-0 1 

19 2 

TEW* MEAN MIN 

-13 9 

-12 0 

-3 4 

2 7 

9 9 

15 2 

10 5 

16 6 

10 6 

3 2 

-5 5 

-11 4 

2 5 

TEMP MEAN DAT 

-6 3 

-3 5 

5 6 

12 7 

19 0 

24 6 

26 t 

24 4 

19 2 

12 1 

2 0 

-4 0 

Il 1 

TEMP HN NIGHT 

-9 7 

-7 2 

1 5 

7 9 

14 8 

19 7 

21 9 

If u 

14 0 

6 5 

-2 0 

-B B 

6 5 

VAPOUR PRESS 

1 3 

l 7 

2 7 

4 4 

7 7 

13 0 

19 0 

18 1 

10 5 

6 0 

2 0 

1 6 

7 3 

HIND SPEED 2M 

2 7 

2 5 

2 6 

2 7 

2 5 

2 1 

1 6 

1 4 

1 6 

1 0 

2 1 

2 3 

2. 2 

5UNSMINE X 

60 

69 

67 

63 

63 

62 

50 

60 

60 

70 

69 

6B 

65 

TOT RADIATION 

190 

271 

361 

442 

506 

529 

490 

457 

403 

311 

220 

177 

364 

EVAPOTBANSP 

16 

24 

57 

102 

159 

154 

130 

113 

03 

48 

20 

12 

934 

TYPE OF HUMID SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 









CRT DAYS 264 

INTFRM DAYS 

01 

WET DAYS 

0 








• SEASON NR 

1 













SEASON 8EC1NS ON 

20 JUNE 












END OF SEASON ON 

1 7 SEP 












total length of 

SC A^ON 

19 61 

DAYS 












country china 




♦ 

STATION 

CHENCDE 


• NUMBER 

54423 







• 

LATITUDE 

40 

5G • 

LONGITUDE 117 

56 

• ELEVATION 

375 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

6 

7 

20 

50 

94 

161 

150 

57 

23 

7 

1 

577 

TEMP AVERAGE 

-9 4 

-6 0 

1 B 

11 2 

16 6 

22 2 

24 4 

23 0 

17 3 

10 2 

0 4 

-7 6 

8 8 

TEMP MEAN MAI 

-3 9 

-0 5 

0 4 

10 5 

25 9 

29 1 

30 1 

28 e 

23 7 

17 0 

6 1 

-2 0 

15 1 

-, .. 

-16 4 

-13 0 

-4 a 

3 9 

11 4 

15 3 

IB B 

i r s 

10 9 

3 5 

-5 3 

-13 3 

2 3 

nfcAN DAY 

-7 9 

-4 5 

4 2 

13 9 

21 3 

24 7 

26 4 

25 0 

19 5 

12 4 

2 2 

-5 9 

11 0 

TEMP MN NIGHT 

-11 7 

-B 2 

0 I 

9 1 

16 3 

19 e 

22 2 

20 4 

14 3 

6 6 

-2 6 

-10 7 

6 3 

VAPOUR PRESS 

l 4 

1 B 

2 9 

5 3 

9 4 

17 0 

22 0 

20 7 

12 B 

7 3 

3 3 

l 7 

B 9 

MIND SPEED 2M 

1 0 

1 0 

t 3 

1 5 

1 3 

1 0 

0 7 

O 6 

0 6 

0 7 

0 8 

0 0 

0 9 

5UNSMJNF X 

71 

73 

69 

65 

66 

60 

54 

56 

69 

70 

69 

69 

66 

TOT RADIATION 

202 

200 

366 

445 

515 

510 

465 

420 

405 

310 

219 

177 

360 

FVAPOTRANSP 

0 

17 

40 

09 

135 

126 

123 

105 

73 

36 

13 

5 

702 

Type of HUMID SEASON 

SEASON 

Ml TH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 214 

INTERN DAYS 

86 

WET DAYS 

65 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 HAY 

BEGIN HUMID ON ?9 JUNE 
HUMID PERIOD t 65 DAYS» ENDS ON 2 SEP 
END OP SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 151 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA • STATION BEIJING * NUMBER 54311 

♦ LATITUDE 39 36 ♦ LONGITUDE 116.17 ♦ ELEVATION 33 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

0 

9 

22 

36 

70 

197 

243 

64 

21 

B 

2 

603 

TEMP AVERAGE 

-4 7 

-2 3 

4 4 

13 2 

20 2 

24 2 

26 0 

24 6 

19 3 

12 3 

4 0 

-2. e 

116 

TEMP MEAN MAX 

l 3 

4 3 

11 6 

20 6 

23 8 

31 4 

31 B 

30 4 

26 5 

20 5 

10 2 

3 1 

18 2 

TEMP MEAN MIN 

-9 9 

-7 2 

-1 1 

6 e 

13 1 

10 3 

21 6 

20 3 

14 5 

6 6 

-1 3 

-7. B 

6 2 

TEMP MEAN DAV 

-2 l 

o e 

7 6 

16 2 

2k B 

27 2 

2B 3 

27 2 

22 5 

13 B 

6 3 

-0 6 

14 3 

TEMP MN NIGHT 

-5 6 

-2 0 

3 5 

11 7 

17 4 

22 3 

24 6 

23 3 

17 7 

10 0 

1 3 

-3 2 

9 9 

VAPOUR PRESS 

l 9 

2 5 

4 3 

7 2 

12 0 

10 1 

25 9 

24 7 

15 8 

13 2 

4 e 

2 9 

11 1 

HIND SPEED 2M 

2 0 

I 9 

2 0 

2 2 

I 9 

l 5 

1 1 

1 0 

1 3 

1 3 

1 7 

J. 8 

1 6 

SUNSHINE X 

69 

67 

64 

63 

64 

62 

53 

54 

66 

66 

64 

67 

63 

TOT RADIATION 

206 

272 

333 

439 

505 

521 

460 

421 

398 

305 

216 

102 

357 

EVAPOTRANSP 

20 

27 

37 

JOB 

142 

149 

130 

110 

B3 

34 

23 

15 

098 


TYPE D* HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 244 INTERM DAYS 33 WET DAYS 6B 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 10 JUNE 

BEGIN HUMID ON 1 JULY 

HUMID PERIOD I 6B DAYS! ENDS ON 7 SEP 
END OF 5EAS0N ON 22 5EP 
total LENGTH of SEASON is 96 DAYS 
» SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 30 SEP 
END OF SEASON ON 23 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 23 DAYS 


COUNTRY CHINA • STATION TIANJIN • NUMBER 34327 


• LATITUDE 39 06 • LONCITUDE 117 10 • ELEVATION 3 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

2 

4 

19 

31 

36 

173 

133 

43 

16 

0 

1 

309 

TEMP aveRace 

-4 1 

-1 8 

4 B 

13 4 

19 B 

24 3 

36 B 

23 9 

21 0 

14 l 

4 9 

-1 9 

12 3 

TFMP MEAN MAX 

0 9 

3 4 

10 7 

19 9 

26 6 

30 8 

31 7 

90 4 

26 2 

19 e 

9 8 

2 6 

17 7 

TEMP MEAN HIN 

-9 1 

-7 O 

-1 1 

4> 9 

13 0 

18 3 

21 9 

21 3 

1 A * O 

8 3 

O O 

-6 4 

6 9 

TEMP MEAN DAY 

-2 3 

0 1 

7 0 

13 8 

22 3 

26 8 

88 8 

27 3 

22 8 

16 0 

6 3 

-0 3 

14 2 


-3 3 

-3 1 

3 2 

11 3 

17 3 

22 3 

24 o 

24 0 

IB a 

11 3 

2 4 

-4 2 

10 3 

m PRESS 

2 6 

3 1 

4 7 

8 0 

12 3 

19 1 

26 4 

25 4 

17 2 

10 1 

3 3 

3 1 

It. 5 

WIND 5PEFD 2M 

1 6 

1 6 

2 1 

2 3 

2 2 

1 9 

1 3 

1 3 

1 3 

1 6 

1 7 

1 7 

1 B 

5 unSHInE X 

61 

63 

63 

62 

64 

61 

36 

33 

62 

70 

64 

61 

62 

TOT RADIATION 

197 

268 

337 

443 

31 1 

324 

490 

440 

390 

321 

222 

170 

362 

EVAPOTRANSP 

13 

23 

30 

103 

149 

134 

143 

124 

91 

36 

24 

14 

960 


TVp£ OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 203 INTERM DAYS 23 WET DAYS 37 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 JUNE 

BEGIN HUMID ON 4 JULY 

HUMID PERIOD l 37 DAYS) ENDS ON 30 AUG 
END OF SEASON ON 12 SEP 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 80 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 


• STATION BAOTING 


• NUMBER 54602 


• LATITUDE 38 51 ♦ LONGITUDE 115.34 • ELEVATION 17 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vAJN 

JW. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

7 

7 

22 

32 

66 

166 

215 

45 

28 

11 

3 

605 

TEM® AVERAGE 

-4 5 

-1 7 

5 2 

13 7 

20 5 

25 0 

26 7 

25 2 

20 2 

13 2 

4 5 

-2 3 

12 1 

TEMP MEAN MAX 

1 0 

5 4 

12 6 

22 2 

27 7 

33 ■ 

33 0 

31 1 

27 4 

21 5 

11 1 

3 6 

19 1 

TfMP MEAN MJN 

-9 a 

-7 5 

-O 7 

7 1 

13 1 

IB 7 

22 0 

20 3 

14 4 

6 5 

-1 4 

-0 0 

6 2 

temp mean day 

-2 4 

1 3 

8 4 

17 4 

23 l 

28 3 

2V 4 

27 6 

23 1 

16 5 

6 9 

-0 3 

14 9 

TEMP MN NIGHT 

-5 7 

-2 6 

4 X 

12 4 

IB 0 

23 2 

25 3 

23 3 

17 9 

10 3 

1 7 

-5 2 

10 2 

VAPOUR PRESS 

2 4 

3 0 

5 I 

B 1 

13 0 

IB 3 

26 2 

25 6 

16 5 

10 4 

5 7 

3 2 

11 5 

MIND 5PEED 2M 

1 5 

1 6 

1 9 

2 2 

? 0 

1 9 

1 5 

1 3 

1 3 

t 5 

1 5 

1 4 

1 6 

SUNSHINE X 

65 

62 

61 

61 

64 

63 

53 

53 

65 

64 

59 

63 

61 

TOT RADIATION 

207 

265 

346 

433 

506 

526 

460 

418 

399 

305 

212 

183 

355 

EVAPDTRANSP 

15 

25 

55 

114 

150 

165 

137 

114 

8B 

55 

20 

10 

940 


Tv-PE OF HUMID SEASON SEASON WITH D*Y PERIOD 

DAY DAYS 245 INTfcRM DAYS 63 WET DAYS 57 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS DN 23 JUNE 

BEGIN HUM JD ON 7 J14 Y 
HUMID PERIOD l 57 DAYS) ENDS ON 2 SEP 
END OF SEA90N ON 13 SEP 
TOTAL LENGTH 0E SEASON IS B2 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON 0EC1NS ON 2 OCT 
END OF* SEASON ON 9 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 3B DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

station 

DAL IAN 



• NUMBER 

54662 







• 

LATITUDE 

3B 

54 • 

LONCITUDE 121 

38 

• ELEVATION 

96 n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

IO 

7 

13 

24 

46 

46 

155 

131 

66 

31 

24 

13 

308 

TFMP AVERAGE 

'5 2 

-3 6 

-1 9 

9 4 

15 5 

20 3 

23 7 

24 5 

19 9 

13 8 

5 3 

-1 9 

10 0 

TEMP MEAN MAI 

-l 3 

0 2 

2 0 

13 9 

20 0 

24 3 

27 0 

27 fi 

23 e 

IB 0 

9 3 

1 9 

13 9 

ÎEflP rtf AN H ir. 

-9 l 

-7 4 

-5 e 

4 9 

11 0 

16 l 

20 4 

21 2 

16 0 

9 7 

1 3 

-5 7 

6 0 

TEMP MEAN DAY 

-3 B 

-2 2 

-O 3 

Il 1 

17 1 

21 8 

24 9 

23 6 

21 2 

15 2 

6 6 

-0 7 

11 4 

TEMP MN NIGHT 

-6 2 

-4 5 

-3 0 

8 1 

14 0 

18 B 

22 4 

23 t 

18 1 

11 8 

3 3 

-3 9 

8 5 

VAPOUR PRESS 


2 6 

3 2 

6 7 

10 7 

16 9 

24 3 

24 6 

16 3 

10 1 

5 5 

3 2 

10 6 

WIND SPEED 2M 

3 4 

3 4 

3 7 

3 9 

3 7 

3 2 

3 0 

2 6 

2 9 

3 3 

3 6 

3 4 

3 3 

SUNSM I NE X 

64 

66 

66 

65 

63 

61 

51 

56 

66 

70 

61 

60 

62 

TOT RADIATION 

204 

277 

367 

432 

301 

515 

449 

433 

403 

324 

217 

177 

360 

EVAPDTRANSP 

21 

30 

5! 

101 

134 

137 

127 

123 

100 

71 

39 

23 

957 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 262 

INTfcRM DAYS 

4B 

WET DAYS 

35 









♦ SEASON NR 1 

SEASON BE C INS ON 26 JUNE 

BEGIN MUM I D DN 3 JULY 
HUMID PERIOD ( 55 DAYS) ENDS ON 27 AUG 
FND OF SEASON ON 7 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 103 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 


• STATION JI ANCZMU1 


• NUMBER 5-4710 


• LATITUDE 37 10 • LONGITUDE 11337 • ELEVATION 490 N 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

•A»L 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

7 

11 

38 

37 

36 

iai 

138 

63 

41 

23 

3 

604 

r EMP AVERAGE 

-3 6 

-1 3 

3 6 

13 2 

19 0 

24 6 

23 0 

23 6 

II 9 

12 7 

3 2 

-2 2 

11 0 

TEMP MEAN MAX 

2 4 

11 6 

11 7 

20 3 

26 9 

30 9 

30 1 

28 2 

24 9 

19 6 

11. 0 

3 6 

18 4 

TEMP MEAN MIN 

**9 6 

-7 8 

-0 6 

6 0 

12 7 

10 3 

IV L- 

18 9 

12 0 

3 B 

-0 7 

-B 1 

3 6 

TEMP MEAN DAY 

“I 4 

5 3 

7 0 

13 e 

22 3 

26 9 

26 8 

23 2 

20 7 

13 0 

7 1 

-0 3 

14 3 

TEMP MN NIGHT 

-3 1 

-0 6 

3 B 

11 o 

17 4 

22 4 

22 9 

21 3 

S3 6 

9 3 

2 2 

-3 2 

9 6 

vapour press 

2 2 

2 7 

4 7 

7 7 

it e 

13 3 

23 7 

22 e 

14 8 

9 B 

3 1 

2 6 

10 3 

HIND SPEED 2M 

l 4 

1 6 

1 9 

1 9 

I B 

1 9 

1 2 

1 0 

1 0 

1 4 

1 6 

1 3 

! 5 

SUNSHINE X 

69 

64 

64 

30 

66 

64 

31 

32 

39 

67 

66 

71 

63 

TOT RADIATION 

227 

20 1 

367 

424 

31 B 

330 

449 

416 

380 

324 

240 

310 

364 

EVAP0TRAN5P 

1R 

28 

60 

103 

146 

161 

126 

107 

79 

34 

26 

13 

923 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 223 INTERM DAYS 7B WET DAYS 62 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 25 JUNE 

BEGIN HUMID ON 2 JUt Y 
HUMID PERIOD < 62 DAYS) ENDS ON 2 SEP 
END OF SEASON ON J2 NOV 
TOTAL LENOTm OF SEASON IS MO DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

DC ZHOU 



• ( 

MUMBER 

34714 







♦ 

LATITUDE 

37 

26 • 

LONCITUDC 

116 19 

♦ ELEVATION 

21 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

^ajl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

6 

9 

31 

33 

63 

176 

135 

41 

31 

20 

4 

57? 

TEMP AVERAGE 

-3 7 

0 9 

3 0 

14 0 

20 0 

23 6 

27 1 

25 7 

20 7 

14 | 

3 7 

-1 2 

1Î? 0 

TF.MP MEAN MAX 

1 0 

7 0 

12 3 

31 1 

29 0 

31 9 

33 5 

29 1 

27 2 

20 0 

10 9 

3 9 

19 0 

TF. HP MEAN MlN 

-7 3 

-2 9 

2 2 

8 3 

19 B 

21 3 

24 0 

22 2 

19 3 

10 4 

2 0 

-3 9 

9 3 

TF.MP ME AN DAY 

. ' 

3 9 

9 1 

17 1 

23 3 

28 3 

30 4 

26 B 

24 6 

16 B 

7 9 

1 3 

13 8 

TEMP MN N10H1 

-4 3 

0 8 

3 9 

12 9 

20 3 

24 7 

26 B 

24 2 

21 9 

12 B 

4 2 

-2 0 

12 3 

VAPOUR PRESS 

2 8 

3 3 

5 3 

8 1 

12 B 

19 3 

26 9 

26 1 

17 1 

10 B 

3 9 

3 B 

11 9 

WIND SPEED 2M 

2 1 


? 9 

3 3 

2 9 

2 5 

2 0 

1 6 

1 0 

2 1 

2 2 

2 0 

2 3 

SUNSHINE X 

64 

63 

61 

62 

66 

66 

39 

39 

63 

68 

61 

62 

63 

TOT RADIATION 

214 

277 

333 

442 

31B 

342 

492 

430 

404 

327 

226 

191 

370 

EVAPOTRANSP 

18 

39 

66 

133 

169 

167 

130 

123 

94 

60 

29 

13 

1042 


TvPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 234 INTFRM DAYS 36 WET DAYS 33 

♦ ^FAFTIN nr i 

SEASON BEGINS ON 24 JUNE 

BEGIN muMip ON 3 JUI V 
HUMID PERIOD < 53 DAYS) ENDS ON 29 AUG 
END OF SEASON ON 9 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 77 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 11 DCT 
END OF SEASON ON 14 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 34 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTS V CHINA 


• STATION HUIMIN 


• NUMBER 54723 


* LATITUDE 37 30 ♦ LONCITUDC 1 1 7 32 ♦ ELEVATION 11 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SCP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

prfcipitation 

4 

7 

9 

33 

30 

71 

193 

149 

44 

33 

21 

7 

601 

TFMP AVERAGE 

-4 3 

-1 6 

4 9 

13 2 

20 2 

24 7 

26 4 

23 3 

20 0 

13 5 

3 4 

-1 6 

12 2 

TEMP MEAN MAY 

3 3 

0 0 

14 5 

22 4 

31 4 

35 3 

33 0 

31 0 

29 4 

23 4 

13 6 

4 9 

21 0 

TEMP MEAN MIN 

-e e 

-3 3 

0 2 

6 3 

13 8 

1? 1 

22 3 

21 3 

13 6 

8 1 

0 4 

-6 2 

7 4 

TEMP MEAN DAY 

-0 3 

4 4 

10 0 

17 4 

23 0 

30 1 

30 1 

28 4 

24 9 

18 3 

9 2 

1 2 

16 6 

TFMP MN NIGHT 

-4 3 

0 9 

3 4 

12 1 

19 7 

24 3 

23 9 

24 4 

19 4 

12 0 

3 7 

-3 3 

11 7 

VAPOUR PRESS 

2 6 

3 3 

3 0 

0 0 

12 3 

13 3 

27 2 

26 4 

17 3 

10 7 

6 I 

3 3 

11 3 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 4 

2 7 

3. 0 

2 6 

2 3 

1 7 

1 4 

1 4 

1 9 

2 1 

2 0 

2 1 

SUNSHINE X 

61 

61 

39 

60 

64 

62 

34 

36 

62 

66 

60 

62 

61 

TOT RADIATION 

207 

271 

347 

432 

307 

320 

466 

433 

392 

320 

224 

190 

359 

Evapotransp 

19 

20 

62 

126 

173 

190 

136 

117 

87 

62 

26 

14 

1048 


TVPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DM Y PERIOD 

DAY DAYS 142 INTERN DAYS 64 WET DAYS 39 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 JUNE 

BEGIN HUMID ON 2 JU1 V 

HUMID PERIOD < 59 DAYS) ENDS ON 30 AUG 

END OF SEASON ON 13 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 81 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 2 OCT 
END OF SEASON ON 13 NOV 
TOTAL LENGTH or SEASON IS 42 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

VENTA I 



• NUMBER 

34733 







• 

LATITUDC 

37 

34 • 

LONCITUDC 121 

1 30 

• ELEVATION 

25 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

10 

13 

23 

41 

33 

147 

123 

09 

28 

33 

23 

604 

TEMP AVERAGE 

-1 6 

-O 6 

4 3 

11 6 

17 3 

22 3 

23 3 

23 3 

21 3 

13 8 

B 1 

1 4 

12 6 

TEMP MEAN MAX 

1 1 

2 a 

0 3 

16 1 

22 2 

26 7 

20 9 

20 9 

24 4 

19 4 

11 7 

4 4 

16 2 

TEMP MEAN MIN 

-4 4 

-3 9 

0 6 

7 2 

12 0 

17 8 

21 7 

22 2 

10 3 

12 2 

4 4 

-1 7 

B 9 

TEMP MEAN DAY 

-O 6 

0 7 

3 9 

13 3 

19 2 

23 9 

26 6 

26 7 

22 4 

17 0 

9 2 

2 3 

13 9 

TEMP MN NIGHT 


-1 4 

3 4 

10 3 

13 9 

20 7 

23 9 

24 1 

20 0 

14 0 

6 2 

-0 2 

11 2 

VAPOUR PRESS 

3 1 

3 3 

4 4 

6 3 

10 3 

13 3 

22 6 

23 5 

16 4 

9 9 

3 B 

3 8 

10 4 

WIND SPEED 2M 

3 4 

3 4 

3 7 

3 9 

3 7 

3 2 

3 0 

2 6 

2 9 

3 3 

3 6 

3 4 

3 3 

SUNSHINE X 

64 

66 

66 

63 

63 

61 

31 

56 

66 

70 

61 

60 

62 

TOT RADIATION 

214 

283 

374 

436 

302 

5M 

449 

433 

400 

333 

226 

186 

365 

E VAPQTRAN5P 

29 

37 

73 

120 

132 

160 

149 

136 

112 

88 

33 

32 

1143 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAV5 270 

INTERM DAYS 

77 

WET DAYS 

18 









• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 2B JUNE 

BEGIN HUMID ON 14 JUl Y 

HUMID PERIOD < 18 DAYS) ENDS ON 1 AUO 
END OF SEASON ON l OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 93 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 


• STATION WEI HA I 


• NUMBER 54770 






• 

latitude 

37 

30 * 

LONGITUDE 

122 06 * 

ELEVATION 

13 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

15 

10 

31 

41 

58 

170 

123 

94 

38 

43 

46 

702 

TEMP AVERAGE 

-1 4 

0 6 

4 4 

10 6 

15 8 

20 5 

23 9 

23 2 

21 4 

16 4 

6 6 

1. 9 

12. 3 

TEMP MEAN MAX 

1 7 

3 9 

8 3 

19 0 

20 0 

24 4 

27 2 

28 3 

24 4 

20 0 

12 2 

3 0 

13 9 

TFMP MEAN MIN 

-4 4 

-2 8 

0 6 

6 1 

11 7 

16 7 

20 6 

22 2 

18 3 

12 9 

5 0 

-1 1 

8 8 

TEMP MEAN DAY 

-0 2 

l 8 

5 9 

12 2 

17 4 

2! 9 

25 1 

26 3 

22 4 

17 6 

9 B 

2 9 

13 6 

TEMP MN N10HT 

-2 1 

-0 3 

3 4 

9 2 

14 5 

19 2 

22 6 

23 9 

ao o 

14 6 

6 B 

0 4 

11. 0 

VAPOUR PRESS 

3 4 

3 8 

3 0 

7 3 

10 2 

15 6 

21 3 

23 9 

16 3 

11 5 

6 6 

4 3 

!0 7 

WIND 5PEED 2M 

3 4 

3 4 

3 7 

3 9 

3 7 

3 2 

3 0 

2 6 

2 9 

3 3 

3 6 

3 4 

3 3 

SUNSHINE X 

64 

66 

66 

65 

63 

61 

51 

56 

66 

70 

61 

60 

62 

TOT RADIATION 

214 

286 

374 

456 

502 

314 

449 

435 

408 

333 

226 

186 

369 

EVAP0TRAN5P 

27 

37 

68 

106 

140 

145 

141 

133 

113 

84 

49 

26 

1069 


TYPE DF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 232 INTERM DAYS 9 I WET DAYS 42 

• SEASON NR l 

SEASON DEO INS ON 23 JUNE 

0EC1N HUMID ON 2 JULY 
HUMID PERIOD < 35 DAYS) ENDS ON 6 AUC 
END OF SEASON ON A OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 105 DAYS 

• SEA50N NR 2 

SEASDN BEGINS ON 30 OCT 

BEGIN HUMID ON 20 NOV 

HUMID PERIOD < 7 DAYS) ENDS ON 27 NOV 

END OF SEASON ON 27 NOV 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS 20 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

WUAN 



• 1 

DUMBER 

54003 







• 

LATITUDE 

36 

41 • 

LONGITUDE 

114 13 

• ELEVATION 

219 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

6 

9 

37 

34 

37 

131 

178 

62 

33 

23 

2 

376 

TEMP AVERAGE 

-3 3 

-0 3 

6 6 

14 1 

21 3 

26 2 

26 7 

24 9 

19 6 

13 3 

5 6 

-i 4 

12 B 

TEMP MEAN MAX 


6 0 

12 7 

21 2 

28 3 

32 3 

31 8 

29 3 

26 0 

20 4 

U 4 

4 4 

IB 9 

TDf Ml AN HIM 

-9 3 

-6 9 

O 4 

6 9 

14 2 

19 9 

21 3 

20 2 

13 1 

6 6 

-0 3 

-7 3 

6 6 

VEflP MEAN OAV 

-1 3 

1 9 

8 8 

16 7 

23 8 

28 3 

28 3 

26 3 

2 1 8 

13 8 

7 3 

0 3 

14 9 

TEMP MN N10HT 

-3 0 

-2 1 

'l 8 

11 9 

18 9 

24 0 

24 6 

22 8 

16 7 

10 1 

2 7 

-4 4 

10 4 

VAPOUR PRESS 

2 3 

3 1 

3 3 

0 7 

12 9 

16 4 

25 3 

24 9 

16 7 

10 0 

6 1 

3. 2 

113 

HIND SPEED 2M 

1 6 

I 9 

2 1 

2 6 

2 4 

2 3 

1 9 

1 5 

1 3 

1. 6 

1 0 

1 7 

1 9 


69 

64 

64 

50 

66 

64 

31 

32 

39 

67 

66 

71 

63 

fOf RADIATION 

232 

286 

371 

426 

318 

330 

449 

417 

3B3 

329 

243 

216 

367 

evarotransp 

19 

31 

64 

116 

166 

177 

141 

119 

86 

37 

23 

13 

1012 


TvPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 220 1NTFRM DAYS 85 WET DAYS 52 

♦ SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 2V UUNE 

BEGIN HUMID ON 12 JULY 
HUMID PERIOD < 52 DAYS) ENDS ON 2 SEP 
END OF SEASON ON 13 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 137 DAYS 


Copyrighted material 



COl^TRY CHINA 




« 

STATION 

SHE 11 ANC 


• NUMBER 

54810 







• 

LATITUDE 

36 

31 • 

LONGITUDE 113 

46 

• ELEVATION 

470 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

6 

12 

35 

40 

41 

175 

142 

77 

40 

23 

2 

399 

TEMP AVERAGE 

-2 7 

-0 1 

6 6 

13 4 

20 1 

24 0 

25 7 

24 0 

10 7 

12 9 

3 7 

-0 7 

12 4 

TEMP MEAN HAY 

3 3 

6 4 

12 7 

20 5 

27 1 

31 1 

30 e 

2B 6 

23 1 

19 8 

11 3 

5 1 

18 3 

TEMP MEAN NlN 

-8 7 

-6 3 

0 4 

6 2 

13 0 

10 5 

20 5 

19 3 

12 2 

6 0 

-0 2 

-6 6 

6 2 

TEMP MEAN DAY 

-0 5 

2. 3 

B a 

16 0 

22 6 

27 1 

27 5 

23 6 

20 9 

13 2 

7 6 

1 2 

14 3 

TFMP HN NIGHT 

-4 3 

-1 7 

4 S 

11 2 

17 7 

22 6 

23 6 

21 9 

13 0 

9 3 

2 B 

-3 7 

10 0 

VAPOUR PRES5 

2 3 

2 B 

4 0 

8 0 

11 7 

19 3 

23 5 

22 9 

13 2 

9 9 

3 3 

3 0 

10 4 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

1 6 

1 5 

1 3 

1 3 

1 0 

1 0 

0 B 

1 1 

1 3 

1 3 

1 3 

SUNSHINE * 

62 

60 

57 

53 

39 

60 

52 

31 

31 

60 

39 

60 

38 

TOT RADIATION 

217 

275 

345 

402 

401 

30B 

455 

412 

330 

306 

228 

210 

349 

evapotransp 

21 

31 

61 

95 

133 

147 

129 

109 

74 

32 

26 

17 

893 

TYPE DP HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 226 

INTERM DAYS 

60 

WET DAYS 

79 








• SEASON NR 

I 













SEASON DE Cl NS ON 

27 JUNE 












DEG IN 

HUMID 

ON 2 JULY 











MUM 10 

PERIOD 

C 79 DAYS) ENDS ON 

19 3tP 









END OF SEASON ON 

13 NOV 












total length of 

SEASON 

IS 139 

DAYS 












COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

JINAN 



• NUMBER 

54023 







a 

LATITUDE 

36 

41 • 

LONGITUDE 116 

59 

• ELEVATION 

55 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

8 

to 

21 

33 

67 

183 

175 

63 

21 

16 

11 

616 

TEMP AVERAGE 

-1 7 

0 9 

7 3 

15 1 

21 9 

26 3 

27 6 

26 3 

21 7 

15 B 

7 8 

0 B 

14 1 

'f If ME AN MAX 

3 6 

6 6 

13 9 

22 0 

28 7 

32 7 

33 3 

31 4 

29 0 

22 2 

13 0 

5 3 

20 1 

MEAN MIN 

-3 9 

«3 4 

2 6 

10 1 

16 3 

21 3 

23 6 

22 2 

16 9 

10 3 

3 0 

“3 6 

9 4 

TFMP MF AN DAY 

0 6 

3 4 

lO 3 

IB 2 

24 B 

29 1 

30 8 

20 4 

24 3 

IB 2 

10 2 

2 4 

16 7 

TFrP MN S' 

-2 4 

0 3 

6 7 

14 3 

20 4 

23 O 

26 3 

24 a 

20 O 

13 3 

5 7 

-1 4 

12 B 

vapour press 

2 9 

3 7 

5 3 

0 4 

12 9 

10 1 

27 0 

26 0 

16 9 

10 6 

6 3 

3 B 

11 B 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 6 

2 8 

3 0 

2 6 

2 3 

1 B 

1 6 

1 8 

2 0 

2 3 

2 1 

2 3 

SUNSHINE X 

64 

62 

61 

63 

65 

67 

50 

SB 

63 

67 

61 

63 

63 

TOT RADIATION 

221 

2B0 

339 

449 

313 

346 

48 7 

446 

400 

329 

232 

199 

372 

EVAP0TRAN5P 

24 

36 

74 

1 19 

164 

172 

131 

129 

lOO 

71 

36 

21 

1097 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 274 

INTFRM DAYS 

32 

WCT DAYS 

59 









• SEASON NR 1 

SEASON DEO INS ON 23 JUNE 

DEO IN HUMID ON 4 JULY 
HUMID PERIOD < 59 DAYS) ENDS ON 1 SEP 
END OP SEASON ON 22 SEP 
TOTAL LENQTH OP SEASON IS 91 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA • STATION . TA I SHAN • Nl/MBER 54026 

• LATITUDE 36 IS • LONGITUDE 117.06 • ELEVATION 1334 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

17 

33 

39 

30 

138 

334 

249 

119 

61 

44 

17 

1164 

TEMP AVERAGE 

-9 0 

-6 7 

-1 6 

3 3 

11 4 

13 6 

10 0 

17 2 

12 3 

6 6 

-0 2 

-6 3 

3 2 

TEMP MEAN MAX 

-7 3 

-3 6 

0 7 

0 3 

15 3 

10 3 

21 0 

19 0 

16 3 

10 9 

2 8 

-3 0 

0 3 

TEMP MEAN MIN 

-13 0 

-9 6 

-5 0 

1 4 

0 4 

11 9 

13 7 

15 0 

10 1 

4 3 

-3 7 

-0 9 

2 I 

TEMP MEAN Day 

-9 2 

-3 3 

-1 4 

6 3 

13 2 

16 4 

19 3 

18 2 

14 4 

0 7 

0. 6 

-5 0 

6 3 

TEMP MN NIGHT 

-11 0 

-7 4 

-3 3 

3 9 

10 B 

14 0 

17 3 

16 4 

11 9 

6 0 

-2 1 

-7. 4 

4 1 

VAPOUR PRESS 

1 3 

2 0 

3 2 

3 4 

7 0 

18 o 

17 7 

16 9 

10 1 

6 1 

3 4 

1 9 

7 3 

WIND SPEED 2M 

3 3 

4 6 

4 7 

4 0 

4 3 

3 9 

3 3 

3 4 

3 6 

4 1 

4 e 

5 2 

4 4 

SUNSHINE X 

72 

72 

67 

66 

70 

67 

31 

30 

63 

60 

69 

72 

66 

TOT RADIATION 

241 

312 

384 

464 

339 

346 

449 

407 

401 

334 

234 

220 

379 

EVAPOTRAN5P 

32 

33 

60 

93 

132 

132 

107 

93 

04 

62 

41 

32 

903 


Tvp£ OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 224 INTERM DAYS 23 WET DAYS 11B 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 MAY 

BEGIN HUMID ON 13 JUNE 
HIP11D PERIOD <118 DAYS) ENDS ON 11 OCT 
END OF SEASON ON 12 OCT 
TOTAL LENGTH DT SEASON IS 141 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

L INC HU 



• 1 

NUMBER 

34830 







• 

LATITUDE 

36 

30 • 

LONGITUDE 

1 IB 32 

• ELEVATION 

130 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

10 

13 

18 

39 

34 

70 

236 

134 

62 

31 

28 

0 

723 

TEMP AVERAGE 

-3 4 

-l 1 

' 7 

13 0 

19 7 

24 4 

26 3 

23 2 

19 7 

13 9 

6 3 

-0 7 

1? 4 

’FHP MF AN MAi 

3 7 

4 6 

12 9 

21 0 

20 3 

32 5 

32 0 

30 4 

26 6 

21 5 

13 1 

4 9 

19 2 

I f HP MEAN mis 

-9 s 

-6 0 

«1 5 

5 1 

10 9 

16 3 

20 7 

19 5 

12 0 

10 0 

-0 1 

-6 3 

6 0 

TEMP MEAN DAY 

-1 2 

1 0 

0 3 

16 0 

22 9 

27 3 

28 3 

26 B 

22 1 

17 9 

0 7 

1 1 

14 9 

TEMP MN NIGHT 

-5 0 

-2 6 

3 7 

10 7 

16 0 

21 3 

24 1 

22 6 

16 6 

13 3 

3 2 

-3 3 

10 1 

VAPOUR PRESS 

2 7 

3 2 

3 1 

B 2 

12 6 

IB 3 

26 6 

23 9 

17 2 

lO 6 

6 2 

3 4 

11 7 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 I 

2 5 

2 7 

2 3 

2 3 

1 8 

1 3 

l •) 

1 7 

2 1 

2 0 

2 0 

SUNSHINE X 

62 

62 

60 

30 

62 

39 

47 

32 

36 

62 

60 

62 

39 

TOT RADIATION 

217 

281 

336 

426 

497 

303 

420 

417 

371 

313 

231 

198 

353 

EVAPDTRANSP 

20 

30 

64 

117 

139 

172 

129 

113 

04 

37 

31 

19 

997 


TYRE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERI DO 

DRY DAYS 232 INTERN DAYS 39 WET DAYS 74 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 JUNE 

BEGIN HUMID ON 30 JUNE 

HUMID PERIOD I 74 DAYS) ENDS ON 12 SEP 
END OF SEASON ON 16 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 117 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 2*7 OCT 
END OF SEASON ON 13 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 16 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA • STATION QINGDAO • NUMBER 54037 

• LATITUDE 36 04 • LONGITUDE 120 20 ♦ ELEVATION 77 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

9 

20 

34 

43 

08 

164 

160 

89 

38 

23 

14 

693 

TEMP AVERAGE 

>2 6 

-0 S 

4 6 

10 7 

16 7 

20 9 

24 7 

23 4 

20 5 

14 3 

7 4 

0 3 

11 9 

TEMP MEAN MAX 

2 2 

3 7 

0 4 

14 6 

20 0 

23 8 

26 7 

80 ft 

23 3 

19 9 

12 3 

4 0 

13 8 

TEMP MEAN MIN 

-4 6 

-3 3 

1 1 

7 I 

12 3 

17 4 

31 ft 

22 7 

18 2 

12 2 

4 a 

-I 9 

9 0 

TEMP MEAN DAY 

0 1 

1 3 

6 1 

12 2 

17 6 

21 0 

23 1 

26 6 

23 0 

17 3 

9 8 

2 3 

13 6 

TEMP MN NIGHT 

-2 1 

-0 7 

3 7 

9 7 

13 0 

19 3 

23 1 

24 4 

20 2 

14 2 

6 7 

-0 2 

1 1 l 

VAPOUR PRESS 

3 4 

4 0 

3 6 

8 7 

13 3 

19 3 

27 4 

27 9 

IB 8 

12 1 

7 5 

4 4 

12 7 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 1 

2 3 

2 3 

2 4 

2 2 

2 0 

1 8 

1 3 

l 4 

1 8 

1 7 

2 0 

SUNSHINE X 

63 

39 

60 

39 

39 

37 

43 

54 

60 

67 

39 

60 

38 

TOT RADIATION 

221 

274 

330 

431 

4B2 

491 

406 

427 

38V 

331 

230 

196 

333 

EVAPOTRANSP 

16 

26 

34 

83 

114 

120 

111 

116 

83 

33 

23 

14 

017 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 192 INTFRH DAYS S3 WET DAYS 90 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 31 MAY 

BEGIN HUMID ON 20 JUNE 

HUMID PERIOD < 03 DAYS) ENDS ON 19 SEP 
BECIN HUMID ON 13 NOV 

HUMID PERIOD < 7 DAYS) ENOS ON 20 NOV 

END OF SEASON ON 20 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 173 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

VAN ZHOU 


• NUMBER 

54916 







• 

LATITUDE 

33 

34 • 

LONCITUDE 

116 31 

• ELEVATION 

32 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

8 

1 1 

20 

42 

40 

90 

237 

137 

61 

30 

27 

11 

734 

TEMP AVERAGE 

-2 2 

O B 

7 0 

14 3 

20 6 

23 3 

27 0 

26 2 

21 0 

14 B 

7 3 

0 5 

13 6 

TEMP MEAN MAX 

2 3 

6 1 

14 0 

20 8 

28 0 

32 7 

32 9 

31 7 

29 1 

22 0 

14 t 

3 3 

19 9 

TEMP MEAN MIN 

-6 9 

-4 3 

0 0 

7 e 

13 2 

18 3 

21 0 

20 7 

12 B 

7 3 

0 5 

-4 1 

7 2 

TEMP MEAN DAY 

-0 3 

2 B 

9 6 

16 7 

23 3 

28 1 

29 1 

20 l 

23 7 

17 2 

9 6 

2 1 

13 B 

TEMP MN NIGHT 

-3 4 

-0 6 

3 0 

12 3 

18 t 

22 9 

24 6 

23 8 

17 3 

It 3 

4 0 

-1 B 

11 1 

VAPOUR PRESS 

3 4 

4 1 

3 9 

9 4 

14 3 

19 3 

28 2 

27 0 

18 4 

114 

7 2 

4 3 

12 7 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 2 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

1 B 

1 6 

1 6 

1 B 

2 0 

1 9 

2 0 

SUNSHINE 2 

61 

60 

38 

30 

62 

63 

33 

60 

61 

63 

39 

39 

60 

TOT RADIATION 

222 

281 

333 

42B 

498 

324 

471 

438 

396 

329 

235 

199 

366 

EVAPOTRANSP 

19 

31 

66 

103 

131 

173 

140 

129 

99 

68 

29 

17 

1027 


TYPE OF HUMID SEASON 5EAS0N WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 243 INTERM DAYS 62 WET DAYS 60 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON IS JUNE 

BEGIN HUMID ON 29 JINF 

HUMID PERIOD l 60 DAYS) ENDS ON 28 AUC 
END OF SEASON ON 22 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 99 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 29 OCT 
END OF SEASON ON 21 NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 23 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




* 

STATION 

LINVI 



• 1 

DUMBER 

54938 







• 

LATITUDE 

35 

03 • 

LONGITUDE 

1 IB. 21 

• ELEVATION 

86 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

15 

25 

52 

48 

l 1 t 

283 

183 

101 

34 

32 

13 

911 

TFMP AVERAGE 

-1 7 

0 6 

6 2 

13 1 

19 4 

23 9 

26 3 

26 1 

21 0 

13 0 

7 8 

1 0 

13 2 

TTMP MEAN MAX 

3 3 

5 9 

13 2 

19 6 

26 6 

31 1 

32 2 

31 6 

29 1 

22 3 

14 6 

3 7 

19 6 

TEMP MEAN MIN 

”6 2 

-4 7 

"0 6 

6 6 

12 0 

16 7 

20 3 

20 6 

12 e 

7 7 

t 0 

-3 7 

6 9 

TEMP MEAN DAY 

0 3 

2 6 

B 6 

15 5 

22 1 

26 3 

28 4 

28 0 

23 7 

17 4 

10 1 

2 5 

13 5 

TFMP UN NIGHT 

-2 7 

-0 8 

4 2 

11 1 

16 9 

21 3 

23 9 

23 7 

17 3 

11 3 

4 3 

-l 3 

10 8 

VAPOUR PRESS 

3 3 

4 0 

5 9 

9 3 

14 2 

20 2 

28 4 

27 4 

18 6 

11 6 

7 2 

4 3 

1? 9 

WIND SPEED 2*1 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 0 

1 B 

1 6 

1 5 

1 5 

1 5 

1 6 

1 7 

1 B 

SUNSHINE X 

58 

59 

56 

53 

57 

3B 

46 

56 

56 

64 

38 

37 

37 

TOT RADIATION 

217 

290 

347 

413 

472 

496 

422 

439 

376 

328 

233 

197 

332 

Evapotransp 

21 

30 

59 

93 

133 

144 

123 

123 

93 

63 

30 

10 

934 


T VPf a F HUWID SEASON 5EA50N WITH DRV PERIOD 

DRV DA v 5 I SO INTER* DAVS 8? HE T DAVS 103 

• SEASON twfi 1 

SEASON BEC INS ON 30 MAR 
END Of SEASON ON 28 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS ?9 DAVS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEC I NS ON A JUNE 

BEGIN MUM 1 D ON 23 JUNE 

HUMID PERIOD < B8 DAVS) ENDS ON 19 SEP 
END OF SEASON ON 13 OCT 
TOTAL LENGTH CF SEASON IS 13t DAVS 

• SEASON NR 3 

SEASON BEGINS ON 29 OCT 

BEGIN HUMID ON 9 NflV 

HUMID PERIOD « 15 DAVS) ENDS ON 23 NOV 
END OF SEASON ON 23 NOV 
TOTAL LENGTH OF 5EAS0N 15 25 DAVS 


COUNTRY CHINA • STATION XI UJIMQIN 01 • NUMBER 54012 

• LATITUDE 44 35 • L0NC1TUDE 117.36 * ELEVATION 99/ M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

VFAR 

PRCC ip r tat :on 

3 


3 

5 

13 

20 

51 

90 

60 

33 

0 

3 

3 

308 


-19 d 

-17 

2 

-9 l 

3 3 

12 0 

16 3 

19 7 

17 3 

lO 3 

2 1 

-8 3 

-16 8 

0 9 

TEMP nr AN MAX 

-13 0 

-11 

1 

-2 0 

10 B 

19 2 

?2 4 

25 7 

23 4 

16 5 

10 4 

-0 9 

-11 0 

7 3 

T f HP Mf AN MIN 

• .*■ 

-23 

0 

-IS 0 

-3 0 

5 1 

10 6 

12 4 

1 1 6 

4 2 

-4 7 

-13 6 

-22 0 

-5 3 

ICff nr an DAD 

-17 1 

-14 

9 

-6 1 

6 4 

14 7 

18 6 

21 4 

19 5 

12 4 

5 3 

-3 9 

-15 3 

3 2 

TEMP MN NIGHT 

-21 0 

-IB 

4 

-10 1 

2 0 

9 9 

14 4 

16 3 

14 B 

7 4 

-1 2 

-12 2 

-19 8 

-1 5 

VAPOUR PRESS 

l 0 

1 

1 

l 7 

2 B 

3 0 

lO 1 

13 9 

12 9 

7 0 

3 6 

1 9 

1 1 

3 2 

WIND SPEED 2M 

3 0 

2 

9 

3 1 

3 7 

3 2 

2 3 

2 4 

2 1 

2 4 

2 7 

3 2 

3 6 

2 9 

SUNSHINE X 

72 

72 

69 

67 

68 

38 

35 

39 

63 

60 

68 

69 

66 

TOT RADIATION 

172 

247 

342 

440 

520 

499 

469 

434 

370 

277 

186 

146 

342 

EVAP0TRAN5P 

2 


B 

32 

93 

136 

12B 

139 

105 

71 

41 

13 

4 

79? 


TVPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRv DAYS 291 INTERN DAVS 74 w€T DAYS O 

• SEASON NR 1 

SEASON BEC INS ON 27 JUNE 
END OF SEASON ON 9 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON 15 74 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

JARUD 

01 


• NUMBER 

34026 







• 

LATITUDE 

44 

34 • 

LONGITUDE 120 

34 

♦ ELEVATION 

266 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

\AJN 

JW_ 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

VF.AR 

PRECIPITATION 

2 

3 

4 

4 

24 

40 

B2 

SB 

27 

7 

2 

2 

233 

TEMP AVERAGE 

-21 0 

-19 0 

-9 0 

3 3 

11 9 

17 2 

21 2 

19 0 

11 2 

3 4 

-0 9 

-IB 3 

0 9 

TEMP MEAN MAX 

-15 0 

-12 0 

-2 0 

12 0 

17 4 

24 4 

27 0 

23 5 

17 0 

11 2 

-3 0 

-12 3 

7 3 

TEMP MEAN MIN 

-27 2 

-24 3 - 

16 3 

-3 6 

4 4 

10 7 

14 3 

12 2 

3 6 

-3 5 

-13 0 

-24 4 

-3 B 

TEMP MEAN DAY 

-IB 9 

-16 3 

-6 3 

7 1 

13 3 

20 0 

22 9 

21 1 

13 1 

6 2 

-7 1 

-16 6 

3 2 

TEMP MN NlOHT 

-22 5 

-20 0 - 

10 9 

2 0 

8 0 

13. 1 

IB 2 

13. 8 

7 3 

-0 1 

-12 3 

-21 B 

-1 7 

VAPOUR PRESS 

0 6 

0 6 

1 2 

2 6 

4 6 

10 6 

16 B 

14 9 

7 3 

3 8 

1 3 

0 B 

3 4 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 7 

3 0 

2 B 

2 3 

1 9 

1 6 

1 7 

1 B 

2 2 

2 3 

3 2 

2 3 

SUNSHINE X 

70 

72 

71 

69 

69 

62 

39 

63 

70 

77 

72 

71 

69 

TOT RADIATION 

169 

246 

340 

430 

326 

329 

301 

439 

389 

298 

193 

149 

333 

EVAPDTRAN5P 

5 

12 

38 

03 

127 

133 

132 

113 

69 

39 

13 

6 

774 

TYPE of HUMID SEA30N 

INTERMEDIATE 

SEASON 









DRY DAYS 316 

INTERN DAYS 

49 

WET DAYS 

0 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

l JULY 












END OF SEASON ON 

19 AUG 












total length nr 

SFAOON 

IS 49 

DAYS 












COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

LINX1 



• NUMBER 

54115 







• 

LATITUDE 

43 

36 ♦ 

LONGITUDE l 1 b 

04 

• ELEVATION 

BOO M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

3 

3 

9 

10 

26 

75 

140 

98 

30 

22 

7 

3 

428 

TEMP AVERAGE 

-13 0 

-11 0 

-3 0 

6 0 

13 0 

19 0 

22 0 

19 0 

13. 0 

3 0 

-3 0 

-10 0 

4 6 

TEMP MEAN MAi 

-7 9 

-3 0 

1 4 

14 1 

21 2 

26 1 

2B 2 

26 3 

19 0 

14 0 

1 0 

-4 0 

11 2 

TEMP ICAM min 

-21 2 

-17 9 - 

11 3 

-1 3 

9 2 

13 2 

16 2 

12 a 

7 0 

-2 2 

-12 3 

-16 B 

-2 1 

T E-“<P MEAN DAY 

-12 1 

-9 1 

-2 7 

9 2 

17 4 

22 0 

24 1 

21 9 

13 0 

0 3 

-3 6 

-B 4 

6 9 

TFMP MN NIGHT 

-16 1 

-12 9 

-6 7 

4 1 

13 2 

17 4 

19 7 

16 5 

10 2 

1 6 

-9 4 

-13 9 

2 0 

VAPOUR PRESS 

1 2 

1 3 

1 9 

3 7 

6 B 

10 9 

19 0 

15 B 

9 0 

4 4 

2 1 

1 3 

6 3 

WIND SPEED 2M 

3 0 

2 0 

2 8 

2 0 

3 0 

1 9 

1 3 

1 4 

1 9 

2 1 

2 3 

2 4 

2 3 

SUNSHINE X 

73 

73 

71 

66 

64 

60 

S3 

3B 

70 

74 

75 

74 

60 

TOT RADIATION 

1 B2 

237 

333 

439 

301 

510 

470 

432 

394 

301 

208 

162 

331 

EVAPOTRANSP 

10 

IB 

43 

00 

141 

137 

121 

102 

72 

41 

13 

7 

793 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 270 

INTERM DAYS 

46 

WET DAYS 

41 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 JUNE 

BEGIN HJNID ON 2 JUtY 

HUMID PERIOD ( 41 DAYS» ENDS ON 12 AUG 
END OF SEASON ON ? SEP 
TOTAL length of SEASON IS 87 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

DUOLUN 



• NUMBER 

54208 







• 

LATITUDE 

42 

11 • 

LONGITUDE 116 

28 

• ELEVATION 

1247 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

9 

17 

nr 

77 

137 

116 

34 

22 

6 

3 

482 

TEMP AVERAGE - 

14 2 

-13 I 

-4 0 

6 0 

13 0 

16 4 

19 3 

17 4 

11 0 

3 7 

-6 0 

-13 6 

2 9 

TEMP MEAN MAX 

-0 2 

-6 9 

4 0 

14 2 

19 3 

23 7 

26 2 

24 7 

17 7 

13 0 

0 0 

-7 5 

10 0 

TEMP MEAN MIN -22 0 

-20 5 - 

11 3 

-2 2 

6 0 

10 8 

13 3 

10 2 

3 3 

-2 1 

-13 4 

-20 0 

-4 0 

TEMP MEAN DAY -12 6 

-11 2 

-0 9 

9 0 

13 1 

19 6 

22 1 

19 9 

13 0 

7 9 

-4 6 

-11 0 

3 3 

TEMP MN NIGHT -16 7 

-15 3 

-5 e 

3 7 

10 5 

15 0 

17 3 

14 2 

7 3 

1 5 

-10 2 

-17 1 

0 4 

VAPOUR PRESS 

1 4 

1 5 

? 4 

3 7 

3 3 

10 2 

15 4 

14 1 

7 9 

4 2 

2 3 

1 4 

5 8 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 5 

2 9 

3 4 

2 9 

2 0 

1 7 

1 3 

1. 9 

2 3 

3 0 

3 1 

2. 5 

SUNSHINE X 

72 

72 

70 

66 

63 

62 

39 

60 

68 

70 

70 

70 

67 

TOT RADIATION 

191 

263 

339 

444 

300 

521 

492 

444 

393 

299 

209 

166 

330 

EVAP0TRAN5P 

4 

11 

43 

96 

140 

127 

124 

103 

68 

43 

15 

5 

779 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 240 

INTERM DAYS 

68 

WET DAYS 

37 








* SEA50N NR 

1 










• 



SEASON DEGINS ON 

7 JUNE 












BEGIN 

HUMID 

ON 5 JULY 











HUMID 

PERIOD 

C 57 DAYS) ENDS ON 

31 AUG 









END OF SEASON ON 

10 OCT 












total length OF 

SEASON 

15 125 

DAYS 












COUNTRY CHINA 




« 

STATION 

CHI FENG 


• NUMBER 

54210 







• 

LATITUDE 

42. 

16 • 

LONGITUDE 118 

30 

• ECEVAT ION : 

572 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

4 

9 

17 

38 

73 

143 

127 

53 

20 

4 

3 

500 

TFMP AVERAGE - 

10 2 

-7 2 

-0 3 

10 3 

17 9 

20 0 

23 4 

21 0 

13 9 

9 2 

-1 9 

-9 5 

7 3 

TFMP «FAN MAX 

-3 0 

0 0 

6 7 

17 5 

24 9 

27 4 

29 4 

27 0 

22 0 

13 9 

3 2 

-2 3 

14 3 

Tl MP "EAN MIN - 

16 0 

-13 2 

-6 6 

3 1 

IO 8 

13 7 

18 4 

14 8 

B 9 

2 5 

-9 3 

-13 0 

1 2 

TEMP MEAN DAY 

-7 1 

-4 2 

2 3 

12 9 

20 4 

23 7 

23 8 

23 3 

10 2 

11 4 

0 2 

-6 0 

10 o 

TEMP MN NIGHT - 

11 0 

-01 -17 

8 2 

15 5 

19 3 

21 7 

18 4 

12 6 

5 7 

-6 0 

-12 t 

5 2 

VAPOUR PRESS 

1 2 

1 4 

2 1 

4 0 

6 7 

12 0 

17 0 

16 9 

9 9 

3 3 

2 3 

1 2 

6 7 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 3 

1 9 

2 2 

2 0 

1 3 

1 3 

1 1 

1 2 

0 0 

1 6 

l a 

1 3 

SUNSHINE X 

73 

72 

71 

63 

64 

39 

33 

39 

66 

70 

70 

71 

66 

THT RADIATION 

192 

263 

363 

439 

302 

303 

470 

439 

303 

290 

208 

167 

353 

F VAPOTR ANSP 

9 

19 

51 

99 

155 

133 

131 

112 

79 

38 

IB 

10 

054 

TYPE Of HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 237 

INTERM DAYS 

72 

WET DAYS 

36 









• SEASON NR t 

SEASON DEC 1 NS ON 11 JUNE 

BEGIN HUMID ON 3 JIA.Y 
HUMID PERIOD C 36 DAYS J ENDS ON 30 AUO 
END OF SEASON DN 17 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 12B DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

JINZHOU 





* 

LATITUDE 

41 

oa • 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

precipitation 

4 

3 

9 

23 

36 

34 

179 

TEMP AVERAGE 

-8 9 

-7 0 

0 8 

9 6 

17 4 

21 1 

24 3 

TEMP MEAN MAX 

-3 2 

-l 0 

6 1 

13 2 

23 0 

23 3 

28 3 

TEMP MEAN MIN 

-13 2 

-12 9 

-3 2 

4 2 

12 3 

17 0 

20 4 

TEMP MEAN DAY 

-7 0 

-4 0 

? 3 

11 7 

19 7 

22 0 

23 7 

TEMP MN NIGHT -10 6 

-e 4 

-1 0 

a l 

16 0 

19 7 

22 7 

VAPOUR PRESS 

1 6 

1 7 

2 7 

3 3 

9 1 

16 0 

23 6 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 9 

3 7 

4 1 

3 3 

3 0 

2 0 

SUNSHINE X 

72 

70 

67 

63 

56 

5B 

30 

TOT RADIATION 

200 

266 

353 

434 

472 

499 

444 

EVAPOTRANSP 

15 

26 

69 

113 

133 

143 

133 

TYPE OP HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRV PERIOD 



DRY DAVS 231 

INTERN DAYS 

33 

WET DAYS 

61 


♦ SEASON NR 

1 







SEASON BEGINS ON 

23 JUK 






BEGIN 

1AJMID 

ON 2 JULY 





MUMID 

PERIOD 

< 61 DAYS) ENDS ON 

1 SEP 



END OF SEASON ON 

15 OCT 






TOTAL LENGTH Of 

SEASON 

IS 114 

DAYS 






COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

LINJIANG 





• 

LATITUDE 

41 

43 • 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

precipitation 

12 

16 

20 

38 

79 

120 

219 

TFHP AVERAGE - 

17 0 

-12 2 

-3 1 

7 3 

14 2 

18 3 

23 0 

TEMP MEAN MAX - 

10 0 

-6 4 

3 0 

14 2 

21 3 

24 2 

27 3 

Tf MP MEAN MIN - 

23 0 

-10 3 

-9 2 

1 0 

7 0 

12 3 

18 2 

TEMP MEAN DAY 

14 1 

-10 2 

-0 9 

10 0 

17 0 

20 3 

24 3 

TEMP MN NIOMT - 

10 0 

•13 9 

-4 7 

5 7 

12 3 

16 3 

21 0 

VAPOUR PRESS 

1 2 

1 7 

3 0 

3 3 

9 2 

13 1 

22 1 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 7 

1 2 

1 4 

1 4 

1 1 

0 8 

S-JNSHINE X 

39 

72 

68 

37 

37 

49 

44 

TOT RADIATION 

172 

271 

357 

406 

467 

430 

411 

EVAPOTRANSP 

2 

7 

32 

70 

107 

102 

107 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRV PERIOD 



DRY DAYS 160 

INTERN DAYS 60 

WET DAYS 

129 


• SEASON NR 

1 







SEASON BEGINS ON 

6 APR 






BEGIN 

HUMID 

ON 7 

JUNE 





HUMID 

PERIOD 

* < 100 

DAYS) ENDS ON 

23 SEP 



BEGIN 

HUMID 

ON 29 

SEP 





HUMID 

PERIOD 

> < 21 

DAYS) ENDS ON 

20 OCT 




END OF SEASON ON 20 OCT 


TOTAL LENGTH OF SEASON IS 197 DAVS 


• NUMBER 
LONCITUOC 121 07 

34337 

• ELEVATION 

70 M 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

138 

70 

31 

9 

4 

381 

23 6 

18 2 

10 9 

1 7 

-6 3 

8 0 

27 7 

23 3 

17 0 

6 7 

-2 3 

13 9 

19 0 

11 3 

4 6 

-4 3 

-It 4 

3 4 

23 1 

19 3 

12 9 

2 9 

-5 3 

10 3 

22 0 

14 7 

7 8 

-I B 

-9 3 

6 7 

21 8 

13 1 

7 4 

3 3 

1 7 

9 0 

2 5 

2 3 

2 8 

3 2 

2 7 

3 0 

56 

69 

69 

6B 

70 

64 

427 

402 

303 

213 

173 

349 

122 

93 

61 

34 

18 

904 


• NUMBER 
LONGITUDE 126 33 

34374 

• ELEVATION 

333 M 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

240 

BO 

40 

27 

13 

912 

21 3 

13 2 

7 B 

-3 0 

-13 0 

4 9 

23 6 

22 2 

13 4 

3 3 

-3 0 

II 4 

15 0 

8 3 

1 0 

-It 0 

-20 0 

-1 4 

22 4 

17 7 

10 3 

-0 2 

-10 1 

7 2 

18 3 

12 2 

4 3 

-7 1 

-16 5 

2 5 

20 7 

13 3 

6 9 

3 3 

1 7 

8 6 

0 B 

0 8 

0 9 

1 2 

0 7 

1 o 

4B 

36 

39 

39 

3B 

37 

380 

349 

271 

191 

132 

324 

91 

60 

33 

9 

0 

620 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA • STATION VINGKOU • NUMBER 54471 


• LATITUDE 40 40 • LONGITUDE 122 12 • ELEVATION 4 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

5 

10 

25 

40 

61 

173 

165 

74 

46 

20 

0 

651 

TEMP AVERAGE 

-10 0 

-7 5 

0 0 

e 6 

16 3 

21 4 

25 0 

24 5 

10 4 

10 9 

0 9 

-7 0 

0 5 

TEMP mean max 

-4 4 

-1 7 

5 0 

14 4 

21 7 

26 7 

29 4 

28 9 

23 9 

16 7 

6 1 

-1. 7 

13 7 

TEMP MEAN MIN 

-15 6 

-13 3 

-5 0 

2 e 

10 6 

16 1 

20 6 

20 0 

12 8 

5 0 

-4 4 

-13 2 

3 0 

TEMP MEAN DAY 

-7 9 

-5 4 

1 0 

10 7 

10 2 

23 3 

26 5 

26 0 

20 2 

12 6 

2 5 

-5 6 

10 3 

TEMP MN NIGHT 

-11 4 

-0 9 

-1 3 

6 9 

14 3 

19 5 

23 2 

22 5 

15 B 

7 9 

-1 9 

-10 5 

6 3 

VAPOUR PRESS 

1 B 

2 0 

3 5 

6 3 

10 7 

17 3 

24 3 

23 9 

14 5 

8 3 

4 2 

2 2 

9 9 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 6 

3 1 

3 7 

3 4 

2 7 

2 0 

a. 6 

2 4 

2 8 

3 0 

2 6 

2 8 

SUNSHINE X 

70 

70 

67 

60 

60 

60 

51 

53 

70 

65 

62 

70 

63 

TOT RADIATION 

201 

273 

359 

423 

404 

510 

449 

414 

410 

296 

205 

100 

350 

EVAPDTRANSP 

10 

21 

51 

94 

135 

139 

130 

122 

91 

57 

24 

11 

893 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON «41 TH DRY PERIOD 

DRV DAYS 233 INTERN DAYS 70 WET DAYS 62 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 JUNE 

BEGIN HUMID ON 2 JULY 
HUMID PERIOD < 62 DAYS 1 ENDS ON 2 SEP 
END OF SEASON ON HO OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 132 DAYS 


COUNTRY CHINA • STATION TANGSHAN • NUMBER 54534 






• 

LATITUDE 

39 

40 ♦ 

LONGITUDE 118 

09 ♦ 

ELEVATION 

29 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

4 

7 

10 

25 

55 

70 

180 

177 

65 

22 

9 

4 

628 

TEMP AVERAGE 

-5 B 

-4 2 

3 3 

12 0 

19 4 

23 0 

25 5 

24 6 

19 6 

12 7 

3 8 

-4 0 

10 0 

TEMP MEAN MAX 

1 0 

2 5 

9 3 

19 2 

25 3 

29 0 

31 0 

29 B 

25 2 

19 2 

10 5 

2 2 

17 0 

TEMP MEAN MIN 

-10 5 

-8 5 

-2 5 

6 2 

13 7 

17 2 

21 0 

IB 5 

14 4 

8 0 

-3 3 

-9 6 

5 4 

TEMP MEAN DAY 

-2 6 

-1 0 

5 6 

15 1 

21 6 

25 2 

27 B 

26 1 

21 6 

15 4 

3 0 

-1 8 

13 2 

T F HP MN NIGHT 

-6 2 

-4 3 

1 B 

to a 

17 6 

21 O 

24 0 

21 7 

17 3 

10 8 

-0 t 

-6 8 

9 0 

VAPOUR PRESS 

2 0 

2 3 

3 B 

6 9 

11 0 

17 1 

25 1 

23 7 

13 2 

8 9 

4 3 

2 2 

10 2 

WIND SPEED 2M 

1 9 

2 0 

! 

2 6 

2 3 

2 1 

l 6 

1 4 

1 5 

1 0 

1 9 

1 9 

1 9 

SUNSHINE X 

67 

66 

65 

64 

64 

62 

53 

‘ 60 

66 

67 

63 

65 

64 

TOT RADIATION 

204 

270 

35B 

444 

505 

521 

460 

450 

399 

309 

219 

100 

360 

Evapotransp 

16 

25 

57 

106 

143 

146 

132 

120 

07 

55 

26 

16 

929 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 257 INTERM DAYS 45 WET DAYS 63 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 10 JUNE 

BEGIN HUMID ON 1 JUI Y 
HUMID PERIOD < 63 DAYS» ENDS ON 2 SEP 
END OF SEASON ON 4 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 10S DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

CANO ZHOU 


• NUMBER 

94616 







• 

LATITUDE 

30 

20 * 

LONOITUDE 

116 90 

* ELEVATION 

Il M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

S 

10 

20 

37 

67 

219 

172 

40 

29 

13 

9 

639 

TEMP AVERAGE 

-5 2 

-2 0 

4 7 

13 3 

20 7 

24 8 

26 4 

29 4 

19 B 

13 9 

4 9 

-3 9 

11 9 

TFMP MEAN MAÏ 

-2 2 

2 9 

11 2 

19 2 

26 7 

29 9 

31 6 

30 4 

29 2 

20 2 

12 0 

1 9 

17 3 

TEMP MEAN MIN 

-9 4 

-5 0 

-0 B 

6 2 

14 3 

20 0 

22 6 

19 7 

14 9 

0 0 

3 3 

-0 9 

6 9 

TEMP MEAN DAY 

-4 S 

0 1 

7 * 

19 1 

22 B 

26 9 

28 e 

26 9 

21 7 

16 1 

6 9 

-i 9 

13 B 

TEMP MN NICHT 

-6 7 

-2 2 

3 6 

10 8 

18 4 

23 1 

29 4 

22 7 

17 4 

11 1 

0 9 

-6 1 

9 8 

VAPOUR PRES5 

2 4 

2 9 

4 7 

7 6 

11 2 

17 2 

26 1 

29 2 

15 4 

9 7 

9 3 

2 9 

10 B 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 3 

2 9 

3 1 

2 9 

2 6 

2 1 

t. 0 

1 7 

2 3 

2 4 

2 2 

2 4 

SUNSHINE X 

6 5 

69 

63 

63 

70 

64 

61 

64 

71 

68 

68 

66 

66 

TOT RADIATION 

209 

276 

397 

444 

938 

531 

903 

472 

429 

320 

236 

191 

379 

EVAP0TRAN5P 

16 

29 

64 

117 

171 

167 

149 

130 

94 

66 

29 

IB 

1090 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 281 

INTERM DAYS 

24 

WET DAYS 

60 








• SEASON NR 

| 













SEASON BEGINS ON 

21 JUNE 












BEGIN 

HUMID 

ON 1 JULY 











HUMID 

PERIOD 

1 60 DAYRI ENDS ON 

30 AUG 









END OF SEASON ON 

13 SEP 












TOTAL LENGTH OF 

SE ASON 

IS 04 

DAYS 












COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

WEI FANG 


• 1 

NUMBER 

94643 







• 

LATITUDE 

36 

42 • 

LONOITUDE 

119 09 

* ELEVATION 

91 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

12 

16 

34 

40 

09 

203 

153 

05 

37 

20 

10 

707 

TEMP AVERAGE 

-3 5 

-2 9 

5 0 

12 9 

19 4 

23 4 

26 1 

25 8 

19 y 

14 0 

6 2 

-0 9 

12 1 

TEMP MEAN MAI 

2 0 

3 2 

11 3 

19 3 

29 9 

27 9 

30 2 

29 7 

25 0 

20 2 

12 3 

4 0 

17 9 

TFMP MEAN MIN 

-0 0 

-6 9 

-1 3 

6 9 

13 9 

19 B 

21 8 

20 2 

14 9 

9 0 

-1 e 

-7 2 

6 7 

TFMP MEAN DAY 

-1 2 

0 1 

7 3 

19 2 

21 7 

29 0 

27 9 

26 6 

21 9 

16 9 

7 6 

0 2 

14 0 

TEMP MN NICHT 

4 3 

-2 9 

3 2 

11 0 

17 9 

22 3 

24 3 

22 9 

17 4 

11 9 

1 B 

-4 4 

10 1 

VAPOUR PRESS 

2 9 

3 2 

4 9 

0 2 

12 1 

17 a 

26 3 

26 2 

16 3 

10 2 

9 6 

3 1 

11 4 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 3 

2 7 

3 0 

2 6 

2 6 

2 1 

1 9 

1 B 

2 0 

2 2 

2 3 

2 3 

SUNSHINE X 

64 

63 

61 

61 

63 

60 

92 

56 

60 

69 

62 

99 

61 

TOT RADIATION 

221 

283 

399 

440 

902 

90B 

499 

436 

387 

322 

239 

191 

362 

EVAPDTRANSP 

19 

26 

64 

tio 

143 

191 

137 

129 

09 

63 

34 

23 

984 


TYPE GF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 210 JNTfRM DAYS 03 WET DAYS 7 2 

♦ SEASON NR I 

SEASON DEC INS ON 12 JUNE 

DEO IN HUMID ON 30 JUNE 
MUM ID PERIOD < 72 DAYS> ENDS ON 10 SEP 
END OF SEASON ON 14 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 199 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

NAGQU 



• NUMBER 

55299 







• 

LATITUDE 

31 

29 • 

LONGITUDE 

92 04 

• ELEVATION 

4500 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

4 

6 

10 

25 

1O0 

105 

128 

76 

19 

3 

2 

400 

TEMP AVERAGE 

-14 1 

-10 9 

-6 1 

-1 0 

3 0 

7 3 

9 2 

B 4 

5 6 

-0 0 

-8 9 

-13 6 

-1 B 

TEMP MEAN MAI 

-2 5 

0 0 

2 2 

7 6 

11 0 

14 2 

16 2 

15 0 

12 0 

7 5 

-2 5 

-3 9 

6 4 

TEMP MEAN MIN 

-21 5 

-17 2 - 

12 8 

-0 0 

-3 5 

0 0 

3 5 

1 0 

-3 4 

-6 5 

-16 2 

-20 2 

-8 7 

TEMP MEAN DAY 

-0 5 

-5 4 

-2 5 

2 7 

6 4 

9 7 

12 1 

10 4 

7 0 

2 9 

-7 0 

-9 3 

1 5 

TEMP MN NIGHT 

-14 6 

-11 0 

-7 5 

-2 6 

1 3 

4 6 

7 4 

5 1 

1 0 

-2 7 

-12 6 

-16 0 

-4 0 

VAPOUR PRESS 

0 6 

0 7 

1 0 

1 9 

3 6 

5 0 

7 0 

7 5 

6 0 

3 2 

1 3 

o e 

3 3 

WIND SPEED 2M 

2 4 

3 0 

? 0 

2 9 

2 5 

3 

1 8 

1 7 

1 9 

1 9 

1 9 

1 9 

2 2 

SUNSHINE X 

70 

61 

60 

61 

60 

50 

45 

50 

60 

70 

75 

71 

61 

TOT RADIATION 

276 

311 

381 

452 

488 

449 

415 

413 

407 

372 

310 

259 

370 

EVAPQTRAN5P 

21 

34 

57 

70 

91 

91 

07 

80 

64 

44 

23 

15 

685 

TYPE OP HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 259 

INTERM DAYS 

11 

WET DAYS 

95 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

26» MAY 












BEGIN 

HUMID 

ON B JUNF 











HUMID 

PERIOD 

i 95 DAYS) ENDS ON 

11 SEP 









END OF SEASON ON 

11 SEP 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 106 

DAYS 












COUNTRY CHtNA 




• 

STATION 

LHASA 



♦ NUMBER 

55591 







• 

LATITUDE 

29 

> 

o 

4 

LONGITUDE 

91 08 

• ELEVATION 

3650 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

5 

3 

3 

25 

117 

135 

125 

93 

9 

2 

0 

517 

TFMP AVERAGE 

-2 5 

0 4 

3 B 

7 6 

12 0 

15 1 

15 3 

14 2 

12 5 

7 4 

1 1 

-2 0 

7 1 

TEMP MEAN MAY 

6 5 

9 0 

11 0 

15 0 

18 3 

20 6 

21 0 

20 2 

17 8 

16 1 

e 5 

5 5 

14 1 

mean mm - 

10 0 

-0 0 

-3 7 

0 5 

5 8 

10 0 

10 0 

9 0 

4 9 

0 8 

-6 2 

-9 5 

0 3 

TEMP MEAN DAY 

1 3 

3 6 

6 3 

10 4 

14 3 

17 3 

17 4 

16 6 

13 6 

11 0 

3 6 

0 5 

9 7 

TEMP MN NIGHT 

-4 1 

-I 9 

1 5 

5 5 

9 9 

13 5 

13 3 

1? 3 

8 6 

5 O 

-2 2 

-5 5 

4 6 

VAPCUR PRESS 

1 3 

1 5 

2 0 

3 0 

5 0 

B 5 

10 6 

10 2 

8 7 

4 4 

2 4 

1 5 

4 9 

WIND SPEED 2M 

1 5 

l 7 

1 7 

1 9 

1 7 

1 5 

1 2 

I 2 

l 2 

1 2 

1 8 

1 8 

1 5 

SUNSHINE X 

75 

72 

66 

65 

70 

62 

49 

54 

62 

60 

01 

60 

60 

TOT RADIATION 

306 

361 

414 

476 

540 

511 

435 

435 

422 

421 

343 

290 

413 

Evapotransp 

30 

44 

70 

92 

117 

113 

101 

93 

77 

5B 

36 

28 

859 


TYPE O*- HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 239 INTERM DAYS 20 WET DAV5 J06 

• SEASON NR 1 

SEASON BECÏNS ON 29 MAY 

BEGIN HUMID ON 12 JUNE 
HUMID PERIOD <106 DAY5> END5 ON 26 SEP 
END OF SEASON ON 2 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 126 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 


• STATION PAG# I 


• NUMBER 33773 


• LATITUDE 37 44 • LONGITUDE 09 03 • ELEVATION 4301 « 



JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY - 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

3 

3 

20 

33 

26 

4B 

103 

127 

42 

30 

3 

3 

449 

TEMP AVERAGE 

-14 0 

-10 2 

-6 2 

-0 1 

3 2 

7 0 

7 3 

6 6 

4 9 

0 2 

-3 0 

-9 3 

-1 3 

TEMP MEAN MAY 

-7 I 


1 2 

6 0 

9 4 

11 0 

12 0 

11 7 

10 1 

0 0 

2 l 

-3 3 

4 6 

TEMP MEAN MIN 

-23 0 

-17 0 

-12 2 

-6 0 

-3 0 

-3 0 

-3 3 

-3 3 

-3 0 

-0 0 

-13 3 

-17 3 

-9 6 

TEMP MEAN DAY 

-12 l 

-7 7 

-3 0 

2 2 

3 4 

6 3 

7 0 

6 y 

3 2 

2 7 

-3 0 

-9 3 

0 0 

TEMP NN NIGHT 

-17 3 

-12 2 

-7 3 

-1 9 

1 1 

1 5 

1 2 

1 0 

-0 6 

-3 6 

-9 2 

-14 3 

-5 2 

vapour press 

0 6 

1 3 

2 4 

4 0 

3 4 

7 7 

0 3 

e o 

6 9 

4 3 

2 4 

1 2 

4 4 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 4 

2 1 

2 4 

2 7 

3 0 

2 6 

2 3 

2 4 

2 2 

2 2 

1 7 

2 4 

SUNSHINE X 

00 

73 

6B 

65 

61 

30 

40 

47 

4B 

63 

79 

BO 

63 

TOT RADIATION 

337 

3B3 

432 

464 

492 

444 

3B3 

401 

363 

376 

333 

316 

396 

Evapotranse 

23 

30 

47 

67 

63 

B3 

73 

72 

30 

46 

29 

21 

6?4 


Tvpfc OP HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 290 INTfcRM DAYS 20 WET DAYS 33 

• SEASON NR I 

SEASON DECT NS ON II JUNE 

BEGIN MUNI D ON 1 JULY 

HUH ID PERIOD C 33 DAV5> ENDS ON 23 AUC 
END CT SEASON ON 23 AUC 

total length or season is 73 days 


COUNTRY CHINA * STATION TENCCHONC ♦ NUMBER 3670* 






• 

LATITUDE 

23 

07 ♦ 

LONGITUDE 

98 29 • 

ELEVATION 

1649 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU_ 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

38 

36 

69 

130 

236 

312 

282 

163 

136 

41 

23 

1301 

TEMP AVERAGE 

8 3 

9 8 

13 3 

16 1 

IB 1 

20 0 

20 2 

20 3 

20 0 

17 2 

12 0 

9 7 

15 5 

TEMP MEAN MAX 

16 1 

16 7 

21 1 

22 8 

23 3 

23 3 

23 3 

23 9 

23 9 


19 4 

17 2 

21 1 

TEMP MEAN MIN 

0 6 

2 0 

3 6 

9 4 

12 6 

16 7 

17 2 

17 2 

16 1 

12 2 

6 1 

2 2 

9 9 

t F nP mean DAY 

11 2 

12 3 

16 2 

10 3 

20 0 

21 2 

21 3 

21 7 

21 4 

18 9 

13 0 

12 3 

17 3 

NN MIGHT 

6 1 

7 7 

11 0 

13 9 

16 2 

16 6 

19 1 

19 2 

10 4 

13 0 

9 B 

6 3 

13 3 

VAPOUR PRESS 

7 7 

7 8 

19 0 

12 3 

16 0 

20 3 

21 1 

21 2 

20 3 

16 5 

11 5 

0 7 

ID 2 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 4 

1 4 

1 3 

1 2 

1 2 

1 3 

1 0 

0 9 

0 7 

1 0 

1 0 

1 1 

SUNSHINE X 

73 

66 

69 

39 

46 

30 

19 

29 

43 

44 

73 

73 

32 

TOT RADIATION 

333 

360 

447 

433 

412 

333 

272 

311 

337 

303 

332 

316 

333 

evapotransp 

Ifl 

52 

31 

97 

96 

61 

71 

77 

77 

39 

46 

34 

779 


TYPE OP MUHID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 34 INTERN DAYS 140 WET DAYS 1V1 

• SEASON NR 1 

SEASON BEC I NS ON 30 JAN 

BEGIN HUMID ON 4 HAY 

HUMID PERIOD (191 DAYS > ENDS ON 11 NOV 
END OF SEASON ON 25 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 299 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 2B NOV 
END OF SEASON ON 30 DEC 
TOT Al LENGTH OF SEASON IS 32 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




« 

STATION 

KUNMING 


• NUMBER 

56778 







• 

LATITUDE 

25 

01 • 

LONGITUDE 

102 4] 

• ELEVATION 

1893 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

1 1 

M 

30 

IB 

80 

179 

330 

206 

133 

64 

30 

10 

977 

rrnr average 

9 5 

10 9 

13 9 

17 5 

19 8 

20 0 

20 9 

20 1 

19 5 

16 4 

12 8 

10 0 

16 1 

TEMP MEAN MAX 

16 1 

17 B 

21 I 

24 4 

25 6 

23 0 

25 0 

23 0 

23 9 

21 1 

IS 3 

16 7 

21 7 

TFMP MEAN MIN 

2 8 

3 9 

6 7 

10 6 

13 9 

16 7 

16 7 

16 7 

13 0 

It 7 

7 2 

3 3 

10 4 

TEMP MEAN DAY 

11 9 

13 4 

16 5 

30 0 

21 9 

22 3 

23 3 

22 3 

21 0 

18 0 

M 7 

12 3 

18 1 

TEMP MN NICHT 

7 5 

B B 

11 7 

13 3 

17 7 

19 4 

19 ^ 

19 2 

17 6 

14 3 

10 3 

7 0 

14 0 

VAPOUR PRE5S 

7 8 

7 B 

9 2 

11 4 

15 3 

19 3 

20 4 

20 6 

19 2 

13 0 

11 5 

8 B 

13 8 

WIND 5PEED 2M 

1 7 

1 9 

1 9 

3 1 

l 9 

1 3 

1 3 

0 9 

0 9 

t 2 

1 3 

1 3 

1 3 

SUNSHINE 

70 

73 

74 

70 

35 

35 

35 

42 

43 

43 

60 

65 

53 


326 

395 

469 

SOB 

439 

360 

336 

377 

348 

297 

309 

292 

375 

EVAPOTRAN5P 

45 

60 

101 

123 

1 19 

94 

92 

91 

76 

61 

43 

37 

944 


TVPE OF HunlO SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 163 INTERN DAYS 59 W£T DAYS M3 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 MAY 

BEGIN HUMID ON 27 MAY 

HUMID PERIOD < M3 DAYS) ENDS ON 17 QC1 
END OF SEASON ON 27 NDV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 202 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

8 1 MAO 



• NUMBER 

56964 







m 

latitude 

22 

40 * 

LONGITUDE 101 

24 

• ELEVATION 

1303 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JW. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

VF AH 

PRECIPITATION 

25 

13 

23 

47 

130 

270 

320 

366 

172 

129 

61 

32 

1 508 

TEMP AVERAGE 

11 2 

13 0 

16 4 

IB 9 

21 1 

21 5 

22 2 

21 0 

20 5 

18 5 

14 9 

12 2 

17 6 

TEMP MEAN MAX 

20 0 

21 5 

22 3 

24 0 

25 6 

26 0 

27 3 

34 f 

23 2 

34 8 

23 0 

21 0 

24 0 

TEMP MEAN MIN 

7 8 

9 3 

11 2 

13 3 

14 8 

16 9 

19 7 

19 0 

17 4 

16 2 

12 0 

9 0 

13 9 

TEMP MEAN DAY 

16 1 

17 7 

18 9 

30 6 

32 2 

33 1 

99 D 

24 3 

22 7 

22 0 

19 4 

17 t 

20 B 

TEMP MN NICHT 

13 0 

13 7 

15 1 

16 9 

18 3 

19 B 

22 i 

21 4 

19 7 

18 6 

13 l 

12 4 

17 1 

VAPOUR PRESS 

10 6 

10 3 

11 7 

M 4 

18 9 

22 0 

13 3 

21 8 

20 7 

18 2 

14 7 

11 9 

15 7 

WIND SPEED 2H 

0 5 

0 7 

0 7 

0 0 

0 7 

0 6 

0 6 

0 5 

0 4 

0 4 

0 4 

0 6 

0 6 

SUN5H1NF 

63 

64 

65 

53 

40 

33 

28 

33 

48 

40 

32 

30 

49 

TOT Radiation 

339 

395 

460 

471 

463 

4 1 B 

396 

401 

416 

343 

325 

290 

393 

EVAPOTRANSP 

44 

59 

92 

106 

1 16 

103 

1 18 

99 

92 

73 

31 

41 

994 


type of humid season season with dry period 

DRV days B8 INTERM DAYS B1 MET DAYS 196 
♦ SEASON NR 1 

SFASON BFCINS ON 20 APR 

BEGIN HUMID ON 13 MAY 

HUMID PERIOD i 196 DAYS) ENDS ON 25 NOV 
END OF SEASON ON 22 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 277 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 


• STATION WENOZ 1 


♦ NUMBER 56905 






» 

LATITUDE 

23 

23 ♦ 

LONGITUDE 

103 23 * 

ELEVATION 

1302 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

B 

IB 

2B 

41 

127 

132 

196 

198 

97 

51 

36 

13 

96 7 

TEMP AVERAGE 

11 8 

13 7 

17 5 

20 5 

22 5 

22 6 

22 5 

21 8 

20 B 

18 3 

14 9 

12 4 

18 3 

TEMP MEAN n*< 

20 0 

21 B 

23 9 

26 0 

27 0 

20 3 

30 0 

2? 0 

20 0 

27 0 

24 0 

22 0 

25 6 

TEMP MEAN MIN 

9 0 

10 5 

13 4 

16 0 

17 0 

18 0 

19 0 

18 0 

17 0 

16 0 

13 0 

10 0 

34 7 

TEMP MEAN DAY 

16 5 

IB 2 

20 6 

22 8 

23 8 

25 1 

26 5 

23 4 

24 4 

23 4 

20 4 


22 1 

T£MP MN NIGHT 

12 8 

1 4 5 

17 0 

19 4 

20 3 

21 4 

2? 4 

21 3 

20 2 

19 1 

16 1 

13 3 

16 1 

VAPOUR PRESS 

9 4 

9 0 

11 B 

14 4 

17 7 

20 2 

21 2 

20 8 

10 8 

13 5 

12 3 

10 3 

15 2 

WIND SPEED 2M 

2 9 

3 3 

3 2 

3 2 

2 9 

2 2 

l 9 

1 3 

1 6 

l 9 

2 1 

? 5 

2 4 

SUNSHINE X 

51 

40 

47 

55 

50 

32 

31 

39 

42 

40 

48 

30 

44 

TOT RADIATION 

277 

2 79 

356 

435 

431 

341 

333 

362 

347 

296 

279 

239 

333 

EVAP0TRAN5P 

59 

73 

10B 

130 

135 

103 

99 

95 

87 

75 

36 

51 

1071 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 145 INTERM DAYS 79 WET DAYS 141 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 20 APR 

BEGIN MOM ID ON 19 MAY 

MUM 1 D PERIOD <123 DAYS» END* ON 19 8tP 

BEGIN HUMID ON 3 NOV 

MIP11D PER I Oil i IB DAYS» ENDS CN 21 NOV 
END OR SEASON ON 4 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 220 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

Y US HU 



• NUMBER 

56029 







* 

LATITUDE 

33 

01 ♦ 

LONGITUDE 

97 01 

• ELEVATION 

36B2 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

e 

10 

33 

130 

132 

90 

79 

24 

4 

3 

531 

TFMP AVERAGE 

0 0 

-3 4 

-0 5 

3 5 

B 0 

10 0 

12 6 

1 l 6 

8 6 

2 4 

-4 4 

-7 6 

2 6 

temp mean MAX 

o a 

2 6 

7 4 

II 0 

14 B 

17 0 

19 3 

16 6 

13 3 

11 B 

4 0 

0 0 

10 2 

TE«P MEAN MIN 

16 2 

-12 4 

-0 1 

-3 5 

1 0 

3 0 

6 0 

4 1 

1 3 

-3 5 

-12 3 

-13 0 

-4 6 

TEMP MEAN DAY 

-4 9 

-2 1 

? 5 

6 4 

10 4 

12 5 

15 1 

13 9 

10 8 

6 7 

-1 3 

-5 0 

T> 4 

TEMP MN NIGHT - 

10 2 

-6 9 

-2 6 

1 5 

3 6 

7 5 

10 1 

8 4 

5 4 

0 6 

-B 2 

1 1 2 

0 0 

VAPOUR PRESS 

1 2 

1 4 

2 0 

3 2 

3 6 

7 6 

9 6 

9 0 

7 8 

4 5 

2 t 

1 3 

4 6 

WIND SPEED 2M 

0 B 

I 1 

1 l 

1 1 

1 0 

O 8 

0 7 

0 7 

0 6 

0 6 

0 7 

0 6 

0 B 

5UNSNINE X 

3B 

56 

54 

54 

33 

47 

47 

30 

32 

60 

60 

70 


TOT RADIATION 

232 

2B4 

348 

415 

431 

434 

427 

41 1 

366 

326 

276 

24 2 

351 

E VAPQTR AN5P 

t A 

27 

50 

68 

83 

B4 

90 

BO 

37 

36 

17 

12 

62? 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PFRIOD 

DR> DAYS 235 INTERM DAYS 10 WET DAYS 120 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 MAY 

BEGIN HUMID ON 31 MAY 

HUMID PERIOD 4 120 DAYS i ENDS ON 28 SEP 
END OF SEASON ON 20 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 130 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA * STATION QAMDO • NUMBER 56137 

• LATITUDF 31 09 • LONGITUDE 97 10 • ELEVATION 3307 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

n 

4 

10 

24 

44 

BO 

135 

160 

73 

20 

4 

3 

376 

TEMP AVERAGE 

-2 3 

0 2 

4 6 

8 3 

12 7 

14 4 

16 0 

15 0 

13 6 

7 9 

1 4 

-0 9 

7 7 

TEMP MEAN MA* 

6 1 

0 4 

11 7 

14 3 

19 0 

21 2 

24 2 

21 0 

20 2 

16 2 

9 0 

6 2 

14 9 

MEAN MIN 

-10 5 

-0 0 

-2 4 

1 0 

7 0 

8 5 

10 4 

9 2 

6 2 

1 0 

-7 2 

-10 0 

0 5 

1 F HP MEAN DAY 

0 9 

3 2 

7 2 

10 1 

15 4 

17 i 

19 7 

17 7 

13 6 

112 

3 6 

o e 

10 2 

TEMP PIN NIGHT 

-4 5 

-2 1 

2 6 

5 6 

11 5 

12 6 

14 6 

12 9 

10 2 

5 1 

-2 9 

-5 6 

5 0 

VAPOUR PRESS 

l 7 

1 9 

2 7 

3 0 

6 0 

? 2 

1 1 1 

10 6 

9 2 

5 3 

2 7 

1 9 

5 5 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 9 

1 1 

1 2 

1 3 

1 2 

0 9 

1 3 

0 0 

0 0 

0 6 

0 5 

0 9 

DUNSM 1 NE % 

37 

53 

47 

45 

50 

41 

42 

46 

50 

53 

63 

63 

51 

roi RADIATION 

243 

206 

320 

375 

435 

400 

399 

393 

364 

319 

202 

240 

339 

EVAPOTRANSP 

22 

34 

60 

77 

100 

95 

100 

75 

7? 

49 

25 

17 

746 


TvP£ Or HUMID SEASON SEASON WITH DRv PFRIOD 

0«v DAYS 216 INTI RM DAYS 60 MET DAYS 01 

♦ SEASON NR I 

SFA50N BEGINS ON ?3 MAY 

OCCIN HUMID ON 25 JUNE 

HUMID PERIOD ( 01 DAYS» ENDS ON 14 SEP 
END OF SEASON ON 19 OCT 

total length of season is 149 days 


COUNTRY CHINA 




m 

STATION 

DEOEN 



• NUMBER 

56444 







• 

LATITUDE 

20 

30 • 

LONGITUDE 

9B 34 

* ELEVATION 

3408 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

R*E< ip I tat ION 

5 

12 

15 

36 

42 

62 

175 

147 

67 

25 

9 

5 

600 

TEMP AVERAGE 

1 0 

2 0 

6 2 

9 2 

13 0 

17 0 

10 2 

16 3 


10 4 

5 0 

1 9 

9 7 

TEMP MEAN MAT 

9 0 

10 0 

14 0 

16 0 

19 9 

23 4 

24 2 

22 4 

19 0 

16 0 

J I l 

9 0 

16 2 

TEMP MEAN MIN 

-6 0 

-4 0 

-1 3 

3 0 

7 0 

10 8 

13 5 

10 5 

e 2 

5 0 

-t 2 

-5 0 

3 4 

TEMP MEAN DAY 

4 3 

5 6 

9 1 

11 9 

IS 6 

19 4 

20 7 

10 5 

26 0 

12 4 

7 0 

4 4 

12 1 

TEMP MN NIGHT 

-0 6 

1 0 

3 9 

7 4 

11 2 

14 B 

16 8 

14 0 

11 3 

0 0 

2 1 

-1 3 

7 4 

VAPOUR PRESS 

3 3 

4 4 

6 1 

8 t 

11 0 

13 l 

17 3 

13 0 

13 8 

0 7 

3 4 

3 4 

9 3 

WIND S*»EFD 2M 

1 6 

1 6 

1 8 

1 6 

1 6 

1 3 

1 4 

1 3 

1 4 

1 4 

1 4 

1 4 

1 3 

5UNSHINE X 

57 

40 

45 

44 

39 

35 

29 

34 

30 

40 

66 

63 

45 

TOT RADIATION 

262 

204 

330 

373 

377 

364 

328 

333 

310 

307 

306 

262 

321 

EVAPOTRANSP 

31 

36 

39 

71 

09 

sa 

03 

79 

66 

34 

33 

27 

710 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 220 INTERM DAYS 64 WET DAYS 01 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 10 APR 
END OF SEASON ON 29 APR 
TOTAL LENGTH of SEASON IS 19 DAYS 

* SEASON NR 2 

SEASON BECINS ON 7 JUNE 

BFCIN HUMID ON 26 JUNF 
HUMID PERIOD < 01 DAVS> ENDS ON 15 SEP 
END OF SEASON ON II OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 126 DAYS 



COUNTRY CHINA 


• STATION XI CHANG 


• NUMBER 36371 


* LATITUDE 27 54 ♦ LONGITUDE 102 16 • ELEVATION 1399 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

8 

10 

28 

31 

86 

272 

180 

208 

231 

112 

33 

3 

1202 

TEMP AVERAGE 

II 1 

13 7 

13 8 

18 6 

20 e 

21 7 

24 7 

23 6 

21 1 

18 9 

14 2 

12 0 

18 0 

TEMP MEAN MAX 

ie 9 

21 7 

23 3 

26 1 

27 2 

26 7 

30 0 

28 9 

26 1 

25 0 

20 6 

18 3 

24 4 

TEMP MEAN MIN 

3 3 

3 6 

0 3 

11 1 

14 4 

16 7 

19 4 

18 3 

16 1 

12 B 

7 e 

3 6 

116 

TEMP MEAN DAY 

14 0 

16 6 

18 3 

21 3 

23 1 

23 3 

26 6 

23 3 

22 8 

21 0 

16 4 

14 1 

20 3 

TEMP MN NIGHT 

0 9 

11 3 

13 3 

16 2 

IB 6 

19 9 

22 6 

21 4 

19 0 

16 2 

11 3 

9 0 

13 7 

VAPOUR PRESS 

6 7 

6 4 

6 8 

9 2 

13 7 

18 9 

22 3 

21 2 

10 9 

13 9 

10 7 

0 3 

13 3 

WIND SPEED 2M 

I 1 

1 4 

t 6 

1 4 

1 2 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

I 0 

SUNSHINE X 

71 

64 

71 

60 

62 

36 

40 

43 

42 

44 

61 

70 

55 

TOT RADIATION 

309 

343 

444 

454 

497 

369 

383 

381 

338 

293 

293 

287 

367 

EVAPOTRANSP 

43 

73 

100 

119 

127 

93 

109 

103 

80 

63 

44 

34 

100? 


TVPF OF HUH ID SEA50N SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 170 INTERM DAYS 30 WET DAYS 163 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON II MAY 

DEGIN HUHID ON 23 HAY 

HUMID PERIOD 116» DAYS) ENDS ON 6 NOV 
END OF SEASON ON 2*2 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 195 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

CHENGDU 


• 1 

NUMBER 

36294 







• 

LATITUDE 

30 

40 • 

LONGITUDE 

104 01 

• ELEVATION 

500 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

11 

20 

30 

91 

108 

233 

247 

124 

43 

17 

3 

976 

TEMP AVER AC f 

3 0 

8 1 

It 7 

16 9 

21 7 

24 7 

26 4 

23 8 

21 9 

17 3 

12 2 

0 1 

16 7 

TEMP MEAN MAS 

8 3 

10 6 

13 0 

20 6 

23 6 

28 3 

29 4 

2B 9 

24 4 

20 0 

14 4 

11 1 

19 7 

rCNf MEAN MIN 

3 3 

3 6 

a 3 

13 3 

17 8 

21 1 

23 3 

22 B 

19 4 

13 0 

10 0 

3 0 

in f 

TEMP MEAN DAY 

6 7 

9 0 

12 9 

IB 3 

23 i 

26 0 

27 4 

26 9 

22 8 

IB 3 

12 9 

9 1 

17 B 

TEMP MN NIGHT 

3 1 

7 4 

lO 7 

13 B 

20 4 

23 4 

23 2 

24 6 

20 8 

16 3 

11 2 

6 6 

13 6 

VAPOUR PRESS 

7 3 

8 9 

10 7 

16 0 

20 0 

26 2 

30 7 

29 1 

23 4 

18 0 

It 3 

9 9 

17 6 

WIND SPEED 2M 

0 0 

0 0 

0 9 

0 9 

0 9 

0 e 

0 8 

0 8 

0 6 

0 7 

0 7 

0 7 

0 8 

SUNSHINE X 

20 

21 

23 

27 

29 

30 

33 

_V 

23 

13 

10 

18 

23 

TOT RADIATION 

145 

181 

231 

209 

324 

339 

361 

339 

233 

173 

149 

130 

745 

EVAPOTRANSP 

21 

27 

47 

64 

89 

92 

102 

90 

61 

39 

28 

20 

688 


TYPE OF HLP1ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 124 INTERN DAYS 09 WET DAYS 132 

• SEASON Ml 1 

SEASON BE 01 NS ON 23 MAR 

BEGIN HUMID ON 11 MAY 

HUMID PERIOD ( 20 DAYS» ENDS ON 31 MAY 
BEGIN HUMID ON 9 JUNE 

HUMID PERIOD 1132 DAYS) ENDS ON 19 QCT 
END OF 5EAS0N ON 2*1 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 241 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA • STATION .XI'AN • NUMBER 57036 

* LATITUDE 34 IB ♦ LONGITUDE 100 56 • ELEVATION 397 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

8 

9 

23 

42 

50 

45 

B6 

95 

117 

65 

22 

5 

575 

TEMP AVERAGE 

-1 3 

2 1 

6 0 

14 0 

19 2 

25 3 

26 7 

25 4 

19 4 

13 6 

6 5 

0 6 

13 3 

TFMP MEAN MAX 

5 0 

B 4 

15 0 

21 6 

26 0 

32 6 

34 3 

31 B 

25 0 

19 9 

12 6 

6 1 

20 0 

TEMP MEAN MIN 

-5 3 

-2 3 

2 9 

B 0 

14 0 

19 1 

22 6 

21 1 

15 6 

9 1 

2 3 

-3 0 

0 7 

ÎLMP MEAN DAY 

1 7 

5 0 

11 2 

17 5 

23 5 

aa a 

30 5 

28 3 

21 9 

16 3 

9 2 

2 8 

16 4 

TEMP MN NIGHT 

-1 5 

1 6 

7 2 

13 3 

IB 6 

23 4 

26 1 

24 2 

IB 2 

11 9 

5 0 

-1 3 

12 2 

VAPOUR press 

3 6 

4 0 

7 2 

11 2 

15 5 

IB 3 

.-4 ■ 

24 0 

IB 0 

12 3 

7 5 

3 3 

12 5 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 5 

i e 

1 9 

1 7 

1 B 

1 6 

! 6 

1 3 

1 2 

1 4 

1 3 

1 5 

SUNSHINE X 

40 

42 

41 

43 

47 

54 

51 

56 

42 

43 

43 

46 

46 

TOT RADIATION 

199 

233 

292 

360 

419 

474 

449 

440 

319 

261 

201 

178 

319 

EVAP0TRAN5P 

IB 

20 

55 

Bl 

112 

152 

1 38 

126 

72 

46 

23 

23 

B74 


TVPC OF MLMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 163 INTERN DAYS 106 NET DAYS 76 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 3 APR 
END CF SEASON ON 21 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 48 DAYS 

• 5EAS0N NR 2 

SEASON BEGINS ÜN 2 ^JLV 

BEGIN HUMID ON 29 AUG 

HUMID PERIOD < 76 DAYS) ENDS ON 13 NOV 
END OF SEASON ON 13 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 134 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

HAN 7 HONG 


• 1 

NUMBER 

57127 







• 

LATITUDE 

33 

04 • 

LONGITUDE 

107 02 

• ELEVATION 

500 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

0 

1 1 

32 

68 

07 

111 

150 

142 

147 

00 

38 

9 

091 

if nr AVERAGE 

2 0 

4 6 

9 5 

15 0 

19 5 

23 0 

25 9 

25 0 

20 0 

14 0 

0 6 

3 6 

14 4 

TEMP MEAN MAX 

7 2 

10 0 

15 6 

21 4 

26 5 

30 5 

31 8 

30 4 

24 7 

20 2 

13 0 

B 6 

20 1 

T F M D MEAN MIN 

-3 2 

-O 8 

3 5 

B 6 

12 5 

17 1 

20 1 

19 7 

15 3 

9 4 

3 5 

-l 4 

B 7 

TEMP MEAN DA v 

3 9 

6 6 

11 B 

17 3 

22 0 

26 2 

26 0 

26 9 

21 6 

16 6 

10 4 

5 3 

16 4 

ÎLMP MN NIGHT 

0 6 

3 1 

7 e 

13 0 

17 I 

21 4 

23 6 

22 B 

17 9 

12. 3 

6 2 

t. 2 

12 3 

VAPOUR PRESS 

5 3 

6 3 

B 7 

12 9 

17 0 

21 2 

27 0 

25 6 

19 6 

14 3 

9 5 

6 B 

14 5 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 8 

0 9 

0 9 

0 B 

0 B 

0 B 

0 8 

O 7 

0 6 

0 6 

0 5 

0 7 

SUN5HÎNF X 

39 

33 

36 

36 

40 

47 

49 

57 

34 

35 

30 

36 

39 

TOT RADIATION 

183 

210 

276 

329 

382 

434 

437 

446 

206 

236 

172 

162 

296 

EVAPO t RAN5P 

16 

25 

48 

69 

94 

115 

121 

116 

64 

41 

20 

11 

740 


T'PE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 85 INTERN DAYS 109 WET DAYS 171 

• SEA50N NR l 

SEASON BEGINS ON 24 FEB 

BEGIN HUMID ON 17 APR 

HUMID PERIOD < 9 DAYS» ENDS ON 26 APR 

BEGIN HUMID ON 22 JUNE 

HUMID PERIOD <162 DAYS) ENDS ON 1 DEC 
END DF SEASON ON 1 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 200 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 


• STATION VICKANC 


• NUMBER 57461 


• LATITUDE 30 42 * LONGITUDE 111 IB • ELEVATION 134 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vAIN 

JU. 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

21 

29 

30 

102 

126 

160 

212 

182 

106 

70 

33 

17 

1 MS 

TFHP A VF RACE 

3 6 

6 9 

1 1 4 

17 7 

22 5 

26 4 

20 9 

aa ? 

24 4 

19 2 

13 4 

7 B 

17 a 

TEMP MEAN MAX 

e 9 

H t 

15 6 

22 2 

27 2 

30 6 

33 3 

33 3 

20 9 

23 3 

17 0 

11 7 

22 0 

TC MR MEAN MIN 

2 2 

2 B 

7 2 

13 3 

17 B 

22 2 

24 4 

24 4 

20 0 

13 0 

B 9 

3 9 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

6 8 

B 5 

12 9 

19 4 

C4 2 

27 9 

30 4 

30 4 

26 0 

20 6 

14 9 

9 1 

19 3 

' M 

4 6 

5 B 

10 2 

16 4 

20 9 

24 9 

27 | 

27 0 

2r 3 

17 2 

11 3 

3 9 

16 2 

VAPOUR PRESS 

7 0 

7 9 

10 6 

16 2 

21 0 

27 9 

33 1 

32 7 

24 1 

17 6 

12 3 

0 4 

10 3 

WIND SPEFD 2M 

1 6 

2 1 

2 3 

2 2 

2 6 

2 5 

2 3 

2 0 

1 0 

1 0 

2 2 

2 2 

2 1 

SUNSHINE X 

40 

37 

43 

46 

51 

50 

47 

64 

56 

37 

37 

50 

50 

TOT RADIATION 

200 

233 

314 

381 

440 

448 

423 

4B4 

392 

330 

264 

212 

344 

EVAPDTRAN5P 

26 

33 

60 

B6 

120 

132 

13B 

149 

102 

71 

40 

26 

983 


T yP£ or HUMID SEASON SEASON HI TMOUT DRV PERIOD 
ORv DAYS 0 INTERM DAYS 149 WET DAYS ?16 

BEGIN HUMID ON 30 MA/» 

HUMID PERIOD 1216 DAYS» ENDS ON 1 NOV 


COUNTRY CHINA 




• 

STATtÜN 

WUHAN 



• NUMBER 

57494 







* 

L AT1TUDE 

30 

37 • 

LONGITUDE 11 

14 OB 

• ELEVATION 

23 M 


JAN 

FFF 

MAR 

APR 

MAY 

Jl*N 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DFC 

YFAR 

PRECIPITATION 

46 

40 

97 

132 

163 

244 

100 

97 

71 

61 

4R 

28 

1.737 

TEMP AVERAGE 

4 4 

3 0 

10 0 

16 7 

22 0 

26 7 

30 0 

30 0 

24 G 

19 2 

1 ? a 

6 9 

17 4 

TEMP MEAN MAX 

7 8 

9 4 

13 9 

20 6 

26 1 

30 6 

33 9 

33 9 

28 9 

22 B 

16 7 

10 6 

21 3 

MEAN MIN 

1 1 

2 2 

6 1 

12 a 

17 8 

22 B 

26 1 

26 1 

20 6 

13 6 

B 9 

3 3 

13 6 

TS HF rtf AN DAY 

3 7 

7 1 

11 4 

18 1 

23 3 

20 1 

31 4 

11 4 

26 2 

20 4 

14 1 

8 2 

IB B 

. M . 

3 5 

4 e 

a b 

15 3 

20 5 

25 3 

28 3 

20 4 

23 0 

17 5 

11 o 

3 2 

16 0 

VAPOUR press 

5 5 

6 1 

B 1 

12 0 

17 9 

24 0 

29 8 

29 1 

20 4 

14 9 

9 3 

6 3 

13 4 

HIND SPEED 2M 

l 6 

2 1 

? 3 

2 2 

2. 6 

2 5 

2. 3 

2 0 

1 0 

1 8 

2 2 

2 2 

2 I 

N 

40 

37 

43 

46 

31 

50 

47 

64 

56 

57 

37 

50 

30 

TO* RADIATION 

201 

236 

314 

301 

440 

448 

423 

404 

392 

330 

264 

212 

344 

rVAPQTRANSP 

31 

40 

67 

94 

131 

146 

155 

164 

114 

00 

31 

36 

1109 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRV PERIOD 
DRY DAYS ci XMTfRff Days 137 wft days 22B 
BEGIN HUMID ON 1? OCT 

HUMID PERIOD < 21 DAYS > ENDS ON 2 NOV 
BEGIN HUMID ON 30 Of ( 

HUMID PERIOD <207 DAYS) ENDS ON 25 JULY 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

GUILIN 



• NUMBER 

57957 







• 

LATITUDE 

23 

20 • 

LONGITUDE 

110 18 

♦ ELEVATION 

167 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUW 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITAT ION 

SI 

79 

161 

333 

339 

370 

236 

300 

101 

87 

33 

47 

1967 

TEMP AVERAGE 

9 3 

9 7 

13 4 

19 0 

33 7 

23 7 

36 4 

27 9 

26 3 

22 0 

13 6 

It 1 

19 2 

TEMP MEAN MAX 

13 5 

13 5 

17 2 

23 6 

20 4 

2G 4 

33 4 

33 3 

32 6 

27 7 

20 6 

16 3 

24 C 

TEMP MEAN MIN 

4 'V 

3 9 

9 6 

14 4 

19 0 

19 0 

23 3 

-2 3 

20 4 

16 3 

10 6 

3 9 

14 3 

TEMP MEAN DAY 

SO B 

Il 1 

14 B 

30 7 

33 4 

23 4 

30 1 

39 B 

28 6 

24 0 

17 3 

12 9 

20 9 

TEMP MN NIGHT 

7 9 

e t 

12 2 

17 5 

22 1 

22 0 

26 4 

25 7 

24 0 

19 5 

13 4 

8 8 

17 3 

vapour press 

9 0 

9 5 

12 6 

17 6 

24 6 

24 0 

31 7 

30 4 

24 2 

IB 3 

13 1 

9 6 

10 7 

HIND SPEED 2M 

1 Q 

1 5 

1 0 

l 5 

1 2 

1 1 

1 1 

0 9 

1 4 

1 9 

2 1 

2 1 

1 5 

SUNSHINE X 

24 

13 

IS 

30 

2B 

36 

44 

54 

36 

41 

39 

42 

33 

TOT RADIATION 

179 

170 

209 

300 

317 

366 

404 

437 

406 

293 

23B 

222 

293 

evapotransp 

36 

33 

31 

73 

89 

97 

123 

127 

119 

B6 

34 

41 

933 

type of humid season 

SEA50N WITHOUT DRY 

PERIOD 









CRY DAYS 0 

INTERN DAYS 61 

WET DAYS 

304 








BEGIN 

HUMID ON 23 

NOV 











HUMID 

PERIOD 

<2B2 

DAYS) ENDS ON 

3 SEP 









BEGIN 

HUMID ON 10 

OCT 











HUMID 

PERIOD 

< 22 

DAYS) ENDS ON 

1 NOV 










COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

ChONCQInC 


• NUMBER 

37315 







m 

LATITUDE 

29 

31 ♦ 

LONGITUDE 

106 29 

* ELEVATION 

331 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

20 

36 

99 

142 

180 

142 

122 

130 

112 

40 

20 

1008 

TEMP AVEPACÉ 

7 3 

8 3 

13 8 

18 3 

S3 a 

23 9 

28 6 

2B 7 

22 3 

18 1 

13 2 

8 9 

17 8 

T F HP MEAN MA* 

9 4 

12 8 

16 3 

22 0 

26 7 

29 4 

33 9 

33 0 

27 0 

21 7 

16 1 

12 8 

22 2 

TEMP MEAN M 1 N 

3 0 

7 2 

11 1 

15 6 

19 4 

22 2 

24 4 

23 0 

21 7 

16 1 

11 7 

7 8 

13 6 

TEMP MEAN DAY 

8 0 

11 0 

16 0 

20 5 

24 4 

27 1 

30 8 

31 7 

23 0 

19 9 

14 6 

11 1 

20 1 

m «N night 

6 6 

9 3 

1.1 6 

18 1 

31 e 

24 3 

27 3 

27 9 

23 4 

17 6 

12 9 

9 1 

17 7 

VAPOUR PRES5 

B 3 

0 7 

11 3 

15 3 

20 3 

23 4 

27 4 

23 9 

22 0 

17 2 

l S A 

9 5 

16 8 

WIND SPEED 2M 

1 o 

1 2 

1 2 

t 3 

1 1 

1 0 

1 2 

1 2 

1 0 

0 9 

0 9 

0 9 

1 I 

SUNSHINE X 

19 

19 

28 

33 

25 

32 

43 

32 

37 

20 

IB 

19 

29 

TDT RADIATION 

147 

1 78 

233 

320 

303 

349 

414 

423 

31 1 

197 

133 

137 

266 

evapotransp 

34 

31 

5© 

79 

08 

96 

134 

136 

70 

48 

30 

22 

824 

TYPE Of HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 










DRy DAYS 

2 INTERM DAYS 

140 

WET 

DAYS 

« SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 4 MAR 

BEGIN HUMID ON 1 APR 






HUMID PERIOD U09 DAYS) 
DEC IN HUMID ON 26 AUG 

ENDS 

ON 

19 

JULY 

END 

HUMID PERIOD <106 DAYS) 
OF SEASON ON 2 MAR 

ENDS 

ON 

10 

DEC 


TOTAL length OF SEASON IS 363 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

CHANGSHA 


• 1 

9UMBER 

37679 







« 

LATITUDE 

26 

12 * 

LONGITUDE 

113 03 

0 ELEVATION 

46 M 


JAN 

FEU 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIA 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

40 

94 

2 33 

143 

206 

221 

112 

109 

69 

76 

69 

36 

1324 

TEMP AVERAGE 

4 a 

3 2 

11 0 

16 7 

22 0 

23 3 

28 9 

20 0 

23 6 

10 0 

12 2 

6 3 

16 9 

TEMP MEAN MAX 

7 2 

0 9 

13 0 

21 t 

26 7 

30 0 

34 4 

M - 

30 0 

23 9 

17 8 

10 6 

21 7 

TflriP rf an MM 

1 7 

2 0 

7 0 

13 3 

19 4 

22 0 

23 6 

23 6 

21 1 

13 0 

9 4 

3 9 

14 0 

TEMP MEAN DAY 

3 3 

7 0 

12 7 

18 6 

24 4 

27 7 

31 6 

31 3 

27 1 

21 0 

13 0 

6 4 

19 2 

TEMP MN NIGHT 

3 7 

3 0 

10 3 

16 0 

21 B 

23 1 

28 3 

26 2 

23 7 

17 4 

11 7 

3 7 

16 4 

VAPOUR PRESS 

6 9 

7 3 

10 9 

13 3 

21 6 

26 4 

30 2 

29 7 

22 6 

16 2 

11 1 

7 6 

17 2 

WIND SPEED 2* 

1 9 

2 1 

1 9 

2 0 

1 0 

1 6 

2 l 

1 0 

2 1 

1 9 

2 4 

1 9 

2 0 

5UN5MINF X 

29 

24 

23 

26 

29 

29 

62 

61 

52 

41 

33 

33 

37 

TOT RADIATION 

101 

200 

245 

297 

324 

332 

503 

471 

301 

201 

210 

160 

300 

Evapotransp 

27 

28 

49 

71 

91 

9B 

161 

149 

102 

66 

42 

27 

911 


TYPE OF HUMID SEASON 5CA50N WITHOUT DRY PERIOD 
0*Y DAYS 0 IN TERM DAYS 96 WET DAYS 269 

BEGIN HUMID ON 6 OC 1 

HUMID PERIOD f26* DAYS» ENDS ON 2 JULY 


COUNTRY CHINA 




0 

STATION 

ZHI JIANG 


0 NUMBER 

37743 







0 

LATITUDE 

27 

27 # 

LONGITUDE 

109 41 

• ELEVATION 

273 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

34 

63 

160 

203 

200 

137 

133 

72 

119 

81 

43 

1342 

ÎLMF AVERAGE 

3 0 

3 3 

10 9 

16 3 

21 2 

24 2 

27 3 

26 B 

22 4 

17 2 

11 0 

6 7 

16 3 

TEMP MEAN MAX 

9 0 

9 3 

13 6 

21 4 

23 4 

29 3 

32 3 

31 B 

27 0 

22 3 

16 0 

12 0 

21 0 

Tf-riP HERN MIN 

1 3 

3 0 

B 0 

12 3 

17 0 

21 0 

22 4 

21 0 

17 0 

14 0 

B 3 

2 3 

12 4 

TEMP MEAN DAV 

6 6 

7 4 

13 2 

18 6 

22 7 

26 0 

29 2 

20 6 

23 7 

19 6 

13 5 

8 8 

18 2 

If riP f*N NIGHT 

4 2 

5 3 

10 6 

15 3 

19 0 

23 7 

25 5 

24 7 

19 9 

16 3 

10 6 

4 9 

15 1 

VAPOUR PRESS 

6 7 

7 1 

lO 3 

14 6 

20 3 

24 7 

26 2 

2B I 

20 8 

15 6 

10 9 

7 3 

16 ? 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 7 

1 3 

1 4 

1 3 

0 9 

1 2 

1 0 

1 ? 

1 2 

1 1 

1 3 

1 3 

5UNSH INF 

19 

17 

21 

23 

24 

31 

33 

32 

31 

31 

23 

21 

31 

TOT RADIATION 

133 

170 

231 

203 

297 

342 

434 

426 

379 

246 

193 

151 

277 

EVAPOTRANSP 

27 

30 

49 

66 

83 

93 

134 

121 

92 

36 

34 

27 

812 


TvPf OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRV PERIOD 
DRY DAYS O INTIRM DAYS 43 WET DAYS 322 

BEGIN HUMID ON 28 5EP 

HUMID PERIOD 1209 DAYS» ENDS ON ]4 JIA V 
BEGIN HUMID ON 29 JU Y 

HUMID PFRIOD t 33 DAYS» ENDS ON 3t AUC 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

GUI YANG 


• NUMBER 

57016 







• 

LATITUDE 

26 

35 • 

LONGITUDE 106 

43 

• ELEVATION 

1074 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

24 

3B 

101 

193 

212 

102 

137 

111 

96 

SO 

24 

1187 

TEMP AVERAGE 

9 1 

6 0 

11 3 

16 1 

19 7 

21 4 

23 9 

23 2 

20 3 

16 0 

11 6 

6 7 

15 1 

TEMP HE AN MAH 

Q 5 

10 0 

IS 9 

20 0 

23 0 

26 0 

28 0 

26 5 

22 4 

20 3 

15 4 

11 9 

19 1 

TEMP MEAN MIN 

1 5 

2 5 

0 0 

12 0 

IS 0 

17 5 

19 0 

10 3 

16 8 

12 2 

6 0 

3 9 

11 3 

TEMP MEAN DAY 

A 3 

7 6 

ia * 

18 0 

20 4 

23 3 

29 4 

23 8 

20 6 

17 6 

13 0 

9 3 

16 6 

TfMP HN NIGHT 

4 0 

5 2 


15 0 

17 6 

20 2 

32 3 

20 7 

10 4 

14 4 

10 0 

6 1 

13 / 

VAPOUR PRESS 

6 B 

7 1 

9 9 

13 3 

17 4 

19 5 

22 2 

21 5 

10 0 

14 1 

10 9 

7 6 

14 0 

WIND SPEED 2M 

: A 

1 9 

2 0 

1 9 

1 6 

1 4 

1 6 

1 3 

1 4 

1 5 

1 4 

1 5 

1 6 

sunshine X 

l 1 

19 

26 

32 

31 

30 

40 

46 

40 

2S 

24 

20 

29 

TOT RADIATION 

1 52 

188 

294 

310 

334 

339 

384 

376 

331 

225 

183 

192 

271 

FVAP0TRAN5P 

r 9 

3!> 

60 

79 

91 

91 

1 12 

107 

82 

59 

37 

28 

006 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









CRY DAYS 0 

iNTfRH DAYS 119 

WET DAYS 

246 








SEC IN 

HltMID 

ON 3 

APR 











HUMID 

PERIOD 

<246 

DAYS > ENDS ON 

5 DEC 










COUNTRY china 




« 

STATION 

L 1NGL CNG 


• NUMBER 

57866 







• 

LATITUDE 

26 

14 * 

LQNC1TUDE 111 

37 

• ELEVATION 

174 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

52 

83 

140 

205 

2 20 

200 

no 

151 

56 

75 

72 

57 

1421 

TEMP AVERAGE 

6 0 

6 2 

12 0 

17 3 

22 9 

29 6 

28 7 

2B 0 

24 2 

18 8 

13 2 

7 7 

1 ? 5 

TEMP MEAN MAH 

9 0 

10 4 


20 4 

26 5 

30 0 

34 0 

32 8 

29 0 

23 5 

17 0 

12 0 

21 e 

TEMP MEAN MIN 

3 0 

4 5 

0 0 

14 | 

18 5 

21 9 

24 2 

23 0 

19 0 

15 5 

10 0 

4 9 

13 B 

TEMP MEAN DAY 

7 6 

B 5 

13 9 

10 4 

23 9 

27 3 

30 9 

29 6 

25 7 

20 9 

14 7 

9 5 

19 2 

TEMP MM MIGHT 

9 4 

6 6 

lO 9 

16 2 

21 1 

24 2 


29 9 

21 9 

17 7 

11 9 

6 9 

16 3 

VAPOUR PRESS 

7 4 

8 0 

11 2 

19 9 

21 5 

29 9 

27 9 

27 9 

21 7 

16 0 

11 3 

B 0 

16 8 

WIND SPEED 2*1 

2 5 

2 9 

2 B 

2 B 

' 

2 3 

2 6 

2 3 

2 6 

2 6 

2 5 

2 6 

2 6 

X 

24 

19 

19 

24 

28 

32 

59 

59 

50 

39 

33 

28 

35 

TOT RADIATION 

17S 

109 

224 

279 

31B 

346 

4B4 

462 

378 

281 

214 

176 

294 

EVAPOTRANSP 

33 

32 

57 

79 

99 

no 

165 

190 

114 

79 

50 

36 

1000 

TVPF OF HUMID 5FAS0N 

SFASON WITH 

DRV PERIOD 









DRv DAYS 18 

INTtRM DAYS 72 

WET DAYS 

275 








• SEASON 6R 

1 













SEASON BEGINS ON 

20 SEP 












BE01N 

HUH ID 

□N IB 

OCT 











HUH ID 

PER IOC 

<256 

DAYS) ENDS DM 

1 JULY 









BECIN 

HUMID 

ON 5 

AUG 











HUH ID 

PERIOD 

< 19 

DAYS) ENDS ON 

24 AUG 










END Of SEASON ON 10 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 347 DA vs 


Copyrighted material 



COWTRy CHINA • STATION X1NGREN • NUMBER 57*02 

• LATITUDE 23 26 * LONGITUDE 103 IS ♦ ELEVATION 1379 M 



JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

35 

43 

75 

134 

200 

245 

202 

97 

107 

38 

27 

124? 

TEMP AVERACE 

6 1 

7 e 

13 1 

16 6 


20 3 

22 0 

21 2 

19 1 

13 6 

11 3 

7 4 

13 0 

TEMP MEAN MAX 

12 O 

13 3 

17 0 

23 0 

23 a 

26 a 

27 B 

26 3 

24 0 

21 8 

17 4 

13 3 

20 a 

TEMP MEAN MIN 

3 O 

3 3 

9 9 

12 B 

13 3 

17 2 

19 0 

18 8 

16 3 

13 3 

8 4 

4 3 

12 0 

TEMP MEAN DAY 

9 2 

11 0 

14 7 

19 e 

22 3 

23 7 

25 0 

24 0 

21 6 

19 i 

14 4 

10 3 

17 9 

TEMP MN NIGHT 

6 2 

0 3 

It! 4 

16 3 

IB 7 

so a 

21 7 

21 1 

18 7 

13 8 

10 9 

7 0 

14 0 

VAPOUR PRESS 

7 3 

7 0 

10 3 

13 4 

17 1 

19 3 

21 3 

20 0 

IB 1 

14 5 

11 0 

8 3 

14 2 

WIND SPEED 2M 

1 4 

I B 

1 B 

i e 

l 3 

1 1 

1 3 

O 9 

O 9 

l 1 

1 1 

1 3 

l 3 

S'JNSHINf 

26 

27 

39 

43 

39 

29 

40 

4B 

40 

2B 

33 

29 

33 

TQT RADIATION 

183 

222 

314 

304 

375 

328 

383 

407 

334 

241 

224 

183 

?99 

Evapotransp 

29 

40 

70 

09 

90 

84 

101 

90 

74 

52 

33 

26 

796 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRV PERIOD 
DAY DAY? 0 INTERM DAY 5 140 UFT DAYS P89 

BEGIN HUMID ON 25 APR 

HUMID PERIOD » 205 DAYS» ENDS ON 16 NOV 
BEGIN HUMID ON l Df-C 

HUMID PC. A I UV * 20 DAYS» ENDS ON 21 DEC 


country china 




• 

station 

GANZHOU 


• NUMBER 

57993 







« 

LATITUDE 

23 

31 • 

LONGITUDE 

114 57 

* ELEVATION 

123 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NDV 

DEC 

YFAR 

PRECIPITATION 

50 

83 

150 

170 

213 

286 

123 

149 

9© 

77 

36 

42 

1503 

TEMP AVERAGE 

8 l 

8 9 

14 0 

19 3 

24 2 

26 4 

a • 4 

as a 

23 9 

20 6 

13 3 

9 6 

19 2 

TEMP MEAN MAX 

12 7 

13 7 

18 7 

23 8 

28 7 

30 9 

34 0 

33 0 

30 0 

23 5 

20 4 

14 5 

23 0 

V 1 MI MEAN BIN 

4 0 

3 0 

10 0 

15 2 

20 1 

22 3 



20 5 

16 8 

It 7 

5 5 

14 9 

T F *1P MEAN DAY 

9 9 

10 9 

13 9 

21 1 

26 0 

28 1 

30 9 

29 9 

26 9 

22 6 

17 5 

11 5 

;’i o 

TEMP MN NIGHT 

7 1 

B 1 

13 0 

18 1 

22 9 

23 1 

27 3 

26 2 

23 3 

19 2 

14 l 

B 0 

1 T 7 

VAPOUR PRESS 

8 3 

9 0 

12 4 

17 8 

23 2 

26 B 

28 3 

2B 1 

23 3 

17 4 

12 5 

0 6 

IB 0 

MIND SPEED 

1 3 

1 6 

1 3 

i s 

1 3 

1 4 

t 6 

1 2 

: 5 

1 3 

1 4 

1 4 

1 5 

SUNSHINE X 

36 

23 

23 

29 

33 

33 

6? 

61 

33 

33 

43 

47 

42 

TOT RADIATION 

213 

213 

243 

304 

344 

361 

499 

47? 

393 

339 

236 

233 

323 

EVAPOTRANÇP 

34 

37 

50 

77 

103 

109 

161 

145 

113 

83 

30 

36 

1006 


Type OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT day PERIOD 
DRY DAYS O INTERM DAYS 92 WET DAYS 273 

BFCIN HUMID ON 30 0(T 

HUMID PER I OP (248 DAV5> ENDS ON 3 JULY 
BEGIN HUMID ON 5 AUC 

HUMID PERIOD C 23 DAYS» ENDS ON 30 AUC 


Copyrighted material 



country china 


• STATION LUSHI 


• NUH&ER 57047 


• LATITUDE 34 03 • LONGITUDE 1 11 02 • ELEVATION 370 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SCP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

B 

12 

32 

74 

70 

73 

183 

143 

112 

69 

32 

B 

820 

TEMP AVERAGE 

-l 2 

0 2 

7 0 

13 1 

19 0 

23 6 

23 7 

24 7 

18 1 

12 6 

6 1 

-0 1 

12 4 

TEMP MEAN MAX 

5 5 

6 6 

14 6 

20 5 

26 5 

29 6 

32 0 

30 6 

24 0 

18 7 

12 0 

5 6 

18 8 

TEMP MEAN MSN 

-6 5 

-4 5 

0 0 

7 5 

12 0 

17 4 

ao a 

18 5 

13 2 

9 0 

-0 3 

-5 7 

6 7 

TEMP MEAN DAY 

1 7 

3 1 

10 0 

16 4 

21 9 

25 7 

2B 1 

26 7 

20 5 

15 5 

7 9 

1 0 

14 9 

TEMP MN NIGHT 

-2 1 

-0 4 

S 2 

12 0 

16 B 

21 3 

23 6 

22 0 

16 2 

11 5 

2 9 

-2 8 

10 5 

VAPOUR PRES5 

3 6 

4 3 

6 3 

9 9 

14 0 

16 e 

23 7 

23 0 

15 9 

10 9 

6 6 

3 8 

11 6 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 5 

1 5 

1 6 

1 4 

1 4 

1 2 

1 2 

0 9 

0 9 

1 1 

1 1 

1 2 

SUNSHINE X 

31 

46 

43 

43 

47 

33 

32 

33 

43 

47 

45 

52 

40 

TOT RADIATION 

207 

246 

308 

360 

419 

468 

454 

425 

324 

275 

207 

193 

324 

Evapotranpp 

18 

25 

54 

74 

114 

134 

131 

116 

69 

46 

24 

16 

B2B 


TYPE OF HUMID SEA50N SEASON WITH DRY PERIOD 

DAYS 97 INTERM DAYS 116 WET DAYS 152 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS UN 7 MAR 
F NO OF SEASON ON 31 MAY 
total length of SEASON IS 05 DAYS 
•SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 13 JUNE 

DEC IN HUMID ON 30 JUNE 
HUMID PERIOD <152 DAYS» ENDS ON 29 NOV 
END Of SEASON ON 13 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1B3 DAYS 


COUNTRY China • STATION WANYUAN • NUMBER 37237 


♦ LATITUDE 32 04 • LONGITUDC 100 02 • ELEVATION 674 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

8 

16 

33 

103 

140 

140 

212 

167 

1 58 

09 

44 

13 

1127 

TEMP AVERAGE 

3 0 

4 e 

? 9 

14 9 

19 1 

22 4 

25 4 

25 1 

19 4 

14 7 

9 5 

5 4 

14 5 

TEMP MEAN MAX 

8 0 

9 7 

M 8 

20 2 

24 J 


30 2 

29 7 

24 4 

20 4 

14 0 

9 2 

19 4 

TEMP MEAN min 

-2 0 

-0 2 

4 9 

10 0 

13 9 

17 6 

20 0 

19 7 

14 3 

1 1 3 

2 3 

-1 3 

9 2 

TFMP MEAN DAY 

4 B 

6 6 

11 7 

17 0 

21 0 

24 2 

26 9 

26 4 

21 1 

17 4 

10 7 

3 7 

16 1 

TEMP MN NIGHT 

1 6 

3 4 

8 4 

13 5 

17 3 

20 7 

23 1 

22 6 

17 2 

13 7 

3 7 

1 4 

12 4 

VAPOUR PRESS 

5 0 

5 4 

7 7 

11 1 

15 2 

19 6 

24 6 

22 9 

17 3 

13 0 

8 7 

5 9 

13 0 

WIND SPEED 2H 

1 4 

i 9 

I 9 

l ü 

1 4 

1 1 

1 0 

1 1 

1 2 

1 1 

1 3 

1 4 

1 4 

SUNSHINE X 

26 

27 

2B 

33 

34 

37 

43 

30 

33 

26 

23 

22 

32 

TOT RADIATION 

134 

195 

247 

323 

331 

379 

413 

413 

293 

210 

137 

133 

273 

fVAPOTRANSF 

27 

37 

61 

B 1 

96 

104 

1 18 

116 

70 

46 

31 

28 

813 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRy DAv 5 INTERN DAYS 32 WET DAYS 242 

• SEASON N* I 

SEASON BEGINS ON 13 HAP 

BEGIN HUMID ON 31 HAP 

HUMID PERIOD (242 DAYS » ENDS ON 28 NOV 
END OF SEASON ON 12 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 274 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

GUANGHUA 


• NUMBER 

57265 







• 

LAT 1 TUDE 

32 

23 ♦ 

LONGITUDE 111 

40 

♦ ELEVATION 

91 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

■AJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

8 

9 

2B 

52 

lOO 

143 

210 

1 82 

195 

92 

32 

9 

1060 

TEMP AVERAGE 

2 1 

2 9 

9 0 

14 8 

20 6 

28 2 

27 B 

27 2 

20 8 

15 9 

9 6 

3 4 

14 9 

TEMP MEAN MAI 

7 9 

0 9 

14 2 

20 1 

25 6 

28 6 

30 9 

30 3 

24 9 

19 8 

13 4 

8 2 

19 4 

temp mean min 

-2 0 

-0 9 

4 0 

10 0 

15 6 

19 4 

21 4 

21 5 

15 5 

10 0 

4 5 

-1 0 

9 9 

TEMP MEAN DAY 

4 8 

5 0 

11 0 

16 9 

22 4 

25 7 

27 5 

27 4 

21 0 

16 0 

10 4 

5 1 

16 3 

TEMP MN NIGHT 

1 6 

2 7 

7 6 

13 5 

IB 9 

22 4 

24 1 

24 0 

IB 2 

13 2 

6 8 

I 4 

12 9 

VAPOUR PRFSS 

5 2 

5 7 

□ 4 

12 7 

17 9 

21 7 

29 5 

27 4 

19 3 

14 2 

9 0 

5 6 

14 7 

WIND SPEED 2 M 

O 9 

1 1 

I 2 

1 4 

1 1 

1 2 

1 0 

1 0 

0 7 

0 7 

0 8 

0 7 

1 o 

SUNSHINE X 

29 

27 

29 

32 

36 

30 

40 

45 

30 

29 

27 

27 

32 

TOT RADIATION 

161 

194 

250 

311 

361 

385 

389 

307 

273 

220 

167 

144 

270 

EVAPDTRANSP 

20 

24 

40 

69 

95 

115 

1 19 

116 

66 

46 

27 

18 

763 


TvPf OF HUM IP SEASON SEASON MITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 93 INrt-Hri DAYS 77 WET DAYS 195 

• SEASON NR t 

SEASON DEC I NS ON 3 MAR 

OEGIN HUM I D ON 9 MAY 

HUMID PERIOD 1195 DAYS l ENDS ON 20 NOV 
END OF SEASON ON 00 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 272 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

X INYANG 


• NUMBER 

57297 







• 

LATITUDE 

3? 

OB • 

LONGITUDE 114 

03 

• ELEVATION 

115 M 


JAN 

PEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

FREC I P I TAT ION 

8 

24 

35 

105 

142 

IOO 

177 

149 

145 

79 

40 

11 

1023 

TEMP AVERAGE 

l 7 

4 | 

9 1 

15 3 

19 8 

22 4 

25 8 

24 0 

21 0 

14 B 

9 4 

3 B 

14 3 

TEMP MEAN MAI 

B 2 

10 2 

14 2 

20 1 

24 7 

27 5 

30 0 

29 0 

26 0 

19 B 

14 4 

B 7 

19 4 

TEMP MEAN MIN 

2 2 

-0 6 

3 7 

9 5 

15 0 

10 0 

19 0 

10 0 

16 0 

9 0 

4 4 

-1 B 

9 l 

TEMP MEAN DAY 

4 9 

6 0 

10 9 

16 7 

21 6 

24 5 

26 7 

25 4 

22 7 

16 5 

11 1 

5 2 

16 1 

TEMP IN NIGHT 

1 6 

3 3 

7 4 

13 2 

10 2 

21 1 

22 9 

21 2 

19 e 

12 5 

7 0 

0 9 

12 3 

VAPOUR PRESS 

4 9 

6 2 

0 5 

13 0 

17 2 

19 4 

25 B 

22 9 

19 3 

12 7 

8 6 

5 4 

13 7 

WIND 5PEED 2M 

1 6 

1 B 

2 0 

2 0 

1 6 

l 6 

1 0 

1 4 

1 5 

1 4 

1 4 

1 4 

1 6 

SUNSHINE Z 

29 

29 

29 

35 

35 

39 

4B 

50 

38 

32 

26 

25 

35 

TOT RADIATION 

162 

201 

251 

325 

356 

390 

432 

412 

308 

231 

165 

140 

2B1 

FVAPOTRANS P 

24 

29 

53 

76 

96 

109 

126 

112 

78 

51 

32 

25 

813 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 93 INTFRM DAYS 53 WET DAYS 319 

♦ SEASON NR 1 

SEA50N BEGINS ON 6 MAR 

BEGIN HUMID ON 30 MAR 

HUMID PERIOD ( 64 DAYS > ENDS ON 2 JUNE 
BEGIN HUMID ON 20 JUNE 
HUMID PERIOD (155 DAYS» ENDS ON 30 NOV 
END OP SEASON ON 3 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 272 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 


• STATION NANCMONO • NUMBER 37411 

* LATITUDE 30 48 * LONGITUDE 106 03 ♦ ELEVATION 300 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

13 

23 

72 

103 

130 

192 

172 

163 

90 

30 

19 

1068 

TEMP AVERAGE 

6 6 

7 9 

13 2 

18 0 

22 3 

24 3 

27 9 

27 3 

22 0 

18 0 

12 3 

8 4 

17 4 

TEMP MEAN MA* 

10 1 

11 4 

17 3 

22 2 

26 3 

29 0 

32 e 

32 1 

23 0 

21 0 

13 3 

11 3 

21 2 

TEMP MEAN MIN 

4 0 

4 4 

9 6 

14 0 

19 3 

20 4 

23 8 

23. 1 

19 0 

IS 0 

9 3 

4 8 

13 8 

TEMP MEAN DAY 

8 2 

9 2 

14 9 

19 6 

23 8 

26 2 

29 9 

29 2 

23 0 

19 0 

13 3 

9 3 

18 8 

TEMP NN NIGHT 

6 2 

6 9 

12 3 

16 8 

20 9 

23 2 

26 3 

23 7 

20 7 

16 6 

il 1 

6 6 

16 1 

VAPOUR PRES5 

0 1 

8 4 

11 3 

13 2 

19 e 

23 3 

28 1 

23 3 

21 6 

17 3 

12 0 

9 I 

16 6 

WIND SPEED 2 M 

0 6 

0 7 

0 8 

0 e 

0 0 

0 7 

0 6 

0 0 

0 8 

0 6 

0 7 

0 7 

0 7 

SUNSHINE X 

21 

19 

31 

33 

32 

33 

48 

32 

34 

23 

18 

18 

30 

TOT RADIATION 

140 

174 

264 

318 

340 

336 

430 

424 

293 

204 

149 

130 

269 

Cvapotransp 

20 

27 

34 

74 

94 

90 

129 

123 

72 

43 

27 

20 

733 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 23 INTERN DAYS 103 WET DAYS 239 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 WAR 

BEGIN HUMID ON 17 APR 

HUMID PERIOD <239 DAY51 ENDS ON 12 DEC 
END OF SEASON ON 26 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 342 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

ENSHI 



• 1 

NUMBER 

37447 







• 

LATITUDE 

30 

17 ♦ 

LONGITUDE 

109 28 

• ELEVATION 

438 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITAT ION 

32 

43 

79 

117 

190 

190 

236 

180 

137 

116 

76 

38 

1454 

TEMP AVERAGE 

3 1 

6 0 

11 2 

16 2 

20 9 

23 6 

27 2 

26 9 

21 6 

16 8 

11 5 

6 2 

16 1 

TFNP MEAN HA* 

7 8 

9 0 

13 4 

19 5 

24 3 

28 2 

32 2 

31 8 

26 4 

21 3 

13 4 

8 3 

20 0 

• i HP HI AN 1*4 

2 0 

3 0 

' 4 

12 0 

IS 9 

20 2 

23 1 

21 8 

17 2 

14 0 

7 4 

4 1 

12 4 

ft HP M tAN DAY 

6 0 

7 1 

12 9 

17 4 

21 8 

25 6 

29 3 

28 5 

23 4 

19 0 

12 0 

7 0 

17 6 

TEMP Wi N1 

4 1 

3 2 

tO 2 

13 1 

18 7 

22 8 

23 9 

24 7 

19 8 

16 0 

9 5 

3 3 

14 0 

VAPOUR PRESS 

7 4 

7 7 

10 6 

14 7 

19 2 

22 9 

27 7 

26 3 

21 1 

16 0 

11 6 

8 0 

16 1 

WIND SPEED 2N 

0 2 

0 4 

0 3 

0 4 

O 4 

0 3 

0 4 

0 4 

0 4 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

SUNSHINE X 

20 

23 

23 

28 

29 

33 

43 

54 

43 

30 

23 

20 

32 

TOT RADIATION 

146 

196 

240 

294 

324 

366 

414 

434 

333 

231 

170 

136 

274 

EVAPOTRANSP 

17 

24 

43 

62 

83 

94 

1 19 

120 

73 

43 

24 

16 

722 


TYPE OF HUN ID 5EASQN ALL YEAR ROUND HUN ID 

DRY DAYS O INTFRM DAYS O WET DAYS 365 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




« 

STATION 

TIANSMU1 


• 1 

NUMBER 

57006 







• 

LATITUDE 

34 

35 • 

LONGITUDE 

105 43 

* ELEVATION 

1143 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

•AIN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

7 

19 

40 

62 

74 

108 

93 

0B 

31 

19 

4 

576 

TEMP AVERAGE 

-2 9 

1 2 

6 4 

11 B 

17 1 

20 3 

22 8 

22 2 

15 9 

10 7 

3 6 

-1 2 

10 5 

TEMP MEAN MAY 

2 5 

5 2 

12 2 

17 0 

23 0 

26 4 

20 0 

27 2 

20 9 

16 0 

B 6 

2 3 

13 a 

TEMP MF AN MIN 

-7 0 

-3 0 

0 5 

6 0 

It 2 

13 5 

16 0 

13 0 

9 | 

6 0 

-2 3 

-6 0 

4 7 

T£MP MEAN DAY 

-0 5 

2 0 

e 5 

13 5 

19 2 

22 3 

24 l 

23 2 

17 0 

12 7 

4 9 

-0 4 

12 2 

TfNP MN NIGHT 

-3 5 

-1 2 

4 7 

9 6 

IS 1 

17 7 

19 6 

18 5 

12 4 

e 6 

0 4 

-3 9 

6 2 

vapour PRESS 

3 2 

3 6 

3 7 

B 4 

12 2 

13 9 

19 1 

IB 4 

13 7 

9 a 

3 7 

3 3 

9 0 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 3 

1 2 

1 2 

1 0 

O 9 

0 9 

O 9 

0 7 

o a 

0 8 

0 9 

1 0 

SUNSHINE X 

5B 

51 

49 

47 

XI 

51 

49 

49 

3B 

41 

49 

31 

49 

TOT RADIATION 

222 

260 

323 

379 

433 

457 

430 

405 

302 

233 

216 

tea 

323 

Evapotpansp 

14 

24 

53 

75 

101 

115 

116 

106 

61 

40 

19 

13 

737 


TYPE OF HUMID 5FASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DR» DAYS 145 INTFRM DAYS 15? WET DAYS 66 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS DN 30 MAR 

BEGIN HUMID ON 29 AUG 

HUMID PERIOD < 6B DAYS) ENDS ON 5 NOV 
END OF SEASON ON 5 NOV 
TOTAL L t NOTH OF SEASON IS 220 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

5TAT10N 

XUZHOU 



• NUMBER 

50027 







• 

LATITUDE 

34 

17 • 

LONGITUDE 

117 09 

• ELEVATION 

43 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRFC1PITAT JON 

14 

20 

33 

31 

63 

103 

236 

132 

09 

33 

35 

IB 

871 

TfMP AVERAGE 

-0 B 

1 6 

7 3 

14 1 

20 2 

25 0 

27 0 

26 5 

21 4 

15 4 

0 3 

1 9 

14 0 

TEMP MC AN MAX 

3 7 

6 0 

14 7 

20 2 

27 6 

32 7 

33 9 

32 2 

20 5 

22 9 

14 B 

6 4 

20 4 

TEMP MEAN MlN 

5 9 

-3 B 

0 7 

7 2 

12 a 

13 3 

22 0 

21 2 

13 2 

9 4 

1 2 

-3 0 

7 9 

TCnP Ht AN DAY 

0 f 

3 3 

IO 3 

16 1 

22 9 

20 1 

30 1 

20 6 

24 1 

IB l 

10 3 

3 2 

16 3 

trnp MN NIGHT 

2 3 

0 1 

5 7 

11 7 

17 7 

22 9 

23 6 

24 4 

IB 9 

12 2 

4 7 

-O 6 

11 0 

VAPOUR FRF 55 

3 9 

4 3 

6 6 

10 6 

13 4 

20 6 

29 2 

28 4 

19 4 

12 2 

7 B 

4 9 

13 6 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 3 

? 6 

2 7 

? 4 

? 3 

2 0 

i e 

1 B 

1 7 

2 0 

2 0 

? 2 

SUNSM I N[ X 

54 

51 

53 

32 

55 

59 

49 

56 

34 

60 

54 

33 

34 

TUT RADIATION 

214 

261 

339 

403 

461 

501 

430 

440 

371 

319 

230 

19B 

340 

evarchransr 

21 

32 

64 

97 

139 

164 

132 

126 

93 

60 

32 

19 

907 

TYPE Of HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 212 

1NURM DA <S 

59 

WEI DAYS 

94 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 JUNE 

BFCIn HUMID nN 20 JUNE 
HUMID PERIOD « 75 DAYS) ENDS ON 11 SEP 
END Of SEASON ON 12 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 125 DAYS 

• SEASON NR 2 

5F A SON BEGINS ON 29 OCT 

BEGIN HUMID ON 0 NOV 

HUMID PER 1 01» < 19 DAYS) ENDS ON 26 NOV 
END OF SEASON ON 26 NOV 
total LENGTH of SEASON IS 20 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 


♦ STATION NANJINC 


♦ NUMBER 58238 






• 

LATITUDE 

32 

• 

O 

o 

LONGITUDE 

1 16 40 • 

ELEVATION 

B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vAJN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

51 

64 

97 

B7 

135 

164 

i : 6 

7B 

40 

44 

37 

945 

TEMP AVERAGE 

! 9 

3 B 

8 4 

14 7 

20 0 

24 5 

2B 2 

27 9 

22 9 

16 9 

10 7 

4 5 

15 4 

TEMP MEAN MAI 

6 0 

7 0 

14 0 

20 0 

25 9 

29 4 

32 5 

32. 6 

28 2 

23 0 

16 7 

9 7 

20 5 

TEMP MEAN Ml N 

-1 8 

0 0 

4 1 

10 0 

16 0 

20 3 

24 3 

24 0 

19 0 

12 7 

6 3 

0 7 

11 3 

TCMP MEAN DAY 

3 5 

5 3 

lO 9 

16 B 

22 7 

26 5 

29 9 

29 e 

25 2 

19 6 

13 2 

6 7 

17 5 

TEMP MN NIGHT 

I 0 

2 B 

7 6 

13 5 

19 3 

23 2 

26 B 

26 5 

21 6 

15 4 

9 0 

3 0 

14 2 

VAPOUR PRESS 

5 0 

5 9 

6 1 

12 5 

17 7 

23 6 

31 0 

30 0 

22 n 

14 4 

9 9 

6 3 

15 6 

WIND SPEED 2M 

1 8 

1 9 

2. 2 

2 1 

l 8 

1 8 

l 7 

1 6 

1 6 

t 5 

1 6 

1 6 

1 B 

SUNSHINE X 

49 

44 

43 

44 

46 

49 

55 

61 

49 

56 

50 

51 

50 

TOT RADIATION 

215 

251 

308 

369 

414 

444 

469 

467 

356 

31B 

233 

204 

337 

EVAPOTRANSP 

24 

31 

56 

90 

106 

123 

141 

138 

09 

63 

32 

20 

903 


TYPE OF MUHID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV PAVS 78 INTI- RM DAYS 127 WET DAYS 160 

• Bl AS ON NR : 

SEASON BEGINS ON 23 FEB 

BEGIN WHIP ON 23 Ffcjt 

»AJMlD PERIOD « 66 DAYS) ENDS ON 30 APR 
BEGIN HUMID ON 2 JUNE 

HUMID PERIOD ( 59 DAYS I ENDS ON 31 JULY 
BEGIN HUMID ON 2 NOV 

HUMID PERIOD < 35 DAYS) FND5 ON 7 DEC 
END or SEASON ON / DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 207 DAYS 


COUNTRY CHINA 




♦ 

STATION 

OINC JIANG 


• NUMBER 

50144 







• 

LATITUDE 

33 

36 • 

LONGITUDE 

119 02 

• ELEVATION 

16 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRE C 3»- 1TATIDN 

22 

20 

46 

54 

73 

102 

270 

179 

109 

39 

39 

20 

901 

TEMP AVERAGE 

-0 2 

l 8 

6 B 

13 4 

IB 1 

23 9 

27 0 

26 B 

21 7 

15 6 

9 l 

2 7 

13 9 

TCMP MEAN MAX 

3 7 

5 7 

11 B 

18 4 

23 1 

28 5 

31 1 

31 1 

26 3 

19 3 

14 J 

4 3 

IB 1 

TEMP MEAN M I N 

4 1 

-2 t 

1 9 

e 4 

13 2 

19 4 

22 9 

22 5 

17 l 

12 0 

3 9 

1 3 

9 7 

T ( HI MEAN DAY 

1 2 

3 2 

0 7 

15 2 

19 9 

25 6 

28 4 

2B 3 

23 3 

16 9 

10 S 

3 3 

15 4 

rtnt- MN N 1 CMT 

1 2 

o a 

V 4 

It 9 

16 5 

22 3 

25 4 


19 7 

13 9 

6 6 

2 1 

12 4 

VAPOUR press 

4 4 

5 l 

7 3 

11 7 

15 8 

23 7 

30 3 

29 6 

21 O 

13 5 

0 9 

7 9 

14 9 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 9 

3 0 

3 1 

2 6 

2 6 

2 2 

2 2 

2 1 

2 1 

2 5 

2 5 

2 5 

SUNSHINE 

54 

51 

50 

49 

51 

54 

48 

SB 

52 

60 

54 

54 

53 

TL'T RADIATION 

219 

266 

331 

390 

440 

473 

432 

451 

365 

324 

235 

202 

344 

EVAPOTRANSP 

23 

32 

57 

04 

109 

129 

129 

131 

00 

62 

33 

0 

077 


Type OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAVS 95 INTERM DAYS 148 WET DAYS 122 

• SEASON nr l 

SEASON BEGINS ON 6 MAH 

BECIN HUMID ON 24 JUNF 

HUMID PERIOD « 97 DAYS) ENDS ON 29 SEP 
BECIN HUM 10 ON 6 NtlV 

HUMID PER l OP < 25 DAYS) ENDS ON 30 NOV 
END OF SEASON ON 30 NOV 
TOTAL length OF SEASON IS 270 days 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA • STATION HEFEI 

• LATITUDE 31 32 • 



JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

34 

36 

1 19 

49 

90 

07 

90 

TEMP AVERAGE 

0 5 

5 0 

8 3 

IS 2 

21 3 

24 6 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

4 0 

B 4 

12 3 

19 4 

23 B 

28 7 

30 3 

TEMP mean min 

-3 0 

1 6 

4 7 

11 0 

16 0 

20 0 

24 3 

TCMP MEAN DAY 

t 8 

6 3 

9 9 

16 7 

22 9 

25 9 

20 5 

T! HP mn NIGHT 

-0 3 

4 1 

7 4 

13 9 

19 0 

22 0 

26 2 

VAPOUR PRESS 

3 8 

7 2 

B 3 

12 9 

IB 3 

22 6 

31 0 

WIND SPEED 2M 

1 6 

2 1 

2 3 

2 2 

2 6 

2 3 

2 3 

SUNSHINE X 

40 

37 

43 

46 

31 

30 

47 

TOT RADIATION 

194 

230 

310 

379 

440 

449 

426 

evapotransp 

20 

2B 

53 

03 

123 

134 

130 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 



DRY DAYS 101 

INTLRM DAYS 

191 

WET 

DAYS 

73 



• SEASON NR 1 

AWN DEG1N5 ON 23 FEB 

DEGIN HUH 1 0 ON 23 FFH 

HUniD PERIOD < 37 DAYS I ENOS ON 1 APR 

BEGIN MUHID ON 4 SEP 

HUMID PERIOD 1 23 DAYS) ENDS ON 29 SEP 
END or SEASON ID ON 1 » OC T 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 234 DAYS 

* SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 29 OCT 

BEGIN MUHID ON 17 NOV 

HUH ID PERIOD » 11 DAYS» ENDS ON 20 NOV 
END OF SEASON IS ON 2© NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 30 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STAT I ON 

MUHU 






• 

LATITUDE 

31 

20 • 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

31 

3B 

97 

127 

127 

201 

133 

TEMP AVERAGE 

2 0 

4 B 

lO 0 

13 0 

22 0 

23 3 

29 3 

TEMP HE AN MAX 

3 0 

7 B 

14 4 

19 4 

26 7 

29 4 

33 3 

T f HP MF AN MIN 

-1 1 

1 7 

» 6 

10 6 

17 2 

21 1 

23 6 

TFMP MEAN DAY 

3 1 

3 9 

It 6 

16 6 

23 7 

26 7 

30 B 

TEMP HN NIGHT 

1 1 

3 9 

8 7 

13 6 

20 3 

23 8 

27 9 

VAPOUR PRESS 

5 6 

7 1 

9 7 

13 6 

20 9 

26 1 

34 2 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 9 

3 3 

3 1 

2 9 

2 0 

2 9 

SUNSHINE X 

43 

33 

40 

39 

47 

42 

32 

TOT RADIATION 

204 

223 

299 

346 

419 

403 

432 

EVAPOTRANSP 

24 

30 

60 

BO 

1 16 

122 

131 


TYPE OF HUMID SEASDN SEASON WITH DRY PERIOD 
DRy DAYS 64 INTERM DAYS 90 WET DAYS 211 
1 A* N NR 1 

SEASON BEGINS UN 16 FEB 

BEGIN MUHID ON 16 FED 

MUHID PERIOD )13I DAYS) ENDS ON 17 JULY 
BEGIN MUHID ON 13 OCT 

MUHID PERIOD t 60 DAYS) ENDS ON 14 DEC 
END OF SEASON IS ON 14 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 301 DAYS 


• NUMBER 58321 

LONGITUDE 117 14 ♦ ELEVATION 36 H 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

72 

110 

37 

37 

32 

029 

28 3 

23 6 

1 f l 

10 0 

4 3 

13 3 

32 3 

27 7 

21 9 

13 0 

9 3 

19 7 

24 2 

19 5 

12 3 

3 B 

0 1 

11 4 

29 7 

25 0 

18 7 

12 3 

6 4 

17 O 

26 5 

21 0 

14 9 

■ *5 

2 3 

14 0 

30 8 

22 1 

13 a 

9 5 

6 4 

15 6 

2 0 

1 B 

l B 

2 2 

2 2 

2 1 

64 

36 

37 

37 

30 

30 

403 

380 

324 

236 

203 

340 

147 

101 

69 

39 

22 

959 


• NUMBER 38334 

LONGITUDE IIS 21 • ELEVATION 16 H 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

: 1 9 

61 

?l 

36 

36 

1179 


23 9 

ie i 

11 4 

6 1 

16 4 

33 3 

27 B 

22 2 

15 6 

8 9 

20 3 

23 0 

20 0 

13 9 

7 2 

3 3 

12 3 

30 6 

23 2 

19 3 

12 0 

7 0 

17 0 

27 4 

22 2 

16 1 

9 4 

4 B 

14 9 

33 2 

23 4 

16 0 

10 2 

7 5 

17 3 

2 7 

2 3 

2 4 

2 7 

2 7 

2 0 

!« 

49 

32 

44 

44 

45 

433 

339 

307 

221 

192 

323 

1 46 

99 

71 

41 

23 

969 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

SHANGHAI 


• NUMBER 

50367 







• 

LATITUDE 

31 

10 • 

LONGITUDE 121 

26 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

40 

61 

82 

94 

101 

173 

142 

133 

138 

67 

31 

38 

1132 

TEMP AVERAGE 

3 3 

4 6 

8 3 

13 6 

18 8 

23 2 

27 9 

27 e 

23 8 

17 9 

12 3 

6 2 

13 7 

TEMP MEAN MAY 

6 9 

B 2 

13 2 

18 5 

23 8 

27 9 

32 3 

32 1 

27 3 

22 8 

16 6 

10 6 

20 0 

TEMP MEAN MIN 

0 0 

1 0 

4 3 

9 9 

13 3 

20 2 

24 6 

24 7 

20 3 

14 3 

8 3 

3 7 

12 2 

TEMP MEAN DAY 

4 7 

5 9 

10 4 

13 B 

21 1 

23 4 

29 8 

29 7 

23 0 

20 0 

13 9 

8 3 

17 3 

TEMP HN NIGHT 

2 5 

3 6 

7 6 

12 9 

18 1 

22 7 

9 

26 8 

22 3 

16 6 

10 7 

3 3 

14 7 

VAPOUR PRESS 

5 7 

6 6 

8 5 

12 6 

17 8 

23 9 

31 2 

30 6 

29 3 

13 7 

11 3 

7 3 

16 7 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 4 

2 5 

2 3 

2 3 

2 2 

2 3 

2 3 

2 2 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

SUNSHINE X 

45 

39 

38 

39 

38 

40 

57 

63 

46 

30 

47 

43 

46 

TOT RADIATION 

210 

239 

291 

346 

372 

394 

479 

479 

333 

301 

230 

193 

324 

Evapotransp 

28 

32 

54 

73 

93 

103 

146 

144 

77 

67 

38 

23 

B82 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DAY PERIOD 

DRY DAYS 74 1NTFRM DAYS 63 WET DAYS 22B 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 HA* 

BEGIN HUMID ON I HAN 

HUMID PERIOD «132 DAYS» ENDS ON 11 .AIL V 
BEGIN HUMID ON 24 AUG 

HUMID PERIOD « 49 DAYS) ENDS ON 12 OCT 
BEGIN HUMID ON 31 OCT 

HUMID PERIOD « 47 DAYS) ENDS ON 17 DEC 
END OF SEASON ON 17 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 291 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

HANGZHOU 


■ NUMBER 

30437 







♦ 

LATITUDE 

30 

14 « 

LONGITUDE 

120 10 

• ELEVATION 

43 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

68 

93 

124 

137 

136 

236 

131 

173 

166 

78 

69 

60 

1497 

TENP AVERAGE 

4 3 

3 2 

9 4 

13 3 

20 4 

24 7 

28 3 

2B 1 

23 8 

17 9 

12 1 

6 4 

16 3 

FI n- IF AN MA* 

B 3 

9 0 

13 B 

>9 8 

23 3 

28 9 

32 8 

as b 

28 1 

22 7 

17 0 

10 7 

20 a 

TEMP MEAN MIN 

O 1 

1 4 

3 0 

lO 0 

13 3 

20 3 

23 B 

23 4 

19 6 

13 1 

7 2 

2 1 

11 9 

TEMP MEAN DAY 

3 B 

6 6 

11 0 

16 9 

22 2 

26 2 

29 9 

29 7 

25 3 

19 3 

id e 

7 8 

17 9 

TEMP IN NIGHT 

3 1 

4 1 

B 1 

13 9 

IB 7 

23 2 

26 3 

26 1 

22 O 

13 7 

9 0 

4 4 

14 6 

VAPOUR PRESS 

6 7 

7 2 

9 3 

13 9 

18 7 

23 3 

30 4 

30 0 

24 2 

16 4 

11 4 

7 7 

16 8 

WIND SPEED 2M 

1 2 

0 7 

1 3 

1 3 

1 3 

1 1 

1 1 

1 1 

1 2 

1 I 

1 1 

I 2 

1 1 

SUNSHINE X 

38 

31 

33 

31 

43 

32 

31 

35 

40 

43 

42 

30 

40 

TOT RADIATION 

196 

216 

273 

309 

390 

330 

446 

439 

322 

279 

221 

183 

303 

EVAPOTRANSP 

21 

23 

47 

66 

99 

97 

133 

130 

03 

30 

32 

51 

814 


TYPE OF HUHJD SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 63 INTERN DAYS 0 WET DAYS 303 

• SEASON NR 1 

SEASON DEC INS ON 21 FEB 

BEGIN HUH ID ON 21 FEB 

MUNI D PERIOD <303 DAYS) ENDS ON 21 DEC 
END OF SEASON ON 21 DCC 
TOTAL LENGTH OF 5EA50N IS 303 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

CHIU 

CHI ANG 


• NUMBER 

30630 







• 

LATITUDE 

29 

43 « 

LONGITUDE 

116 00 

• ELEVATION 

50 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC 1PJTATI0N 

64 

04 

150 

ieo 

173 

244 

142 

132 

09 

97 

69 

43 

1469 

TEMP AVERAGE 

A. 7 

5 6 

10 0 

16 7 

21 9 

26 1 

89 B 

8V i 

25 0 

19 2 

13 1 

7 2 

17 4 

TEHP MEAN MAX 

7 8 

B 9 

13 3 

20 6 

26 1 

30 0 

33 9 

33 3 

2B 9 

22 B 

17 2 

Il 1 

21 2 

TEMP MEAN MIN 

1 7 

2 2 

6 7 

12 8 

17 B 

22 2 

23 6 

23 0 

21 1 

13 6 

0 9 

3 3 

13 6 

TEMP MEAN DAY 

3 9 

6 B 

11 2 

IB 1 

23 3 

37 9 

31 2 

30 6 

26 4 

20 4 

14 3 

0 3 

18 7 

TEMP HN NIGHT 

3 9 

4 6 

9 0 

15 3 

20 3 

24 7 

20 1 

27 4 

23 3 

17 6 

fl 1 

3 4 

15 9 

VAPOUR press 

4 9 

3 2 

6 B 

9 3 

14 3 

20 3 

28 6 

27 9 

19 3 

12 4 

7 9 

5 4 

13 6 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 9 

3 3 

3 1 

2 9 

2 8 

2 9 

2 7 

2 3 

2 4 

2 7 

2 7 

2 0 

SUNSHINE '4 

43 

33 

40 

39 

47 

4? 

32 

30 

49 

32 

44 

44 

43 

TOT RADIATION 

214 

233 

303 

349 

419 

403 

431 

433 

364 

316 

231 

203 

329 

Evapotransp 

46 

52 

07 

119 

145 

140 

169 

161 

120 

96 

60 

51 

1262 

type of humid SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 47 

INTFRM DAYS 

139 

WET DAYS 

179 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

17 FEB 












BEGIN 

HUMID 1 

□N 17 FEB 











HUMID 

PERIOD 

«137 DAY3I ENDS ON 

4 JULY 









BEGIN 

HUMID 1 

□N 12 OCT 











HUMID 

PERIOD 

< 42 DAYS) ENDS ON 

23 NOV 









END OF SEASON ON 

1 JAN 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 31B 

DAYS 












COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

WENZHOU 


* NUMBER 

38639 







• 

latjtudf 

28 

01 • 

LONGITUDE 

120 40 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

4'. 

09 

132 

140 

190 

265 

204 

258 

204 

07 

33 

43 

1724 

TEMP AVERAGE 

7 7 

0 4 

11 6 

16 7 

21 4 

23 2 

2B 9 

2V 0 

25 7 

20 9 

13 9 

11 1 

1Û 3 

TEMP MEAN MAX 

10 5 

11 3 

14 9 

20 2 

24 7 

28 2 

32 4 

32 6 

29 1 

24 6 

19 2 

14 ] 

21 0 

TEMP HE AN MIN 

3 0 

5 3 

8 3 

13 2 

10 1 

22 2 

23 4 

25 4 

22 3 

17 3 

22 6 

0 1 

15 1 

TEMP MEAN DAY 

8 8 

9 3 

12 B 

IB 0 

22 6 

26 3 

29 3 

30 3 

26 9 

22 2 

17 0 

12 1 

19 7 

TFMP HN NIGHT 

7 0 

7 6 

10 6 

13 6 

20 3 

24 1 

26 1 

27 3 

24 3 

19 3 

14 4 

9 7 

17 2 

VAPCUR PRE55 

e 4 

9 4 

It 7 

16 3 

21 9 

20 3 

34 6 

34 l 

28 1 

19 3 

14 1 

10 0 

19 7 

WIND SPEED 2H 

2 4 

2 2 

2 l 

2 0 

2 1 

1 9 

2 2 

2 5 

1 0 

2 0 

2 2 

2 7 

2 2 

SUNSHINE X 

36 

30 

23 

34 

24 

31 

30 

60 

54 

46 

45 

42 

40 

TOT RADIATION 

202 

222 

237 

326 

290 

342 

439 

466 

391 

300 

242 

206 

306 

EVAPOTRANSP 

33 

33 

4B 

71 

03 

93 

137 

145 

103 

76 

49 

40 

913 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY days 0 iNTtRM DAYS 10 WET DAYS 35» 
DEO IN MUfllD ON 31 OCT 

HUH ID PERIOD «353 DAYS) ENDS ON 21 OCT 
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COUNTRY CHINA * STATION FUZHOU • NUMBER 58047 






• 

LATITUDE 

26 

05 • 

LONGITUDE 

119 17 • 

ELEVATION 

05 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

47 

75 

1 17 

125 

157 

190 

155 

192 

193 

47 

40 

45 

1413 

TEMP AVERAGE 

10 7 

10 6 

13 2 

17 e 

22 6 

25 a 

28 5 

28 5 

26 1 

22 1 

IB 0 

13 7 

19 8 

TEMP MEAN MA* 

13 1 

13 9 

16 7 

21 6 

26 1 

29 3 

32 5 

32 5 

29 B 

25 9 

21 7 

17 3 

23 4 

TEMP MEAN MIN 

7 7 

7 3 

9 7 

14 0 

19 0 

22 4 

24 5 

24 5 

22 4 

18 2 

14 4 

10 ! 

16 2 

TEMP MEAN DAY 

11 4 

11 Q 

14 5 

19 2 

23 8 

27 1 

27 9 

29 9 

27 4 

23 4 

19 3 

14 9 

21 1 

TFMP MN NIGHT 

7 6 

9 6 

12 1 

16 6 

21 3 

24 6 

27 0 

26 9 

24 6 

20 3 

16 4 

12 1 

18 4 

vapour press 

10 0 

10 4 

12 4 

16 5 

23 0 

27 6 

31 9 

31 5 

27 4 

20 5 

15 9 

12 1 

19 9 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 2 

1 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 3 

1 3 

1 3 

l 4 

1 3 

1 3 

1 2 

SUN5HINE % 

34 

33 

27 

33 

31 

3B 

57 

SB 

52 

48 

45 

43 

42 

TOT RADIATION 

206 

241 

259 

□24 

334 

37B 

474 

457 

387 

317 

253 

220 

321 

evapotransp 

35 

37 

53 

72 

B9 

104 

141 

136 

104 

79 

51 

38 

939 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS IS INTERM DAYS 45 WET DAYS 305 

• SEASON NO I 

SEASON BEGINS ON 31 OCT 

BEGIN HUMID ON 1 DEC. 

HUMID PERIOD <305 DAYS) ENDS ON 2 DCT 
END OF SEASON ON 16 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 350 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

JINCDEZHEN 


* 1 

NUMBER 

58527 







* 

LATITUDE 

29 

18 • 

LONGITUDE 

117 12 

• ELEVATION 

60 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

75 

120 

160 

220 

310 

320 

175 

133 

63 

49 

72 

53 

1750 

TFMP AVERAGE 

4 7 

5 4 

11 0 

17 2 

21 8 

25 0 

28 7 

2B 5 

24 5 

16 3 

11 7 

6 4 

16 9 

temp mean HA* 

9 5 

10 5 

16 4 

22 0 

26 5 

29 B 

32 4 

31 8 

27 5 

24 0 

IB 0 

13 0 

21 e 

TEMP MEAN MIN 

0 0 

1 2 

7 5 

11 8 

16 7 

20 5 

24 3 

23 7 

19 2 

13 0 

7 0 

2. 4 

12. 3 

TEMP MEAN DAY 

6 5 

7 6 

13 6 

IB 0 

23 4 

26 8 

29 B 

29 2 

24 8 

20 4 

14 4 

9 5 

18 7 

TEMP MN NIGHT 

3 4 

4 5 

10 6 

15 3 

19 9 

23 5 

26 8 

26. 1 

21 6 

16 0 

10 0 

5 2 

15 2 

VAPOUR PRE5S 

6 3 

6 8 

10 2 

IS 6 

20 8 

25 9 

30 3 

28 8 

22 1 

15 5 

9 7 

6 7 

16 6 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 6 

1 6 

1 5 

1 4 

! 2 

1 4 

1 4 

1 6 

1 5 

1 4 

1 4 

1 4 

SUNSHINE X 

41 

33 

30 

34 

37 

37 

63 

62 

61 

53 

51 

44 

45 

TOT RADIATION 

210 

227 

264 

325 

366 

376 

509 

475 

418 

321 

254 

204 

329 

EVAPOTRANSP 

27 

32 

53 

74 

97 

104 

154 

145 

111 

70 

40 

28 

935 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 57 INTERM DAYS 10 2 WET DAYS 206 

♦ SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON 17 FEB 

BEGIN HUMID ON 17 FEB 

HUMID PERIOD <152 DAYS) ENDS ON 17 JULY 
BEGIN HUMID ON 29 OCT 

HUMID PERIOD < 54 DAYS) ENDS ON 22 DEC 
END OF SEASON ON 22 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS DOG DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

8TATI0N 

N ANC HANG 


• NUMBER 

36606 







« 

LATITUDE 

28 

36 * 

LONGITUDE 

113 33 

• Elévation 

30 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

60 

100 

163 

220 

302 

290 

1 78 

96 

69 

49 

60 

43 

1636 

TEMP AVERAGE 

3 l 

3 4 

1) 0 

17 0 

22 1 

23 1 

29 4 

29 3 

24 6 

18 7 

13 1 

6 9 

17 3 

TEMP MEAN MAM 

9 4 

10 0 

15 3 

21 3 

26 3 

29 3 

34 2 

33 6 

26 3 

24 0 

10 0 

12 3 

21 9 

TEMP MEAN MIN 

1 0 

1 6 

7 0 

13 3 

10 5 

22 0 

23 0 

25 2 

20 0 

15 6 

9 6 

3 4 

13 6 

TEMP MEAN DAY 

6 7 

7 3 

12 0 

19 0 

23 9 

27 1 

31 3 

30 9 

23 6 

21 2 

13 2 

9 3 

19 3 

TEMP MN NIGHT 

4 O 

4 6 

to 0 

16 2 

21 1 

24 4 

2B 4 

27 7 

22 4 

17 9 

11 9 

3 a 

16 2 

VAPOUR PRESS 

6 3 

7 l 

10 7 

13 B 

21 3 

26 4 

30 7 

30 l 

22 3 

13 9 

10 7 

7 0 

17 1 

WIND SPEED 2M 

2 7 

3 0 

2 6 

2 3 

2 t 

1 6 

2 0 

l 9 

2 9 

2 7 

2 3 

2 3 

2 4 

SUNSHINE X 

37 

20 

29 

33 

33 

39 

62 

62 

61 

30 

49 

40 

44 

TOT RADIATION 

203 

213 

262 

321 

336 

386 

303 

476 

421 

314 

232 

190 

323 

EVAP0TRAN5P 

33 

36 

33 

76 

too 

107 

163 

134 

123 

81 

32 

37 

1019 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 47 INTERM DAYS 109 WET DAYS 209 

• SEASON t*» 1 

SEASON DEO INS ON 17 FEB 

DEGIN HUMID ON 17 FFD 

HUMID PERIOD 1131 DAYS I ENDS ON 16 JUl V 
BEGIN HUMID ON 4 NOV 

HUMID PERIOD l 30 DAYS) ENDS ON 1 JAN 
END OP SEASON ON 1 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 319 DAYS 


COUNTRY CHINA 




« 

STATION 

NANCHENG 


• 1 

NUMBER 

30713 







* 

LATITUDE 

27 

33 • 

LONG 1 TUDE 

116 39 

• ELEVATION 

83 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

60 

120 

163 

220 

327 

300 

147 

133 

03 

70 

60 

33 

1742 

TCMP AVERAGE 

5 6 

6 6 

12 0 

17 7 

22 3 

25 1 

29 8 

88 4 

24 5 

10 6 

13 1 

7 3 

17 3 

TEMP MEAN MAI 

11 2 

12 2 

IB 0 

23 0 

20 0 

31 0 

34 0 

33 2 

29 0 

23 0 

19 3 

13 4 

23 1 

TEMP MEAN MIN 

1 6 

2 7 

0 0 

14 1 

19 1 

22 2 

24 3 

23 9 

19 7 

14 0 

9 5 

3 4 

13 6 

TEMP MEAN DAY 

8 2 

9 2 

13 1 

20 2 

23 2 

as a 

30 9 

30 2 

26 0 

21 4 

16 2 

10 1 

20 1 

TEMP MN NIGHT 

3 l 

6 1 

ir o 

17 1 

22 0 

23 0 

27 4 

86 6 

22 4 

17 0 

12 2 

6 1 

16 6 

VAPOUR PRESS 

7 3 

B 3 

11 3 

16 3 

22 3 

26 4 

29 7 

29 0 

23 9 

17 1 

11 9 

8 0 

17 7 

HIND SPEED 2M 

2 5 

2 0 

2 7 

2 5 

2 3 

2 k 

2 4 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 6 

2 4 

5UNSMINE X 

33 

23 

27 

29 

30 

37 

64 

63 

50 

32 

43 

39 

42 

TOT RADIATION 

203 

207 

256 

303 

329 

374 

312 

482 

411 

326 

246 

201 

321 

EVAPOTPANSP 

30 

32 

30 

76 

96 

108 

166 

13k 

1 10 

73 

44 

32 

976 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT OR Y PERIOD 
DRV DAVS 0 INTERM DAYS 103 WET DAV5 262 

BEGIN HUMID DN 20 OCT 

HUMID PERIOD (363 DAYS) ENDS ON 9 JULY 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

YONG * 

AN 


♦ NUMBER 

59951 







• 

LATITUDE 

23 

38 • 

LONGITUDE 

117 21 

• ELEVATION 

204 H 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

SO 

85 

133 

173 

274 

340 

136 

149 

103 

67 

43 

38 

1633 

TEMP AVERAGE 

9 0 

10 9 

14 9 

19 7 

23 1 

25 2 

20 0 

27 1 

24 4 

19 9 

13 1 

10 4 

19 0 

TEHP MEAN HA* 

15 0 

17 0 

21 2 

24 2 

27 7 

29 9 

33 8 

32 7 

29 6 

26 0 

21 0 

16 2 

24 3 

TEHP HEAN HIN 

5 0 

7 2 

Il 1 

14 2 

17 4 

19 2 

23 0 

21 9 

18 7 

15 8 

10 8 

3 9 

14 2 

TEHP MEAN DAY 

11 S 

13 9 

18 0 

21 0 

24 4 

26 3 

30 3 

29 2 

26 1 

22 7 

17 6 

12 B 

21 2 

TEHP NN NICHT 

e s 

10 7 

14 6 

17 6 

20 8 

22 6 

26 3 

25 1 

21 9 

18 6 

13 6 

8 7 

17 4 

VAPOUR PRE5S 

9 1 

10 3 

13 0 

IB 1 

22 8 

23 9 

27 3 

27 2 

23 0 

18 3 

13 3 

9 9 

18 3 

WIND SPEED 2H 

0 9 

1 1 

1 1 

1 1 

0 9 

1 1 

1 2 

1 1 

0 B 

0 0 

0 8 

0 B 

1 0 

SUNSHINE * 

40 

32 

28 

32 

34 

37 

60 

50 

32 

50 

46 

43 

42 

TOT RADIATION 

227 

239 

265 

319 

349 

372 

489 

417 

380 

327 

259 

223 

323 

evapotransp 

31 

38 

60 

78 

94 

103 

146 

123 

97 

70 

42 

30 

912 


TYPE Of MUH1D SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS O INTERN DAYS 4? WET DAYS 316 
BEGIN HUH ID UN 1 NUV 

HUMID PERIOD <2*6 DAYS) ENDS ON 13 JULY 

BEGIN HUH I D ON 31 JULY 

MUH1D PERIOD < 60 DAYS) ENDS ON 29 SEP 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

TAIBEI 



• 1 

NUMBER 

38968 







■ 

LATITUDE 

25 

02 • 

LONGITUDE 

121 31 

• ELEVATION 

9 H 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

91 

133 

166 

137 

210 

296 

238 

276 

243 

118 

6B 

73 

2073 

TEHP AVERAGE 

14 6 

14 9 

16 8 

21 0 

24 3 

26 0 

28 0 

27 7 

26 1 

23 0 

20 0 

16 3 

21 6 

TEHP HEAN HAK 

21 0 

21 6 

23 3 

25 3 

27 8 

29 7 

32 3 

32 0 

20 5 

26 3 

24 0 

22 3 

26 2 

TEHP HEAN HIN 

11 0 

12 5 

15 0 

IT 3 

20 3 

22 2 

24 3 

24 0 

22 B 

18 3 

16 0 

12 0 

18 0 

TEHP HEAN DAY 

17 e 

IB 7 

so e 

23 0 

23 4 

27 3 

29 9 

29 4 

26 6 

23 9 

21 4 

ia 9 

23 6 

TEHP KN NIGHT 

14 3 

15 7 

17 9 

20 2 

22 8 

24 6 

27 0 

26 4 

24 5 

20 7 

IB 2 

14 8 

20 6 

VAPOUR PRESS 

14 0 

14 | 

13 9 

20 9 

24 9 

27 6 

30 2 

29 1 

27 0 

22 8 

19 4 

13 4 

21 0 

WIND SPEED 2H 

2 3 

2 3 

2 4 

2 3 

2 0 

1 B 

1 8 

2 0 

2 3 

2 6 

2 8 

2 3 

2 2 

SUNSHINE Z 

33 

2B 

23 

30 

31 

40 

33 

32 

30 

40 

32 

30 

37 

TOT RADIATION 

213 

226 

244 

310 

333 

387 

462 

427 

380 

209 

213 

1B7 

MM 

FVAPOTRANSP 

42 

46 

63 

82 

100 

112 

141 

133 

ill 

83 

37 

43 

1013 


TYPE OF HUH 1 D SEASON ALL YEAR ROUND HUH ID 

DRY DAYS O 1NTFRM DAYS O WET DAYS 363 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 


• STATION BOX IAN * NUMBER 38102 






• 

LATITUDE 

33 

33 * 

LONGITUDE 

113 46 • 

ELEVATION 

42 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

20 

33 

36 

63 

90 

212 

130 

93 

37 

32 

IB 

829 

TEMP AVERAGE 

-0 1 

1 0 

7 7 

14 a 

21 2 

26 0 

27 3 

27 0 

20 8 

13 l 

9 3 

1 7 

14 2 

TEMP MEAN MAX 

3 0 

6 2 

12 7 

20 2 

26 3 

31 0 

32 2 

31 7 

25 6 

21 5 

12 9 

6 2 

19 3 

TEMP MEAN MIN 

-4 9 

-3 9 

2 3 

8 6 

16 2 

2 i a 

23 0 

22 4 

13 7 

10 0 

3 3 

-4 0 

9 2 

TEMP MEAN DAY 

1 ? 

3 0 

? 3 

16 3 

23 1 

27 9 

29 2 

28 7 

22 4 

17 7 

9. 7 

2 B 

16 0 

TEMP MN NIGHT 

-1 3 

-0 2 

6 1 

12 6 

19 3 

24 4 

23 8 

23 1 

18 3 

13. 0 

3 0 

-1 4 

12 3 

VAPOUR PRESS 

4 0 

4 3 

6 0 

11 2 

13 B 

19 B 

28 9 

27 4 

18 4 

12 3 

7 4 

4 2 

13 4 

MIND SPEED 2M 

l 6 

1 8 

2 0 

2 0 

i e 

1 9 

I 6 

1 4 

1 4 

l 4 

1 6 

1 6 

1 7 

SUNSHINE 

37 

55 

33 

32 

57 

62 

33 

60 

34 

62 

58 

36 

37 

TOT RADIATION 

22 5 

278 

342 

404 

472 

317 

439 

461 

373 

330 

243 

203 

339 

EVAPOTRANSP 

21 

28 

60 

09 

128 

136 

138 

133 

86 

39 

32 

22 

932 


TYPE OF HUH] D SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

OA Y DAYS 143 INTERN DAYS 123 WET DAYS 99 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 HAR 
END OF SEASON ON 3 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 33 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 11 J ONE 

BEGIN HUMID ON 30 JUNE. 

HUH ID PERIOD « 66 DAYS» ENDS ON 24 SEP 
BEGIN HUMID ON 12 NOV 

HLH1D PERIOD f 13 DAYS » ENDS ON 23 NOV 
END DF SEASON ON 23 NOV 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 167 DAYS 

COUNTRY CHINA « STATION DONCTAI ♦ NUMBER 38231 

• LATITUDE 32 32 ♦ LONGITUDE t20 19 • ELEVATION 3 M 



JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

VFAR 

PRECIPITATION 

30 

33 

49 

76 

B9 

120 

261 

173 

133 

33 

41 

20 

10B0 

t t MF-' AVERAGE 

1 3 

2 1 

6 B 

13 4 

18 6 

23 2 

27 2 

27 2 

22 0 

16 2 

9 0 

3 1 

14 2 

TEMP MEAN MAX 

3 0 

6 0 

11 2 

IB 0 

23 0 

27 8 

31 7 

31 4 

26 B 

21 3 

13 0 

7 0 

18 6 

TEMP MEAN MIN 

-3 0 

-2 0 

2 4 

9 1 

14 0 

19 0 

23 7 

23 1 

16 9 

12 3 

5 8 

-1 0 

lO 0 

• i - 

2 3 

3 3 

B 4 

13 2 

20 1 

23 0 

29 1 

28 7 

23 4 

18 4 

11 1 

4 3 

13 8 

TEMP MN NIGHT 

-0 l 

0 9 

3 3 

12 2 

17 0 

21 B 

26 1 

23 3 

19 4 

14 B 

7 9 

1 1 

12 7 

VAPOUR PRESS 

5 1 

5 4 

7 4 

12 0 

16 2 

21 B 

30 2 

29 9 

21 2 

14 1 

9 2 

5 5 

14 8 

MINE SPEED 2M 

2 2 

2 4 

2 5 

2 7 

2 4 

2 2 

2 1 

1 8 

1 0 

1 8 

2 0 

2 0 

2 2 

SUNSHINE X 

36 

33 

30 

49 

49 

30 

30 

33 

35 

60 

35 

55 

53 

TOT RADIATION 

230 

277 

334 

392 

430 

430 

443 

427 

381 

329 

244 

210 

346 

EVAPOTRANSP 

21 

29 

53 

©0 

ioe 

123 

133 

126 

91 

62 

33 

21 

802 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 98 INTERM DAYS 12B MET DAYS 13? 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 10 HAR 

BEGIN HUMID ON IB JUNE 

HUMID PERIOD 1108 DAYS » ENDS ON 4 OCT 
•EO IN HUMID ON 1 NOV 

HUMID PERIOD I 31 DAYS» ENDS ON 2 DEC 
END OF SEASON ON 2 DEC 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 267 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

HUOSHAN 


• 1 

VUMBER 

5B314 







• 

LATITUDE 

31 

24 • 

loncjtuoe 

116 20 

• elevation 

60 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

40 

63 

110 

160 

175 

213 

232 

163 

98 

47 

60 

38 

1401 

TEMP AVERAGE 

2 0 

2 7 

9 1 

15 2 

20 5 

24 5 

27 6 

27 2 

21 2 

IS 6 

9 7 

3 0 

14 9 

TEMP MEAN MAX 

7 0 

7 7 

14 3 

20 5 

25 5 

20 5 

31 5 

31 2 

25 0 

21 0 

14 3 

0 6 

19 6 

TEMP MEAN MIN 

-2 0 

-1 0 

5 0 

It 2 

16 3 

20 8 

23 6 

23 0 

16 8 

11 6 

4 2 

-1 0 

10 7 

TEMP MEAN DAY 

4 2 

5 0 

11 4 

17 6 

22 6 

26 0 

20 9 

28 5 

22 3 

17 9 

10 9 

5 4 

16 7 

TEMP MN NIGHT 

1 3 

2 2 

0 3 

14 4 

19 3 

23 3 

26 0 

25 4 

19 1 

14 1 

6 9 

1 5 

13 5 

VAPOUR PRESS 

5 7 

6 1 

9 0 

13 8 

IB 5 

23 3 

29 1 

20 4 

20 6 

14 3 

9 4 

6 1 

15 4 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 1 

1 4 

l 4 

1 3 

1 2 

1 4 

1 1 

1 0 

0 9 

1 1 

1 1 

1 2 

SUNSHINE V. 

45 

39 

39 

39 

43 

47 

60 

60 

50 

53 

45 

45 

47 

TOT RADIATION 

209 

2 3« 

295 

346 

398 

433 

495 

463 

363 

311 

223 

194 

331 

EVAPOTRANSP 

17 

23 

50 

71 

too 

117 

145 

131 

BO 

53 

29 

10 

034 


TYPE OF HUMID 5EA50N SEASON WITH DRV PERIOD 
D «V DAYS 04 INTERN DAYS 20 WET DAYS 253 
• SEASON NR 1 

SEASON DECIN5 ON 25 FED 

BEGIN MUfllD ON 25 FED 

HUMID PERIOD <218 DAYS) ENDS ON 1 OCT 
BEGIN HUMID ON 29 OCT 

HUMID PERIOD < 35 DAYS) ENDS ON 3 DEC 
END OF SEASON ON 3 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 201 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

AN01NG 



• 1 

VUMDER 

30424 







• 

LATITUDE 

30 

32 « 

LÛNC1TUDE 

117 03 

• ELEVATION 

20 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

45 

73 

130 

170 

213 

219 

IB7 

163 

81 

41 

33 

43 

1424 

TEMP AVERAGE 

3 8 

5 0 

9 9 

16 0 

21 2 

25 0 

28 3 

20 5 

23 2 

17 6 

11 6 

5 4 

16 3 

TEMP MEAN MAX 

e 2 

9 5 

14 9 

21 0 

26 0 

30 0 

32 5 

32 5 

27 9 

23 0 

16 6 

9 3 

20 9 

TEMP MEAN MIN 

0 5 

1 5 

5 3 

12 0 

17 0 

20 2 

24 0 

24 0 

19 0 

14 0 

6 3 

1 3 

12 1 

TEMP MEAN DAV 

3 B 

7 0 

11 9 

18 1 

23 1 

26 9 

29 8 

29 7 

23 0 

20 O 

13 3 

6 6 

IB 1 

TEMP MN N 1 l»M ' 

3 3 

4 4 

6 7 

IS 1 

20 0 

23 3 

26 6 

26 5 

21 3 

16 4 

9 2 

3 4 

14 9 

VAPOUR PRESS 

5 6 

6 9 

9 5 

14 l 

19 3 

24 6 

30 7 

29 5 

21 0 

i4 e 

9 7 

6 2 

16 1 

WIND SPEED 2M 

2 5 

2 0 

2 7 

2 5 

2 1 

1 0 

2 0 

1 9 

2 2 

2 1 

2 I 

2 4 

2 3 

SUNSHINE % 

45 

39 

37 

3B 

39 

44 

39 

63 

32 

31 

40 

44 

47 

TOT RADIATION 

215 

243 

209 

343 

377 

413 

4B9 

479 

373 

300 

230 

197 

331 

EVAPOTRANSP 

33 

34 

56 

01 

105 

1 IB 

131 

149 

too 

71 

43 

32 

973 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRV DAYS 70 INTERM DAYS 64 WET DAYS 231 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 FEB 

BEGIN HUMID ON 20 FED 

HUMID PERIOD <191 DAYS) ENDS ON 30 AUG 
BEGIN HUMID ON 2 NOV 

HUMID PERIOD < 40 DAYS) ENDS ON 12 DEC 
END OF SEASON ON 12 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 295 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 


• STATION DINCMA1 


• NUMBER 50477 


♦ LATITUDE 30 02 • LONGITUDE 122 07 ♦ ELEVATION 37 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

50 

80 

90 

125 

140 

200 

1 13 

124 

180 

70 

65 

40 

1285 

TEMP AVERAGE 

5 7 

6 5 

9 2 

14 0 

18 2 

22 3 

26 6 

27 5 

24 2 

19 2 

14 l 

7 0 

16 2 

TEMP MEAN MAM 

8 9 

9 0 

13 5 

18 0 

22 4 

27 3 

31 5 

31 7 

26 5 

22 0 

17 5 

10 5 

20 0 

TEMP MEAN MIN 

2 0 

3 2 

9 B 

11 0 

15 3 

17 8 

22 0 

22 0 

10 9 

14 0 

10 5 

3 5 

12 6 

TEMP MEAN DAY 

6 7 

7 2 

12 3 

15 0 

20 1 

24 3 

20 4 

20 5 

24 0 

20 2 

15 2 

0 2 

17 6 

TEMP MN NIGHT 

4 5 

5 3 

11 1 

13 4 

17 6 

20 8 

24 9 

24 8 

21 1 

17 0 

12 4 

5 3 

14 9 

VAPOUR PRESS 

6 3 

7 3 

a 8 

13 1 

17 1 

23 3 

30 0 

30 0 

23 2 

16 2 

11 2 

6 B 

16 1 

WIND SPEED 2M 

2 B 

2 7 

2 6 

2 3 

2 2 

l 9 

2 4 

2 6 

2 5 

2 3 

2 4 

2 6 

2 4 

sunshine X 

47 

40 

38 

36 

37 

40 

59 

63 

52 

50 

47 

46 

46 

TOT RADIATION 

222 

240 

295 

333 

367 

393 

489 

480 

376 

306 

237 

204 

329 

EVAPOTRANSP 

38 

39 

58 

70 

90 

99 

140 

145 

106 

78 

51 

37 

751 


TYPE OF MUhlD SEASON SEASON WITHOUT DRV PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERM DAYS 7* WET DAYS 286 
BEGIN HUMID ON l NOV 

HUMID PERIOD <245 DAYS) ENDS ON 4 JULY 
BEGIN HUMID ON 27 AUG 

HUMID PERIOD I 41 DAYS) ENDS ON 7 OCT 


COUNTRY CHINA 




• 

station 

GUANGZHOU 


• NUMBER 

59207 







♦ 

LATITUDE 

23 

08 * 

LONG I TUDE 

113 19 

• ELEVATION 

18 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

27 

65 

101 

185 

256 

292 

264 

249 

149 

49 

51 

34 

1722 

TEMP AVERAGE 

13 6 

14 2 

17 2 

21 6 

25 6 

27 3 

28 6 

20 2 

27 2 

24 0 

19 7 

15 7 

21 9 

T LHP MEAN MA.i 

10 2 

i • i 

20 7 

24 9 

29 1 

30 7 

32 7 

32 1 

31 4 

2B 9 

24 7 

20 5 

26 0 

TEMP MEAN MIN 

9 O 

10 5 

13 7 

18 3 

22 0 

23 9 

24 9 

24 3 

23 O 

19 1 

14 7 

10 9 

17 9 

TEMP MEAN DAY 

15 3 

15 6 

18 5 

88 p 

26 0 

28 5 

30 2 

29 6 

20 7 

25 7 

21 4 

17 3 

23 4 

TEMP MN NIGHT 

12 2 

13 1 

16 1 

20 5 

24 3 

26 t 

27 3 

26 6 

25 5 

21 9 

17 5 

13 6 

20 4 

VAPOUR PRESS 

11 5 

13 0 

16 t 

21 7 

27 2 

30 1 

31 7 

31 0 

27 0 

21 2 

17 4 

12 7 

21 a 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 4 

t 3 

1 3 

1 2 

1 1 

1 3 

1 2 

1. 2 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

SUNSHINE X 

37 

25 

23 

21 

3B 

38 

51 

53 

55 

5B 

58 

49 

42 

TDT RADIATION 

239 

215 

228 

247 

320 

326 

3B8 

375 

356 

355 

299 

253 

300 

EVAPOTRANSP 

47 

44 

60 

71 

105 

108 

135 

129 

114 

90 

64 

50 

1025 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 2^ INTERM DAYS 96 WET DAYS 240 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 JAN 

BEGIN HUMID ON 31 JAN 

HUMID PERIOD (240 DAYS) ENDS ON 28 SEP 
END OF SEASON ON 12 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 272 DAYS 

♦ SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 30 OCT 
END OF SEASON ON 2 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 64 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

SMAOCUAN 


• NUMBER 

59082 







• 

LATITUDE 

24 

48 • 

LONOITUDE 

L 13 35 

• ELEVATION 

6B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

53 

80 

133 

225 

255 

263 

132 

141 

09 

63 

53 

50 

1537 

TEMP AVERAGE 

9 9 

11 4 

13 3 

20 1 

24 B 

27 0 

29 0 

20 3 

26 6 

22 1 

16 9 

11 B 

20 3 

TEMP MEAN MAX 

12 9 

14 4 

IB 3 

23 1 

27 B 

30 0 

31 0 

30 0 

27 3 

25 0 

|4 4 

14 B 

22 9 

TEMP MEAN MIN 

6 9 

6 4 

12 5 

17 1 

2i e 

23 0 

24 0 

24 0 

23 3 

19 0 

13 9 

8 B 

16 9 

TEMP MEAN DAY 

11 0 

12 5 

16 6 

21 2 

25 9 

27 8 

28 7 

28 1 

26 2 

23 0 

17 9 

12 B 

21 0 

TEMP MN NICHT 

9 0 

10 5 

14 6 

19 1 

23 8 

25 2 

26 1 

25 8 

24 7 

20 7 

15 6 

10 5 

18 8 

VAPOUR PRESS 

11 0 

10 7 

12 6 

17 1 

23 4 

29 1 

32 8 

32 7 

28 7 

22 1 

17 e 

14 0 

21 0 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 4 

1 3 

1 3 

1 2 

1 1 

1 2 

1 2 

1 2 

1 3 

1 2 

1 4 

1 3 

5UN5NINC X 

39 

27 

25 

26 

34 

40 

63 

61 

56 

34 

30 

43 

43 

TOT RADIATION 

230 

225 

255 

290 

348 

386 

503 

473 

409 

348 

279 

230 

331 

EVAPDTRANSP 

29 

40 

63 

BO 

105 

1 l l 

150 

138 

109 

80 

42 

22 

971 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTfRH DAYS 90 

WET DAYS 

275 








BEGIN 

HUMID 

ON 2 

NOV 











HUMID 

PERIOD 

(248 

DAYS» ENDS ON 

8 JULY 









BEGIN 

HUMID 

ON 2 

AUG 











HUMID 

PFRIOD 

( 27 

DAYS » ENDS ON 

29 AUG 










COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

WUZHOU 



• NUMBER 

39263 







♦ 

LATITUDE 

23 

29 * 

LONGITUDE 111 

18 

• ELEVATION 

120 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

31 

52 

100 

150 

202 

195 

174 

176 

84 

50 

40 

39 

1293 

TEMP AVERAGE 

12 0 

13 4 

17 0 

22 2 

26 1 

27 8 

28 7 

20 9 

27 3 

23 1 

19 2 

13 6 

21 8 

TEMP MEAN MAX 

15 6 

16 7 

20 0 

25 0 

2B 9 

30 i 

31 7 

31 7 

30 6 

26 7 

23 3 

18 9 

25 0 

TEMP MEAN MIN 

8 3 

10 0 

13 9 

19 4 

23 3 

23 0 

25 6 

26 1 

24 4 

19 4 

13 0 

12 2 

IB 3 

TEMP MEAN DAV 

13 3 

14 6 

18 1 

23 2 

27 I 

28 e 

29 7 

29 9 

28 6 

24 3 

20 6 

16 7 

22 9 

TEMP MN NICHT 

10 9 

12 3 

16 0 

21 3 

23 1 

26 8 

27 5 

27 0 

26 2 

as. s 

17 3 

14 1 

20 6 

VAPOUR PRESS 

10 4 

11 3 

14 7 

21 9 

26 4 

30 3 

30 7 

30 7 

26 4 

20 3 

16 7 

12 4 

21 0 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 4 

1 4 

1 3 

1 3 

i. 3 

1 4 

1 2 

1 0 

0 9 

1 0 

1 1 

1 2 

SUNSHINE X 

29 

23 

22 

25 

39 

41 

31 

40 

32 

39 

52 

42 

40 

tot radiation 

203 

214 

244 

286 

374 

389 

438 

407 

394 

374 

292 

233 

321 

EVAPOTRANSP 

42 

46 

63 

78 

112 

1 16 

137 

128 

113 

91 

38 

48 

1034 

TYPE OF HUMID 9EA50N 

SEASON 

1 WITHOUT DRV 

PERIOD 










DRV DAV9 0 INTERN DAYS 157 WET DAYS 200 
BEGIN HUM] D ON 5 FFB 

HUMID PERIOD < 200 DAYS» ENDS ON 1 SEP 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

SHANTOU 


• 1 

9UMBER 

39316 







* 

LATITUDE 

23 

24 • 

LONGITUDE 

116 41 

• ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

36 

3B 

04 

143 

216 

257 

206 

213 

132 

61 

43 

38 

1409 

TEMP AVERAGE 

13 6 

13 9 

16 4 

20 6 

28 0 

27 3 

28 6 

20 9 

27 3 

23 6 

20 0 

16 7 

21 9 

TEMP MEAN MAH 

16 7 

16 7 

19 4 

23 9 

27 8 

30 0 

31 1 

31 7 

30 6 

27 2 

23 3 

20 0 

24 9 

ICMP MEAN MIN 

10 6 

11 1 

13 3 

17 2 

22 2 

25 0 

26 1 

26 1 

24 4 

20 0 

16 7 

13 3 

IB 0 

TEMP MEAN DAY 

14 e 

14 9 

17 3 

21 B 

26 0 

2B 4 

29 3 

29 9 

08 6 

24 B 

21 1 

17 8 

22 9 

TFMP MN NIGHT 

12 7 

13 1 

13 4 

19 3 

24 0 

26 6 

27 6 

27 0 

26 2 

22 0 

IB 6 

13 2 

20 7 

VAPOUR PRESS 

10 3 

11 1 

13 3 

17 5 

22 7 

28 3 

30 l 

30 1 

26 0 

19 4 

13 6 

13 0 

19 B 

WIND SPEED 2M 

1 8 

1 7 

1 6 

1 6 

1 3 

1 4 

1 6 

1 3 

1 3 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

SUNSHINE X 

44 

34 

31 

32 

33 

39 

37 

37 

34 

61 

56 

30 

46 

TOT RADIATION 

233 

236 

2B4 

321 

333 

37B 

469 

433 

403 

3B2 

307 

239 

343 

EVAPQTRANSP 

33 

33 

73 

89 

1 1 1 

1 16 

146 

142 

121 

103 

72 

36 

1139 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRV 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 139 

WET DAYS 

226 








BEGIN 

HUMID 

ON 7 

FEB 











HUMID 

PERIOD 

4 226 

DAYS) ENDS ON 

21 SEP 










country china 




» 

STATION 

NANNING 


• NUMBER 

39431 







• 

LATITUDE 

22 

49 • 

LONGITUDE 

10B 21 

• ELEVATION 

73 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

33 

48 

79 

167 

214 

217 

225 

109 

103 

37 

34 

1322 

TFMP AVERAGE 

13 6 

14 4 

17 9 

22 3 

26 7 

28 0 

2B 3 

28 3 

27 6 

23 3 

19 7 

13 6 

S 

TEMP MEAN MAX 

16 9 

17 4 

21 0 

23 8 

30 0 

31 0 

31 3 

31 3 

□ 1 3 

27 3 

23 7 

19 3 

25 6 

TEMP MEAN MIN 

10 3 

11 4 

14 8 

19 2 

23 4 

23 0 

23 3 

23 3 

23 6 

19 B 

13 7 

11 9 

IB 8 

TEMP MEAN DAY 

14 0 

15 3 

19 0 

23 7 

27 9 

29 l 

29 6 

29 4 

20 9 

24 B 

21 1 

16 9 

23 4 

TEMP MN NI GMT 

12 6 

13 5 

16 9 

21 4 

25 6 

26 9 

27 3 

27 1 

23 9 

21 9 

IB 0 

14 0 

20 9 

VAPOUR PRESS 

12 0 

12 6 

16 4 

21 3 

27 7 

30 6 

31 5 

32 3 

20 1 

20 6 

16 3 

13 3 

21 9 

WIND SPEED 2M 

l 3 

1 4 

1 4 

1 3 

1 3 

1 3 

1 A 

1 2 

1 0 

0 9 

1 0 

1 1 

1 2 

SUNSHINE X 

21 

21 

20 

29 

40 

44 

31 

43 

49 

60 

46 

36 

39 

TOT RADIATION 

231 

267 

303 

372 

433 

434 

47B 

439 

421 

403 

300 

235 

364 

EVAPOTPANSP 

34 

59 

81 

103 

131 

135 

147 

133 

121 

101 

69 

34 

1 1B8 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 14 INTERM DAYS 199 WET DAYS 132 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 NOV 

BEGIN »AJMID ON 30 APR 

HUMID PERIOD 1129 DAYS» ENDS ON 6 SEP 
BEGIN HUMID ON 2 OCT 

HUMID PERIOD I 23 DAYS» ENDS ON 25 OCT 
END OF SEASON ON 1 1> NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 331 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

TA I Z HONG 


• NUMBER 

59138 







• 

LATITUDE 

24 

09 • 

LONGITUDE 

120 41 

• ELEVATION 

78 N 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

DCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

34 

67 

107 

128 

236 

394 

292 

323 

134 

22 

17 

29 

1705 

TEMP AVERAGE 

14 3 

15 1 

17 5 

22 3 

25 2 

26 4 

27 9 

27 4 

26 2 

23 0 

19 9 

13 9 

2i e 

TEMP MEAN MAX 

21 0 

21 7 

23 3 

27 0 

29 0 

30 2 

32 3 

32 0 

30 3 

29 0 

23 0 

22 5 

27 0 

TEMP MEAN MIN 

12 0 

12 7 

14 B 

ie s 

21 3 

23 5 

24 5 

24 0 

22 5 

21 0 

13 2 

13 0 

18 6 

TEMP MEAN DAY 

10 2 

IB 9 

20 7 

24 3 

26 6 

26 1 

29 9 

29 4 

27 9 

26 4 

21 8 

19 4 

24 3 

TEMP MN NIGHT 

15 2 

15 9 

17 Q 

21 4 

24 0 

25 6 

27 0 

26 4 

24 S 

23 3 

17 9 

13 6 

21 2 

VAPOUR PRESS 

14 2 

14 9 

16 0 

22 3 

26 3 

99 a 

30 B 

30 3 

28 6 

23 3 

19 3 

13 3 

22 6 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

1 3 

1 1 

1 0 

1 2 

0 B 

1 I 

1. 1 

1 I 

1 2 

1 3 

I 1 

SUNSHINE X 

52 

30 

46 

43 

32 

53 

55 

52 

63 

62 

63 

57 

54 

TOT RADIATION 

274 

313 

349 

305 

442 

454 

460 

427 

443 

382 

325 

273 

377 

EVAPQTRANSP 

41 

48 

72 

92 

110 

122 

132 

123 

1 13 

87 

60 

41 

1049 


type OF HUMIC SEA50N SEASON UITH DRY PERIOD 

DRV DAVS 50 INTERN DAYS 72 WET DAYS 235 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 DEC 

BEGIN HUMID ON 27 JAN 

HUMID PERIOD (235 DAYS» ENDS ON 19 SEP 
END OF SEASON ON 4 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 307 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

BOSE 



• 1 

NUMBER 

39211 







• 

LATITUDE 

23 

34 • 

LONGITUDE 

106 36 

• ELEVATION 

176 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

*AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

23 

42 

63 

193 

250 

202 

198 

120 

57 

32 

23 

1235 

YE IF AVERAGE 

13 4 

14 9 

19 3 

23 5 

26 7 

27 4 

aa 9 

27 3 

26 2 

22 8 

18 1 

14 6 

21 9 

TEMP MEAN MAX 

17 3 

19 0 

23 4 

20 2 

31 3 

31 8 

32 2 

31. 1 

29 7 

28 4 

23 7 

20 3 

26 4 

TEMP MEAN PIN 

8 0 

9 5 

14 5 

IB 0 

21 0 

22 3 

24 3 

24 t 

22 3 

18 0 

13 3 

10 2 

17 2 

MEAN DAY 

14 5 

16 0 

20 6 

23 0 

28 O 

2B B 

29 7 

26 e 

27 4 

23 0 

20 4 

17 0 

23 4 

TEMP MN NIGHT 

It 3 

12 a 

17 6 

21 4 

24 4 

23 3 

26 7 

26 2 

24 6 

20 9 

16 4 

13 0 

20 1 

VAPOUR PRE5S 

11 2 

12 0 

15 8 

20 2 

25 5 

28 4 

29 7 

29 7 

26 1 

21 3 

13 9 

12 4 

20 7 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 3 

1 3 

1 6 

1 3 

1 1 

1 1 

0 B 

0 3 

0 7 

0 7 

0 8 

1 0 

BUN9H I NE X 

30 

26 

34 

41 

42 

41 

32 

31 

31 

42 

41 

33 

41 

TOT RADIATION 

206 

224 

297 

366 

3B9 

390 

444 

422 

389 

303 

233 

210 

324 

EVAPQTRANSP 

42 

31 

02 

106 

121 

113 

135 

120 

104 

76 

30 

40 

1042 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAVS 99 INTERM DAYS 112 WET DAYS 154 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 APR 

BECtN HUMID ON 29 APR 

HUMID PERIOD 4 154 DAVS) ENDS ON 30 SEP 
END OF SEASON ON 3 JAN 
TOTA*. LENGTH OF SEASON IS 266 DAVS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

HE NC CHUN 


♦ NUMBER 

59559 







• 

LATITUDE 

22 

00 • 

LONG I TUD€ 

120 45 

• ELEVATION 

24 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

24 

22 

40 

195 

322 

510 

575 

300 

140 

25 

16 

2208 

TEMP AVERAGE 

19 0 

20 3 

21 0 

24 0 

26 7 

27 5 

20 0 

27 4 

27 0 

25 4 

23 5 

rC F« 

24 4 

TEMP MEAN MAI 

22 5 

23 5 

26 0 

28 5 

29 5 

31 0 

31 8 

31 4 

30 0 

29 0 

27 0 

24 5 

27 9 

TEMP MEAN MIN 

16 2 

17 5 

10 5 

20 5 

22 8 

23 9 

24 2 

23 8 

23 3 

22 4 

19 4 

17 5 

20 8 

TFMP MEAN DAY 

20 5 

21 6 

23 6 

26 0 

27 4 

20 7 

29 4 

28 9 

27 0 

26 0 

24 5 

22 2 

25 6 

TEMP HN NIGHT 

IB 4 

19 6 

21 1 

23 2 

25 0 

26 2 

26 5 

26 1 

25 3 

24 3 

21 6 

19 5 

23 0 

VAPOUR PRESS 

17 B 

18 6 

20 4 

24 4 

2B 0 

30 9 

31 B 

31 4 

29 2 

25 0 

21 7 

IB 4 

24 8 

WIND SPEED 2M 

2 9 

2 0 

2 5 

l 9 

1 7 

l 5 

I 9 

l 7 

2 0 

3 2 

3 9 

3 5 

2 5 

SUNSHINE X 

52 

50 

52 

51 

55 

53 

55 

52 

55 

59 

50 

53 

54 

TOT RADIATION 

314 

356 

417 

456 

492 

4B9 

493 

466 

444 

405 

344 

300 

415 

CVAFOTRANSP 

01 

04 

112 

126 

144 

139 

148 

136 

127 

125 

105 

87 

1414 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 171 

INTERM DAYS 27 

WET DAYS 

167 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

22 APR 












BEGIN 

HUM 1 D 

ON 4 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

«9 6? DAY01 ENDS ON 

10 OCT 









END OF SEASON ON 

2 NOV 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 194 

DAYS 












COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

BEZHAI 



• NUMBER 

59644 







* 

LATITUDE 

21 

29 • 

LONGITUDE 

109 06 

♦ Elevation 

16 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

vAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

39 

69 

99 

179 

274 

491 

AM 

254 

90 

49 

43 

2097 

TEMP AVERAGE 

15 6 

14 0 

18 4 

23 6 

27 5 

27 8 

20 9 

26 4 

27 B 

25 3 

20 e 

16 7 

23 0 

TEMP MEAN MAX 

IB 3 

17 0 

21 1 

26 7 

30 6 

30 6 

31 7 

31 1 

31 1 

20 9 

24 4 

20 0 

26 0 

TEMP MEAN MIN 

12 B 

11 7 

15 6 

80 A 

24 4 

25 O 

26 1 

25 6 

24 4 

21 7 

17 2 

13 3 

19 9 

TEMP MEAN DAY 

16 6 

15 9 

19 4 

24 8 

28 6 

28 8 

29 9 

29 3 

28 9 

26 5 

22 0 

17 a 

24 0 

TEMP MN NIGHT 

14 7 

13 H 

17 3 

22 6 

26 4 

26 e 

27 0 

27 3 

26 4 

23 0 

19 3 

13 2 

21 B 

VAPOUR PRESS 

12 6 

12 0 

15 0 

22 6 

27 5 

28 2 

30 0 

29 5 

26 9 

21 5 

17 1 

13 0 

21 3 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 6 

2 3 

2 4 

2 2 

^ l 

2 1 

1 0 

1 9 

2 1 

2 2 

2 3 

2 2 

SUNSHINE X 

33 

24 

24 

35 

50 

48 

55 

52 

55 

62 

32 

44 

45 

TOT RADIAT IDN 

26B 

281 

322 

396 

471 

467 

492 

466 

445 

418 

332 

283 

387 

Evapotransp 

72 

74 

97 

1 18 

152 

147 

159 

148 

1 3B 

126 

87 

73 

1391 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 40 INTERM DAYS 175 WET DAYS 153 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 10 FEB 

DEC IN HUMID ON 4 MAY 

HUMID PERIOD < 1 53 DAYS* ENDS ON 4 OCT 
END OF SEASON ON 31 DEC 
TOT Ac LENGTH OF SEASON IS 325 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHINA 


• STATION YANQJIANC 


» NUMBER 59*63 


• LATITUDE 21 52 • LONGITUDE 111 58 • ELEVATION 22 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

45 

77 

170 

300 

350 

260 

310 

252 

95 

53 

12 

1970 

TEMP AVERAGE 

14 4 

15 l 

10 5 

22 5 

89 9 

27 1 

20 0 

27 3 

26 5 

23 6 

19 9 

16 0 

22 1 

TEMP MEAN MAX 

IS 6 

19 .1 

22 9 

26 7 

3C C 

31 2 

31 7 

30 8 

29 7 

2B 5 

24 3 

20 1 

26 1 

TEMP MEAN MIN 

11 0 

11 6 

15 5 

19 0 

22 9 

24 1 

25 4 

24 3 

22 8 

20 5 

16 2 

12 1 

18 B 

TEMP MEAN DAY 

16 2 

16 9 

20 6 

24 5 

27 7 

20 9 

29 7 

28 7 

27 5 

25 9 

21 7 

17 5 

23 8 

TEMP HN NlCMf 

13 * 

14 3 

10 0 

22 1 

89 - 

26 4 

27 3 

26 2 

84 ■ 

22 0 

18 5 

14 3 

21 1 

VAPOUR PRESS 

12 3 

14 2 

17 0 

23 6 

20 5 

31 1 

31 7 

30 0 

20 3 

22 1 

16 2 

12 5 

22 4 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 6 

2 5 

2 4 

2 2 

2 1 

2 1 

1 B 

1 9 

2 1 

2 2 

2 3 

2 2 

SUNSHINE X 

45 

29 

26 

32 

46 

49 

58 

55 

55 

64 

61 

53 

4B 

TOT RADIATION 

299 

295 

329 

304 

456 

472 

504 

478 

445 

423 

355 

304 

395 

EVAPOTPANSP 

65 

63 

87 

103 

132 

135 

152 

139 

125 

112 

05 

70 

1268 


TvPE OF MUfllD SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 54 INTERN DAYS 112 WET DAYS 199 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 19 JAN 

BEGIN HUMID ON 23 MAR 

HUMID PERIOD <199 DAVS> ENDS ON 8 OCT 
END OF SEASON ON 26 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 311 DAYS 


COUNTRY CHINA 




• 

STATION 

HA1M0U 



• NUMBER 

59758 







• 

LAT 1 TUDE 

20 

02 * 

LONGITUDE 

110 21 

* ELEVATION 

15 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAH 

PRECIPITATION 

25 

35 

52 

90 

194 

255 

192 

241 

313 

169 

114 

40 

1720 

TFMP AVERAGE 

17 1 

10 2 

21 5 

24 8 

27 4 

28 0 

26 4 

27 6 

26 9 

24 7 

21 9 

10 6 

23 0 

TrriP MF AN MA* 

21 0 

22 2 

25 4 

29 0 

30 8 

31 5 

32 5 

31 7 

30 5 

2B B 

25 0 

22 7 

27 7 

TEMP MEAN MIN 

13 5 

14 7 

17 9 

21 2 

23 0 

24 0 

25 0 

24 2 

22 9 

21 4 

18 2 

15 0 

20 1 

TEMP MEAN DAY 

10 6 

19 Û 

23 0 

26 5 

20 3 

2V 1 

30 1 

29 3 

20 0 

26 4 

23 3 

20 2 

25 2 

TEMP HN NIGHT 

16 1 

17 3 

20 4 

23 e 

25 5 

26 4 

27 3 

26 5 

25 2 

23 5 

80 

17 2 

22 5 

VAPOUR PRESS 

16 7 

10 3 

sa a 

26 2 

30 2 

32 1 

32 1 

31 7 

30 8 

26 1 

21 5 

17 5 

25 4 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 5 

2 3 

2 3 

2 0 

1 0 

2 1 

1 6 

1 6 

2 1 

2 3 

2 2 

2 1 

SUNSHINE X 

40 

36 

41 

51 

60 

56 

64 

56 

55 

55 

56 

51 

52 

TOT RADIATION 

294 

323 

385 

458 

509 

496 

525 

401 

448 

40! 

351 

309 

415 

EVAP0TRAN5P 

62 

68 

99 

124 

150 

143 

159 

139 

122 

108 

03 

67 

1324 


TYPE OF HUMID 9EA50N SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 50 INTERM DAYS 101 WET DAYS 214 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 6 FEB 

BEGIN HUMID ON 30 APR 

HUMl D PERIOD <214 DAYS) ENDS ON 30 NQV 
END GF SEASON ON |9 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 315 DAYS 


Copyrighted material 



Cyprus 

Chypre 

Copyrighted material 



COUNTRY CYPRUS • STATION PAPPMOS RATO • NUMBER 17600 






• 

LATITUDE 

34 

43 • 

LONOITUDE : 

32 29 • 

ELEVATION 

11 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

■AIN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

101 

39 

43 

17 

7 

2 

0 

0 

3 

31 

54 

111 

428 

TEMP AVERAGE 

13 2 

13 0 

14 2 

16 B 

20 1 

23 6 

23 8 

26 7 

24 7 

21 B 

IB 3 

13 2 

19 5 

TEMP MEAN MAX 

16 9 

16 B 

18 3 

21 2 

24 « 

27 9 

29 9 

31 0 

29 1 

26 3 

22 B 

18 9 

23 6 

TEMP MEAN MIN 

9 6 

9 2 

10 1 

12 4 

15 0 

19 4 

21 6 

22 4 

20 3 

17 4 

14 2 

11. 4 

15. 3 

TEMP MEAN DAY 

14 6 

14 4 

15 7 

IB 4 

21 7 

23 2 

27 2 

28 2 

26 2 

23 3 

19 9 

16 4 

20 9 

TFMP NN NIGHT 

12 3 

12 0 

13 0 

13 3 

18 7 

22 S 

24 1 

24 9 

22 B 

19 7 

16 4 

13. 3 

17. 9 

VAPOUR PRESS 

10 3 

10 3 

11 0 

13 0 

16 2 

20 4 

23 6 

24 2 

20 2 

15 9 

13 4 

11 6 

15 9 

WIND SPEED 2M 

2 0 

a 6 

a s 

2 3 

2 2 

2 1 

2 1 

2 1 

2 3 

2 4 

2 7 

2 7 

2 4 

SUNSHINE X 

S3 

SB 

63 

67 

70 

83 

07 

B8 

87 

BO 

76 

33 

73 

TOT RADIATION 

209 

281 

378 

473 

3B2 

632 

642 

398 

310 

3B6 

286 

197 

431 

EVAPGTRANSP 

44 

30 

BO 

106 

140 

160 

177 

169 

134 

99 

63 

45 

1267 


TYPE Of HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 224 INTERM DAYS 48 WET DAYS 93 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 OCT 

BEGIN HUMID ON 19 NOV 

HUMID PERIOD I 93 DAYS) ENDS ON 20 FEB 
END OF 5EAS0N ON IB MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 141 DAYS 


COUNTRY CYPRUS • STATION AHHEL I A • NUMBER 17602 

• LATITUDE 34 44 • LONGITUDE : 32 29 « ELEVATION 43 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

117 

70 

48 

20 

9 

1 

1 

0 

2 

33 

34 

111 

460 

TEMP AVERAGE 

12 3 

12 6 

14 8 

16 B 

20 3 

23 6 

23 6 

23 8 

24 7 

21 7 

17 7 

13 9 

19 2 

TEMP MEAN MAI 

17 0 

17 t 

19 6 

21 9 

23 7 

2B 9 

30 6 

31 2 

30 3 

26 9 

22 6 

18 4 

24 a 

temp MEAN MIN 

7 9 

0 1 

10 0 

11 0 

14 8 

18 3 

20 3 

ao a 

19 1 

16 3 

12 7 

9 2 

14 1 

TEMP MEAN DAY 

14 1 

14 3 

16 6 

18 7 

22 2 

23 3 

27 3 

27 6 

26 6 

23 4 

19 3 

13 3 

20 9 

TEMP MN NIOMT 

11 2 

1 ! 4 

13 4 

19 3 

10 4 

21 7 

23 3 

23 4 

22 2 

19 2 

13 3 

113 

i7 a 

VAPOUR PRE5S 

10 0 

10 2 

11. 4 

13 0 

16 3 

20 4 

23 3 

22 9 

20 2 

13 8 

12 6 

10. 6 

13 6 

WIND SPEED 2M 

2 G 

2 6 

2 3 

2 3 

2 2 

2 1 

2 1 

2 1 

2 3 

2 4 

2 7 

2 7 

2 4 

SUNSHINE X 

53 

3B 

63 

67 

70 

03 

B7 

SB 

97 

81 

76 

33 

73 

TOT RADIATION 

209 

261 

377 

473 

3B2 

632 

642 

39B 

310 

390 

206 

197 

431 

EVAPGTRANSP 

43 

49 

B1 

106 

141 

160 

176 

163 

134 

98 

61 

43 

1237 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 210 INTERM DAYS 47 WET DAYS 100 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 OCT 

BEGIN HUMID ON 19 NOV 

HUMID PERIOD 1100 DAYS) ENDS ON 27 FEB 
END OF SEASON ON 21 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON J9 147 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CYPRUS • STATION AF. RADES • NUMBER 17603 






• 

LATITUDE 

33 

29 • 

LONGITUDE 

34 10 • 

ELEVATION 

150 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

103 

64 

47 

2B 

21 

2 

1 

0 

13 

39 

54 

118 

490 

TEMP AVERAGE 

10 4 

10 3 

12 6 

13 e 

19 7 

24 0 

26 8 

27 2 

24 6 

20 8 

16 6 

12 6 

18 4 

TEMP MEAN NAK 

13 1 

13 4 

IB 0 

21 4 

23 0 

29 9 

32 4 

33 1 

30 2 

26 4 

21 B 

17 0 

23 9 

TEMP MEAN MIN 

3 8 

3 2 

7 1 

10 1 

13 6 

18 2 

21 1 

21 3 

19 1 

15 2 

11 4 

8 2 

13 0 

TEMP MEAN DAY 

12 2 

12 2 

14 6 

17 8 

21 9 

26 2 

28 7 

29 2 

26 6 

22 7 

10 3 

14 0 

20 4 

TEMP HN NIGHT 

9 2 

9 0 

11 0 

14 0 

17 7 

22 0 

24 5 

24 7 

22 2 

18 1 

14 | 

10 4 

16 4 

VAPOUR PRES5 

9 2 

B 6 

9 B 

11 3 

14 3 

17 0 

20 4 

20 6 

17 6 

14 7 

13 0 

10 4 

13 9 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 3 

1 7 

1 9 

2 0 

2 3 

2 6 

2 2 

2 0 

1 6 

1 3 

l 4 

1 B 

SUNSHINE X 

33 

61 

66 

69 

79 

84 

ee 

80 

08 

BO 

74 

53 

74 

TOT RADIATION 

203 

203 

303 

400 

307 

639 

640 

596 

510 

300 

274 

1B6 

431 

EVAPOTRANSP 

23 

37 

69 

100 

144 

176 

198 

178 

132 

03 

39 

25 

1206 


TVFE OF HIR11D SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 203 INTERN DAYS 45 WET DAYS 1 1 5 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 OCT 

BEGIN HUMID ON B NOV 

HUMID PERIOD <115 DAYS) ENDS ON 3 MAR 
END OF SEASON ON 26 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 160 DAYS 


COUNTRY CYPRUS 




• 

STATION 

AVIA 

1R INI 


• NUMBER 

17604 







* 

LATITUDE 

33 

10 ♦ 

LONGITUDE 

32 37 

» ELEVATION 

60 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

B2 

30 

33 

13 

7 

2 

0 

0 

3 

2B 

47 

93 

386 

TEMP AVERAGE 

12 1 

12 O 

13 4 

16 6 

20 3 

24 3 

26 9 

27 6 

24 7 

21 2 

17 3 

13 9 

19 2 

TEMP MEAN MAX 

16 3 

16 3 

18 1 

21 7 

23 3 

29 3 

31 9 

32 B 

29 9 

26 7 

22 3 

18 2 

24 1 

TEMP MEAN MIN 

7 8 

7 3 

0 7 

11 6 

13 3 

19 3 

21 f 

22 2 

19 4 

13 7 

12 2 

9 3 

14 3 

TEMP MEAN DAY 

13. 6 

13 7 

13 1 

10 3 

22 1 

26 1 

20 7 

29 3 

26 5 

23 0 

IB 9 

13 3 

20 9 

V EMP MN NIGHT 

10 9 

10 Q 

12 1 

13 1 

18 6 

22 3 

24 9 

23 2 

22 3 

10 6 

14 0 

11 7 

17 3 

VAPOUR PRESS 

10 0 

9 4 

10 O 

11 9 

13 0 

18 B 

20 » 

21 4 

18 0 

14 6 

13 2 

11 3 

14 3 

MIND SPEED 2M 

2 0 

2 2 

2 1 

2 4 

2 2 

2 4 

2 2 

2. 2 

2 0 

1 9 

1 7 

i a 

2 1 

SUNSHINE Y. 

33 

61 

66 

69 

79 

04 

86 

80 

00 

BO 

74 

33 

74 

TOT RADIATION 

204 

206 

303 

481 

387 

639 

648 

397 

311 

301 

273 

107 

432 

EVAPOTRANSP 

34 

47 

76 

109 

146 

173 

192 

180 

133 

90 

43 

31 

1256 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAVS 213 INTERM DAYS 4B WET DAYS 102 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 OCT 

BEGIN HUMID ON 14 NOV 

HUMID PERIOD <102 DAYS» ENDS ON 24 FEB 
END OF SEASON ON 26 MAR 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 130 DAVS 


Copyrighted material 



ClaJNTRV CYPRUS 



« 

STATION 

AY10S 

MERKOURIOS 

• NUMBER 

17605 







• 

LATITUDE 

33 

02 • 

LONOITUDC 

32 33 

• ELEVATION 

260 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D€C 

YEAR 

PRECIPITATION 

143 

94 

73 

26 

14 

3 

2 

I 

9 

41 

63 

143 

614 

TEMP AVERAGE 

11 3 

11 6 

12 7 

13 6 

19 4 

23 e 

26 3 

26 6 

23 6 

20 4 

16 7 

13. 3 

18 4 

TEMP MEAN MAX 

13 e 

16 3 

17 0 

21 4 

23 6 

30 6 

33 4 

33 3 

30 1 

26 6 

22 2 

18 1 

24 3 

TEMP MEAN MIN 

6 8 

6 6 

7 3 

9 7 

13 2 

16 9 

19 3 

19 6 

17 2 

14 1 

11 1 

B 6 

12 3 

TEMP MEAN DAY 

13 0 

13 4 

14 3 

17 7 

21 7 

26 2 

28 B 

29 0 

23 9 

22 4 

18 3 

14 9 

20 3 

TEMP MN NIGHT 

10 1 

10 3 

11 2 

13 6 

17 3 

21 3 

23 6 

23 6 

20 8 

17 4 

14 0 

11 0 

16 2 

VAPOUR PRESS 

9 1 

9 0 

B 6 

9 9 

10 6 

12 4 

13 3 

13 9 

13 4 

12 4 

11 0 

10 2 

11 2 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1 0 

1 3 

1 0 

1 0 

0 8 

0 8 

1 0 

1 0 

1 0 

1 2 

1 0 

SUNSHINE X 

33 

61 

66 

69 

79 

04 

68 

nn 

00 

60 

74 

33 

74 

TOT RADIATION 

203 

267 

386 

4B1 

387 

638 

648 

597 

312 

382 

276 

188 

432 

EVAPGTRANSP 27 SB 66 97 134 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 193 INTERN DAYS 37 WET DAYS 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 OCT 

BEGIN HUMID ON 6 NOV 

HUMID PERIOD l 133 DAYS) ENDS ON 19 MAR 
END OF SEASON ON 2 APR 

TOTAL. LENGTH OF SEASON IS 170 DAYS 

139 

133 

171 

133 

117 

79 

41 

27 

1111 


COUNTRY CYPRUS 



• 

STATION 

HALEVGA 


• NUMBER 

17606 







• 

LATITUDE 

33 

17 • 

LONGITUDE 

33 32 

♦ ELEVATION 

640 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

106 

62 

61 

27 

23 

6 

1 

2 

11 

37 

34 

126 

318 

TEMP AVERAGE 

0 4 

9 4 

10 2 

14 0 

IB 2 

22 6 

25 4 

25 6 

22 6 

10 6 

14 0 

9 9 

16 3 

TEMP MEAN MA K 

1 1 7 

12 1 

14 2 

18 9 

23 3 

28 1 

30 0 

31 4 

27 3 

23 1 

16 0 

13 1 

21 0 

TEMP MEAN MIN 

3 0 

4 B 

6 1 

9 0 

12 9 

17 3 

19 9 

19 9 

17 6 

14 2 

10 1 

6 7 

12 0 

TEMP MEAN DAY 

9 6 

9 B 

11 6 

13 B 

20 I 

24 7 

27 3 

27 6 

24 2 

20 1 

15 4 

11 0 

18 1 

T FMP MN NIGHT 

7 3 

7 3 

9 0 

12 3 

16 4 

20 9 

23 2 

23 2 

20 4 

16 3 

12 1 

6 3 

14 0 

VAPOUR PRESS 

B B 

B 4 

B 7 

10 1 

12 3 

14 7 

17 2 

18 1 

13 6 

13 3 

10 9 

9 3 

12 3 

WIND SPEED 2M 


1 3 

i 4 

1 6 

1 7 

1 7 

1 7 

1 6 

1 4 

l 3 

1 1 

t 1 

1 4 

SUNSHINE % 

33 

3B 

63 

69 

76 

64 

09 

09 

06 

77 

73 

38 

73 

TOT RADIATION 

204 

276 

382 

401 

371 

639 

633 

602 

502 

371 

272 

190 

429 

EVAPOTRANSP 

IQ 

30 

39 

92 

131 

160 

170 

161 

114 

71 

32 

16 

1062 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 










DAY DAYS 193 INTERM DAYS 37 WET DAYS 133 
• SEASON NR 1 

SEASON BFG INS ON 14 OCT 

BEGIN HUMID ON 3 NOV 

HUMID PERIOD t 133 DAYS) ENDS ON 16 MAR 
END OF SEASON ON ? APR 
TOTAL LENGTH OF 5EAS0N IS 170 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CYPRUS 


STATION KALAVABS08. NINE • NUMBER 17610 






• 

LAT I TUDE 

34 

47 • 

LONGITUDE 

33 16 • 

ELEVATION 

60 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

111 

68 

33 

19 

10 

3 

1 

0 

3 

34 

40 

133 

407 

TEMP AVERAGE 

10 6 

11 2 

13 3 

16 1 

19 9 

23 8 

25 6 

23 3 

23 0 

21 7 

16 3 

11 7 

16 3 

TEMP MEAN MAX 

13 2 

13 9 

18 7 

22 2 

26 4 

30 3 

32 1 

31 9 

29 3 

27 7 

21 7 

16 3 

24 O 

TEMP MEAN MIN 

6 0 

6 3 

8 2 

10 0 

13 3 

17 1 

19 Î 

19 0 

16 3 

19 r < 

11 3 

6 0 

12 3 

TEMP MEAN DAY 

12 3 

17 9 

13 4 

10 3 

22 2 

26 2 

27 9 

27 7 

23 2 

23 7 

16 2 

13 2 

20 3 

TEMP MN NIOMT 

9 4 

10 0 

12. 0 

14 3 

17 6 

21 4 

23 0 

22 7 

20 1 

18 9 

14 0 

9 2 

16 0 

VAPOUR PRESS 

9 2 

9 3 

lO 4 

112 

13 3 

16 3 

IB 4 

18 3 

13 2 

13 1 

12 2 

9 6 

13 2 

HIND SPEED 2M 

2 0 

1 9 

2 1 

1 B 

1 8 

l 9 

2 0 

l 0 

1 B 

l 0 

1 7 

1 B 

l 9 

5UNSMINE X 

33 

30 

63 

67 

70 

03 

07 

00 

07 

61 

76 

33 

73 

TOT RADIATION 

209 

261 

377 

473 

302 

632 

642 

390 

310 

390 

206 

196 

431 

lvapotpansp 

32 

42 

73 

104 

140 

173 

186 

IA8 

128 

92 

46 

29 

1223 


TYPE OF HUMID SEA5QN SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 712 INTERM DAYS 44 WET DAYS 109 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 OCT 

BEGIN HUMID ON IS NOV 

HUMID PERIOD 4109 DAYS) ENDS ON 4 MAR 
END OF SEASON ON 26 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 133 DAYS 


COUNTRY CYPRUS 




• 

STATION 

NICOSIA 


• NUMBER 

17600 







• 

LATITUDE 

33 

09 ♦ 

LONGITUDE 

33 21 

* ELEVATION 

160 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

69 

32 

33 

19 

26 

0 

1 

1 

5 

23 

39 

74 

332 

TFmP AVERAGE 

10 2 

10 7 

12 8 

17 0 

21 6 

26 0 

20 O 

20 9 

25 7 

21 0 

16 4 

ia j 

19 3 

TEMP MEAN MAX 

13 1 

16 0 

18 7 

24 0 

av j 

33 7 

36 3 

36 7 

33 1 

27 9 

22 3 

17 1 

23 9 

TEMP MEAN MIN 

3 3 

5 4 

6 8 

10 0 

14 3 

18 

21 1 

21 1 

18 3 

14 2 

10 4 

7 1 

12 7 

TEMP MEAN DAY 

12 0 

12 7 

14 9 

19 6 

24 3 

28 8 

31 3 

31 6 

28 2 

23 3 

16 3 

13 7 

21 6 

TEMP MN NIOMT 

B 9 

9 3 

1 1 1 

14 9 

19 3 

23 3 

23 7 

23 6 

22 4 

17 B 

13 5 

9 6 

16 8 

VAPOUR press 

9 1 

9 0 

9 3 

10 1 

11 7 

13 4 

13 0 

16 7 

13 6 

13 2 

11 7 

10 3 

12 l 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 3 

1 4 

1 6 

1 7 

1 7 

1 7 

1 6 

1 4 

1 3 

1 1 

I 1 

l 4 

SUNSHINE X 

33 

50 

65 

69 

76 

04 

09 

09 

06 

77 

73 

50 

73 

TDT RADIATION 

212 

284 

385 

402 

366 

623 

634 

303 

490 

367 

272 

203 

425 

EVAPQTRANSP 

26 

38 

70 

113 

163 

192 

212 

192 

133 

86 

41 

22 

1290 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 779 INTERM DAYS 33 WET DAYS 101 

« SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 31 OCT 

BEGIN HUMID ON 16 NOV 

HUMID PERIOD I 101 DAYS j ENDS ON 23 FED 
END OF SEASON ON 16 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 136 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CYPRUS 



• 

STATION 

LARNACA AIRPORT 

• NUMBER 

17609 







• 

LATITUDE 

34 

33 • 

LONGITUDE 

33 30 

• ELEVATION 

2 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

79 

47 

42 

18 

10 

1 

0 

O 

4 

27 

39 

102 

369 

TEMP AVERAGE 

It 9 

12 0 

13 6 

17 0 

20 7 

24 7 

27 1 

27 6 

23 2 

21 6 

17 8 

13 8 

19 4 

TEMP MEAN MAX 

16 4 

i6 e 

10 7 

22 4 

26 1 

30 1 

32 3 

32 9 

30 5 

26 9 

22 7 

18 2 

24 3 

TEMP MEAN MIN 

7 3 

7 2 

8 3 

11 5 

13 3 

19 3 

21 7 

22 2 

19 9 

16 4 

12 9 

9 5 

14 3 

TEMP MEAN DAY 

13 6 

i3 e 

13 3 

IB 9 

22 7 

26 6 

29 0 

29 4 

27 0 

23 4 

19 4 

13 3 

21 2 

TEMP MN NIGHT 

10 B 

10 7 

12 2 

13 3 

IB 9 

22 8 

23 0 

23 3 

22 9 

19 1 

13 4 

11 7 

17 3 

vapour press 

9 7 

9 3 

10 0 

12 2 

13 4 

19 3 

22 2 

22 2 

10 3 

13 2 

13 2 

11 0 

14 8 

WIND SPEED 2H 

2 7 

2 4 

2 3 

2 6 

2 0 

3 1 

3 4 

2 9 

2 B 

2 4 

2 2 

2 7 

2 7 

SUNSHINE X 

33 

36 

63 

67 

77 

B3 

87 

87 

87 

81 

76 

3B 

73 

TOT RADIATION 

216 

2B7 

382 

476 

370 

619 

623 

378 

497 

382 

283 

200 

427 

evapotransp 

42 

30 

82 

112 

131 

100 

203 

183 

144 

97 

34 

40 

1340 

TvpE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRV PERIOD 









DRY DAYS 236 

INTERM DAYS 

i 40 WET DAYS 

81 








• SEASON NR 

I 













SEASON BEGINS ON 

0 NOV 












BEGIN 

HUMID ON 22 NOV 











HUMID 

PERIOD 

< B 1 DAYS.' ENDS ON 

11 FEB 









END OF SEASON ON 

17 MAR 












TOTAL LENGTH OF 

SEA50N 

IS 129 

DAYS 












COUNTRY CYPRUS 



• 

STATION 

ATHALASSA AR 1 


• NUMBER 

17607 







• 

LATITUDE 

33 

09 • 

LONGITUDE 

33 24 

• ELEVATION 

162 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

39 

34 

33 

17 

22 

7 

1 

3 

9 

27 

23 

73 

314 

TEMP AVERAGE 

9 0 

9 6 

12 1 

16 0 

20 6 

24 3 

27 3 

27 0 

24 3 

19 9 

14 B 

10 9 

18 0 

TFMP MEAN MAX 

14 9 

16 0 

19 ! 

23 7 

2B B 

33 l 

33 3 

33 4 

32 6 

27 4 

21 9 

16 e 

23 4 

TEMP MEAN MIN 

3 0 

3 1 

5 0 

8 2 

12 4 

16 4 

19 0 

18 6 

16 3 

12 4 

7 6 

4 9 

10 6 

TEMP MEAN DAY 

11 1 

11 9 

14. 6 

18 0 

23 6 

27 e 

30 2 

29 9 

27 2 

22 4 

17 1 

12 8 

20 6 

TEMP MN NIGHT 

7 4 

7 9 

10 1 

13 6 

17 8 

21 8 

24 0 

23 4 

20 8 

16 3 

11 3 

7 9 

13 2 

VAPOUR PRESS 

0 3 

8 3 

9 2 

10 0 

11 9 

13 2 

16 0 

16 0 

14 B 

S3 0 

10 9 

9 3 

tl 6 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 5 

1 7 

1 9 

2 0 

2 3 

2 6 

2 2 

2 0 

1 6 

1 3 

l 4 

1 B 

SUNSHINE X 

34 

39 

39 

66 

72 

BO 

04 

07 

79 

73 

73 

33 

70 

TOT RADIATION 

214 

266 

366 

470 

34B 

607 

612 

377 

466 

336 

272 

196 

414 

FVAPOTRANSP 

23 

37 

69 

118 

169 

210 

233 

203 

132 

90 

42 

23 

1373 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRV PERIOD 









DRV DAYS 241 

INTERN DAYS 

43 WET DAYS 

79 









♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 NOV 

BEGIN HUMID ON 24 NOV 

HUH ID PERIOD < 79 DAYS) ENDS ON 11 FEB 
END OF SEASON ON J7 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 124 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CYPRUS 




• 

STATION 

AY 1 08 

NI COL AOS 

• NUMBER 

17611 







• 

LATITUDE 

33. 

o 

U 

4 

LONGITUDE 

33 33 

• ELEVATION 

30 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

■AJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

76 

49 

33 

14 

14 

3 

S 

0 

3 

33 

41 

111 

380 

TEMP AVERAGE 

II 2 

11 6 

13 2 

16 4 

20 6 

24 9 

27 2 

27 e 

23 0 

21 2 

16 8 

13 2 

19 1 

TEMP MEAN MAX 

16 3 

17 1 

19 1 

23 2 

27 4 

31 6 

33 7 

34 3 

31 0 

27 0 

22 9 

18 3 

23 3 

TEMP MEAN MIN 

6 1 

6 2 

7 2 

9 7 

13 B 

18 2 

20 7 

21 2 

18 3 

14 7 

10 8 

8 1 

12 9 

TEMP MEAN DAY 

13 1 

13 7 

13 3 

18 9 

23 1 

27 3 

29 3 

30 0 

27 4 

23 4 

18 9 

14 9 

21 3 

TEMP MN N10HT 

9 9 

10 2 

11 3 

14 4 

IB 3 

22 3 

24 6 

24 9 

22 1 

IB 1 

13 9 

10 7 

16 6 

VAPOUR PRESS 

9 7 

9 B 

10 0 

10 6 

12 6 

13 1 

IB 0 

19 l 

16 2 

13 B 

12 2 

10 9 

13 2 

WIND SPEED 2M 

1 7 

1 3 

1 7 

2 0 

1 6 

l e 

2 0 

1 0 

1 8 

1 4 

1 2 

1 3 

l 6 

SUNSHINE X 

36 

30 

64 

68 

77 

03 

07 

80 

03 

77 

73 

64 

73 

TOT RADIATION 

218 

284 

382 

478 

370 

629 

626 

50 1 

407 

367 

272 

214 

426 

evapotransp 

30 

40 

72 

114 

146 

178 

192 

1B1 

137 

08 

43 

23 

1240 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 233 INTERN DAYS 33 WET DAYS 97 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 3 NOV 

DCOtN HUMID ON !A NOV 

HUMID PERIOD < 97 DAYS» ENDS ON 21 FEB 
END OF SEASON ON 13 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 132 DAYS 


COUNTRY CYPRUS • STATION FAMAOUSTA • NUMBER 17613 






• 

LATITUDE 

33 

07 • 

LONGITUDE 

33 37 • 

ELEVATION 

20 W 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

78 

40 

59 

16 

15 

3 

0 

0 

3 

30 

40 

112 

412 

TEMP AVERAGE 

11 2 

11 3 

13 0 

16 4 

20 0 

23 2 

27 8 

27 B 

23 3 

21 2 

17 0 

13 2 

19 2 

TEMP MEAN MAX 

16 1 

16 6 

18 3 

22 3 

26 9 

31 1 

33 7 

33 B 

31 3 

27 2 

22 3 

18 0 

24 0 

TEMP MEAN MIN 

6 4 

6 4 

7 7 

10 3 

14 0 

19 2 

21 9 

21 9 

19 3 

13 3 

11 7 

8 3 

S3 6 

TEMP MEAN DAY 

13 0 

13 4 

14 9 

18 6 

23 0 

27 3 

29 9 

29 9 

27 4 

23 2 

18 8 

14 B 

21 2 

TFMP MN NIOHT 

10 0 

10 2 

It 3 

14 6 

10 0 

23 0 

23 3 

23 3 

22 6 

10 4 

14 4 

10 9 

17 l 

VAPOUR PRESS 

10 0 

9 9 

10 6 

12 1 

13 0 

10 9 

21 3 

21 7 

20 0 

16 4 

13 6 

11 1 

15 0 

HIND SPEED 2M 

1 7 

1 3 

1 7 

2 O 

1 6 

1 8 

2 0 

1 0 

1 8 

1 4 

1 2 

1 3 

1 6 

SUNSHINE X 

36 

30 

64 

60 

77 

03 

07 

08 

83 

77 

73 

64 

73 

TOT RADIATION 

212 

277 

370 

476 

377 

644 

642 

397 

499 

372 

273 

212 

430 

EVAPOTRANSP 

27 

37 

67 

102 

143 

172 

194 

173 

129 

00 

39 

23 

1 1B8 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 206 INTERM DAYS 30 WET DAYS 121 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 OCT 

BEGIN HUMID ON 11 NOV 

HUMID PERIOD (121 DAYS) END5 ON 12 MAR 
END OF SEASON ON 30 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 159 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CYPRUS 



• 

STATION 

K OR NOS 



* NUMBER 

17613 







• 

LATITUDE 

34 

34 • 

LONQITUDE 

33 23 

* ELEVATION 

340 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

103 

39 

31 

27 

22 

13 

1 

0 

IS 

33 

43 

117 

486 

TEMP AVERAGE 

10 4 

10 3 

12 3 

16 3 

20 3 

23 0 

27 2 

27 6 

24 4 

20 0 

16 3 

12 4 

18 7 

TEMP MEAN MAX 

14 2 

14 7 

17 2 

21 6 

26 3 

31 1 

33 3 

33 6 

30 1 

26 2 

21 2 

16 6 

23 B 

TEMP MEAN MIN 

6 6 

6 3 

7 8 

11 0 

14 7 

18 B 

21 1 

21 3 

18 7 

13 3 

it e 

8 3 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

11 8 

12 0 

14 2 

IB 2 

22 6 

27 2 

29 4 

29 6 

26 4 

22 6 

18 1 

13 e 

20 3 

TEMP MN NIOMT 

9 4 

9 4 

11 2 

14 7 

16 6 

22 B 

24 B 

23 0 

21 9 

18 3 

14 2 

to 4 

16 7 

VAPOUR PRESS 

9 0 

B 3 

8 7 

10 0 

11 3 

13 3 

14 e 

IS 9 

14 1 

12 0 

11 4 

10 2 

11 7 

WIND SPEED 2M 

1 7 

1 B 

i e 

1 B 

1 8 

1 9 

1 9 

1 B 

1 6 

1 3 

I 5 

1 7 

! 7 

SUNSHINE X 

33 

38 

63 

69 

76 

84 

89 

89 

86 

77 

73 

38 

73 

TOT RADIATION 

209 

281 

383 

483 

372 

630 

633 

603 

306 

373 

278 

203 

432 

EVAPOTRANSP 

29 

41 

74 

107 

140 

161 

198 

182 

128 

86 

46 

28 

1248 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 211 

INTERM DAYS 30 WET DAYS 

104 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

24 OCT 












BEOIN 

HUMID 

ON 16 NCJV 











HUMID 

PERIOD 

4104 DAYS) ENOS ON 

28 FEB 









END OF SEASON ON 

27 MAR 












TOT*. LEN9TM OF 

SEASON 

IS 134 

DA vs 












COUNTRY CYPRUS 



» 

STATION 

KYREN1A 


• NUMBER 

17614 







• 

LATITUDE 

33 

20 • 

LONGITUDE 

33 19 

• ELEVATION 

20 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

109 

69 

64 

23 

11 

2 

0 

0 

5 

46 

71 

143 

343 

temp AVERAGE 

12 7 

12 B 

14 0 

16 B 

20 6 

24 6 

27 4 

27 8 

25 6 

22 0 

IB 2 

14 4 

19 7 

TEMP MEAN MAX 

16 3 

16 B 

18 3 

21 B 

23 6 

29 8 

32 7 

33 3 

30 7 

28 9 

22 6 

18 1 

24 6 

TFMP MEAN MIN 

9 I 

B 7 

9 6 

11 B 

13 3 

19 3 

22 0 

22 4 

20 3 

17 1 

13 B 

10 7 

13 0 

TEMP MEAN DAY 

14 0 

14 2 

13 6 

18 6 

22 4 

26 4 

29 2 

29 7 

27 3 

23 0 

19 7 

13 6 

21 3 

TEMP MN NIGHT 

11 8 

11 7 

12 7 

13 3 

18 9 

22 7 

23 2 

23 3 

23 3 

20 2 

16 1 

12 6 

18 0 

VAPOUR PRESS 

10 6 

10 2 

11 2 

12 B 

16 0 

19 B 

22 3 

22 4 

19 7 

16 4 

14 4 

11 8 

13 6 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 3 

1 4 

1 6 

1 7 

1 7 

1 7 

1 6 

1 4 

1 3 

1 1 

1 1 

1 4 

SUNSHINE X 

33 

38 

63 

69 

76 

84 

B9 

09 

86 

77 

73 

38 

73 

TOT RADIATION 

204 

276 

381 

481 

371 

639 

633 

601 

302 

371 

272 

199 

429 

EVAPOTRANSP 

28 

40 

68 

99 

137 

163 

187 

173 

126 

82 

41 

23 

1171 

type of humid 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 










DRY DAYS 193 INTERN DAYS 38 WET DAYS 132 
* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON I 2 OCT 

BEGIN WNIO ON 2 NOV 

HUMID PERIOD < 132 DAYS) ENDS ON 14 MAR 
END OF SEASON ON 31 MAR 
TOTAL LEMOTM OF SEASON IS 170 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CYPRUS 



• 

STATION 

lefkara dam 


• NUMBER 

17613 







• 

LATITUDE 

34 

34 • 

L0N01TUDE 

33 18 

♦ ELEVATION 

420 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

133 

83 

73 

30 

33 

14 

3 

2 

13 

46 

38 

133 

649 

TEMP AVERAGE 

8 8 

9 3 

11 3 

13 4 

19 9 

24 1 

26 3 

26 1 

24 1 

19 9 

14 8 

10 3 

17 6 

TEMP MEAN MAT 

11 7 

12 & 

13 3 

19 9 

24 7 

28 9 

31 4 

31 0 

29 0 

24 2 

18 3 

13 3 

21 7 

TEMP MEAN MIN 

3 9 

3 9 

7 3 

10 9 

13 1 

19 2 

2! 3 

21 3 

19 3 

13 3 

11 1 

7 3 

«3. 4 

TEMP MEAN DAY 

9 9 

10 3 

13 0 

17 0 

21 6 

23 8 

28 1 

27 8 

23 B 

21 3 

16 0 

It 3 

19 0 

TEMP MN NIGHT 

0 0 

0 4 

10 4 

14 0 

10 3 

22 3 

24 3 

24 1 

22 0 

17 0 

13 0 

9 0 

16 0 

VAPOUR PRESS 

8 0 

7 0 

8 1 

9 4 

10 9 

12 6 

14 0 

14 3 

13 8 

12 1 

10 3 

? 0 

10 9 

MIND SPEED 2M 

2 3 

2 2 

2 3 

2 3 

2 4 

2 3 

2 3 

2 1 

2 2 

2 2 

a. 2 

2 1 

2 3 

SUNSHINE X 

33 

38 

63 

69 

76 

B4 

89 

B9 

86 

77 

73 

38 

73 

TOT RADIATION 

209 

281 

383 

483 

372 

638 

633 

603 

306 

373 

27B 

203 

432 

EVAPOTRANSP 31 42 77 HO 135 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 197 INTERM DAYS 47 MET DAYS 

• SEASON NR t 

SEASON BECINS ON 15 OCT 

BEGIN HUMID ON 13 NOV 

HUMID PERIOD (121 DAYS! ENDS ON 14 MAR 
END OF SEASON ON 1 APR 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 168 DAYS 

184 

121 

201 

176 

137 

93 

49 

2B 

1283 


COUNTRY CYPRUS 



* 

STATION 

LIMASSOL 


• NUMBER 

17616 







• 

LATITUDE 

34 

40 • 

LONGITUDE 

33 02 

♦ ELEVATION 

10 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

112 

71 

43 

19 

8 

2 

0 

1 

2 

26 

33 

117 

438 

TEMP AVERAGE 

12 2 

12 2 

13 4 

16 4 

20 4 

24 0 

26 0 

26 6 

24 6 

21 3 

17 8 

14 0 

19 1 

TEMP MEAN MAI 

16 9 

17 2 

10 9 

22 6 

26 8 

30 4 

32 6 

33 1 

31 0 

27 3 

23 4 

10 9 

24 9 

TEMP r 

7 3 

7 1 

7 9 

10 2 

14 1 

17 6 

19 3 

20 0 

18 2 

13 3 

12 3 

9 1 

13 2 

TEMP MEAN DAV 

13 9 

14 0 

13 4 

18 7 

22 8 

26 3 

28 4 

28 8 

26 8 

23 5 

19 7 

13 6 

21 2 

TLMP MN NlOHT 

11 0 

10 8 

11 0 

14 5 

18 3 

21 7 

23 3 

23 8 

21 0 

18 6 

13 2 

11 6 

16 9 

VAPOUR PRESS 

10 2 

9 9 

10 3 

11 4 

13 9 

16 7 

21 2 

19 3 

16 7 

14 9 

13 2 

11 2 

14 1 

MIND SPEED 2 M 

1 2 

1 3 

1 3 

1 3 

1 4 

1 5 

1 3 

1 4 

1 3 

1 2 

t t 

1 2 

1 3 

SUNSHINE X 

33 

38 

73 

67 

78 

83 

87 

88 

87 

81 

76 

33 

74 

TOT RADIATION 

209 

281 

417 

473 

382 

632 

642 

398 

311 

390 

287 

197 

435 

EVAPOTRANSP 

29 

40 

70 

101 

141 

164 

180 

170 

130 

03 

43 

28 

1179 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 










DRY DAYS 217 INTERM DAYS 33 WET DAYS 113 
• SEASON NR 1 

SEASON BECINS ON 23 OCT 

BEGIN HUMID ON 10 NOV 

HUMID PERIOD (113 DAYS» ENDS DN 3 MAR 
END OF SEASON ON 22 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 140 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CYPRUS 



• 

STATION 

LIMNITIS SAW— MILL 

• NUMBER 

17617 







• 

LATITUDE 

33 

03 • 

LONGITUDE 

32 43 

• ELEVATION 

260 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

169 

B3 

70 

28 

16 

3 

3 

1 

3 

43 

38 

133 

640 

TEMP AVERAGE 

10 3 

11 0 

12 3 

13 1 

19 3 

22 7 

24 0 

24 3 

22 2 

18 3 

13 3 

11 9 

17 3 

TEMP MEAN MA* 

15 1 

15 9 

17 7 

21 7 

26 6 

30 6 

32 1 

32 3 

30 1 

24 9 

21 6 

16 4 

23 7 

TEMP MEAN MIN 

5 9 

6 1 

7 2 

0 5 

12 1 

14 9 

13 9 

16 4 

14 3 

12 0 

9 3 

7 3 

10 B 

TEMP MEAN DAY 

12 2 

12 0 

14 4 

17 5 

22 0 

23 6 

26 9 

27 1 

24 9 

20 6 

17 5 

13 3 

19 6 

TEMP MN NI GMT 

9 3 

9 7 

11 0 

13 1 

16 9 

20 0 

20 e 

20 9 

18 7 

13 4 

12 3 

9 6 

14 8 

VAPOUR PRESS 

8 6 

8 7 

0 7 

9 6 

10 7 

11 6 

11 6 

12 1 

12 8 

11 1 

10 2 

9 3 

10 4 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1 0 

1 3 

1 0 

1 0 

o e 

0 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 2 

1 0 

SUNSHINE X 

53 

61 

66 

69 

79 

84 

08 

88 

88 

80 

74 

33 

74 

TOT RADIATION 

203 

286 

386 

48 1 

387 

638 

640 

397 

31 1 

382 

276 

188 

432 

EVAPOTRANSP 26 37 66 100 130 

TYPE QF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 192 INTERM DAYS 39 WET DAYS 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON U OCT 

BEGIN HUMID ON 9 NOV 

HUMID PERIOD U34 DAYS) ENDS ON 22 MAR 
END OF SEASON ON 2 APR 

TOTAL LENOTM OF SEASON IS 173 DAYS 

160 

134 

166 

150 

118 

73 

40 

25 

1099 


COUNTRY CYPRUS 




• 

STATION 

YEROLAKKOS 


♦ NUMBER 

17618 







• 

LATITUDE 

33 

10 • 

LONGITUDE 

33 13 

• ELEVATION 

180 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

39 

37 

33 

11 

12 

3 

0 

1 

4 

26 

26 

70 

282 

TEMP AVERAGE 

9 7 

9 3 

II 9 

13 7 

20 7 

24 3 

26 9 

27 8 

23 9 

20 3 

13 B 

12 0 

18 2 

TEMP MEAN MAX 

14 9 

13 3 

is e 

23 7 

29 1 

32 9 

35 6 

36 3 

32 2 

28 1 

22 9 

17 6 

23 6 

TEMP MEAN MIN 

4 3 

3 4 

4 9 

7 7 

12 4 

13 7 

18 1 

19 1 

13 7 

12 6 

B B 

6 4 

10 8 

TEMP MEAN DAY 

11 6 

11 3 

14 4 

18 6 

23 8 

27 4 

29 9 

30 0 

26 0 

22 9 

10 2 

13 G 

20 e 

TEMP MN NIGH* 

8 2 

7 8 

9 9 

13 3 

17 9 

21 2 

23 4 

24 1 

20 3 

16 6 

12 4 

9 2 

13 4 

VAPOUR PRESS 

9 1 

B 3 

9 2 

10 0 

11 3 

12 8 

14 9 

16 4 

13 4 

12 9 

117 

IO 7 

11 9 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 3 

1 4 

1 6 

1 7 

1 7 

l 7 

1 6 

1 4 

1 3 

1 1 

1 . 1 

1 4 

SUNSHINE X 

33 

3B 

63 

69 

76 

84 

89 

09 

86 

77 

73 

38 

73 

TOT RADIATION 

212 

284 

383 

482 

366 

623 

634 

383 

490 

367 

272 

203 

423 

EVAPOTRANSP 

24 

33 

66 

111 

164 

188 

203 

190 

132 

08 

41 

20 

1264 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 240 

INTERM DAYS 

40 WET DAYS 

83 









• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON It NOV 

8ECIN HUMID ON S3 NOV 

HUMID PERIOD l 03 DAYS) ENDS ON 16 FEB 
END OF SEASON ON 16 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 125 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CYPRUS 



• 

STATION 

MORPH DU 0 F 


• NUMBER 

17619 







• 

LATITUDE 

33 

11 » 

LONGITUDE 

33 OO 

• ELEVATION 

43 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

49 

43 

44 

12 

8 

2 

0 

0 

3 

27 

29 

74 

313 

TCNP AVERAGE 

10 8 

10 9 

12 6 

13 6 

19 6 

23 3 

23 8 

26 4 

23 6 

20 1 

16 8 

12 6 

18 2 

TEMP MEAN MAX 

13 S 

16 4 

IB 7 

22 9 

27 0 

30 7 

33. 0 

33 7 

30 7 

26 8 

23 1 

17 6 

24 7 

TEMP MEAN MIN 

3 8 

3 4 

6 4 

8 2 

12 2 

13 9 

18 3 

19 l 

16 9 

13 4 

10 4 

7 3 

11 6 

TEMP MEAN DAY 

12 6 

12 9 

14 e 

18 2 

22 3 

26 0 

20 3 

38 7 

26 2 

22 3 

18 9 

14 2 

20 3 

TEMP MN NIOHT 

9 9 

9 3 

10 B 

13 3 

17. 1 

20 7 

22 9 

23 3 

20 7 

16 9 

13 7 

10 0 

13 7 

VAPOUR PRESS 

8 8 

B 7 

9 3 

10 3 

13 0 

16 3 

19. 6 

20 2 

17 7 

14 6 

12 2 

9 6 

13 4 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 3 

1 4 

1 6 

1 7 

1 7 

1 7 

1 6 

1 4 

1 3 

1 . 1 

1 1 

1 4 

SUNSHINE X 

33 

38 

63 

69 

76 

84 

89 

89 

86 

77 

73 

38 

73 

TOT RADIATION 

212 

283 

363 

482 

366 

623 

634 

503 

490 

367 

272 

203 

423 

EVAPOTRANSP 

29 

39 

70 

107 

143 

167 

184 

170 

120 

79 

41 

26 

1177 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 230 

INTERM DAYS 46 WET DAYS 

89 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

8 NOV 












BEGIN 

HUMID 1 

ON 23 1 

NOV 











HUMID 

PERIOD 

( 89 DAYS) ENDS ON 

20 FEB 









END OF SEASON ON 

23 MAR 












TOTAL LENOTH OF 

SEASON 

IS 133 

DAYS 












COUNTRY CYPRUS 




• 

STATION 

PANAYIA BRIDGE 

• NUMBER 

17620 







• 

LATITUDE 

33 

01 • 

LONGITUDE 

33 03 

• ELEVATION 

440 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D€C 

YEAR 

precipitation 

89 

36 

60 

20 

31 

10 

3 

1 

3 

33 

31 

93 

434 

TEN P AVERAGE 

8 1 

8 6 

10 8 

14 0 

18 3 

22 R 

23 1 

25 4 

21 8 

18 0 

13 8 

10 2 

16 4 

TEMP MEAN MA* 

13 3 

14 3 

17 0 

21 4 

26 1 

30 9 

33 3 

33 6 

29 8 

25 4 

20 4 

15 6 

23 4 

-feMP MEAN MIN 

2 9 

2 8 

4 6 

6 7 

10 3 

14 6 

16 9 

17 2 

13 8 

lO 6 

7 3 

4 9 

9 4 

TEMP MEAN DAY 

10 0 

10 7 

13 1 

16 7 

21 1 

23 7 

28 0 

28 2 

24 3 

20 3 

16 0 

12. 0 

18 9 

TEMP MN NIOMT 

6 7 

7 0 

9 0 

11 8 

13 7 

19 0 

21 8 

21 9 

18 3 

14 3 

10 7 

7 6 

13 7 

VAPOUR PRESS 

8 1 

7 8 

8 0 

6 0 

9 7 

10 8 

12 4 

12 6 

11 7 

10 9 

9 4 

9 3 

9 9 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 6 

1 3 

1 7 

1 8 

1 9 

1 9 

1 9 

1 8 

1 6 

1 6 

1 4 

1 7 

SUNSHINE X 

33 

38 

63 

69 

76 

04 

89 

89 

86 

77 

73 

3B 

73 

TOT RADIATION 

203 

277 

362 

481 

371 

636 

633 

602 

503 

372 

274 

199 

430 

EVAPOTRANSP 

22 

33 

66 

106 

134 

192 

209 

195 

137 

66 

43 

20 

1269 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH DRY PERIOD 









DRY DAYS 223 

INTERN DAYS 

29 

WET DAYS 

ill 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 10 NOV 

BEGIN HUMID ON 22 NOV 

HUMID PERIOD <111 DAYS) ENDS ON 13 MAR 
END OF SEASON ON 30 MAR 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 140 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CYPRUS 



• 

STATION 

PANAYIA PANG 


• NUMBER 

17621 







• 

LATITUDE 

34 

55 • 

LONGITUDE 

32 38 

• ELEVATION 

820 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAR 

PRECIPITATION 

177 

118 

97 

37 

20 

B 

2 

5 

8 

42 

64 

182 

760 

TEMP AVERAGE 

8 1 

8 3 

9 3 

13 0 

17 3 

21 9 

24 1 

24 7 

21 3 

17 8 

13 e 

9 9 

15 8 

TEMP MEAN MAX 

10 9 

11 9 

13 2 

17 4 

21 6 

26 7 

89 6 

29 9 

26 3 

22 2 

17 7 

13 0 

20 0 

TEMP MEAN MIN 

5 3 

4 7 

5 4 

6 6 

12 6 

17 1 

16 6 

19 5 

16 3 

13. 5 

9 8 

6 8 

11 5 

TEMP MEAN DAY 

9 1 

9 6 

10 7 

14 6 

18 9 

23 6 

26 0 

26 5 

23 0 

19 3 

15 I 

10 9 

17 3 

TEMP MN NIGHT 

7 4 

7 4 

8 2 

11 7 

15 0 

20 2 

21 9 

22 5 

19 1 

15 8 

11 B 

8 4 

14 2 

VAPOUR PRESS 

0 2 

7 8 

7 5 

9 1 

11 4 

11 6 

12 3 

12 8 

12 7 

11 6 

9 B 

9 0 

10 3 

WIND SPEED 2M 

1 9 

1 6 

1 4 

1 6 

0 9 

1 0 

1 8 

1 1 

l 0 

1 2 

1 5 

1 8 

1 4 

SUNSHINE X 

53 

58 

65 

69 

76 

84 

89 

09 

86 

77 

73 

50 

73 

TOT RADIATION 

206 

200 

385 

463 

572 

63B 

653 

603 

506 

375 

277 

202 

432 

EVAPOTRAWSP 24 34 61 91 119 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 185 INTERM DAYS 38 WET DAYS 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 11 OCT 

BEGIN HIP1ID ON 7 NUV 

HUMID PERIOD < 142 DAYS) ENDS ON 29 MAR 
END OF SEASON ON 9 APR 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 160 DAYS 

146 

142 

175 

149 

105 

70 

39 

22 

1035 


COUNTRY CYPRUS 




» 

STATION 

PANO 

AMI ANDOS 

MINES 

♦ NUMBER 

17622 







• 

LATITUDE 

34 

55 • 

LONGITUDE 

32 53 

• ELEVATION 

1290 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

251 

169 

131 

46 

42 

19 

7 

4 

18 

49 

80 

254 

1072 

TEMP AVERAGE 

3 4 

4 0 

6 4 

10 9 

15 2 

20 0 

22 6 

23 0 

19 2 

14 6 

10 2 

3 8 

12 9 

TEMP MEAN MAX 

6 1 

6 9 

9 7 

14 8 

19 3 

24 3 

26 8 

27 2 

23 4 

10 4 

13 4 

8 4 

16 6 

TEMP MEAN MIN 

0 8 

1 0 

3 0 

7 0 

11 2 

15 7 

10 3 

18 B 

13 1 

10 9 

7 1 

3. 2 

9 3 

TFMP MEAN DAY 

4 4 

5 0 

7 6 

12 3 

16 7 

21 5 

24 l 

24 5 

20 7 

13 9 

11 3 

6 7 

14 2 

TFMP MN NIGHT 

2 7 

3 2 

5 4 

9 7 

13 9 

IB 5 

20 9 

21 2 

17 4 

12 9 

a 7 

4 3 

11 6 

VAPOUR PRESS 

5 8 

5 a 

5 9 

6 8 

8 5 

10 3 

11 0 

112 

10 2 

9 3 

7 7 

6 7 

B 3 

MIND SPEED 2M 

2 5 

2 4 

2 1 

2 3 

1 7 

1 7 

l 9 

1 7 

l 7 

! 7 

1 9 

2 3 

2 0 

SUNSHINE X 

38 

42 

55 

59 

68 

70 

BO 

00 

74 

64 

59 

40 

61 

TOT RADIATION 

172 

231 

345 

435 

530 

605 

604 

550 

434 

331 

241 

162 

389 

EVAP0TRAN8P 

24 

32 

60 

93 

120 

146 

163 

147 

103 

66 

37 

23 

1016 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 










DRV DAYS 175 INTERM DAYS : 30 MET DAYS 160 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 6 OCT 

BEGIN HUMID ON S3 OCT 

HUMID PERIOD i 160 DAYS) ENDS ON l APR 
END OF SEASDN ON 14 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 190 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CYPRUS • STATION PMASSOUR! PLTS • NlfflBER 17623 






• 

LATITUDE 

34 

30 • 

LONGITUDE 

32 57 • 

ELEVATION 

13 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

112 

74 

44 

13 

4 

1 

0 

1 

3 

22 

33 

123 

456 

TEMP AVERAGE 

12 0 

12 0 

13 4 

13 0 

19 0 

22 e 

24 3 

25 1 

23 0 

20 4 

17 0 

13 7 

10 2 

TEMP MEAN MAX 

17 l 

17 8 

19 4 

22 4 

23 8 

29 4 

31 1 

32 1 

30 3 

27 3 

23 3 

19 1 

24 6 

TEMP MEAN MIN 

6 9 

6 1 

7 4 

9 3 

12 2 

16 2 

17 3 

18 l 

13 8 

13 4 

10 4 

B 3 

11 8 

TEMP MEAN DAY 

13 9 

14 1 

13 6 

10 3 

21 3 

23 2 

26 7 

27 3 

23 3 

22 0 

19 1 

13 3 

20 3 

TEMP NN NIOHT 

10 6 

10 4 

11 7 

13 9 

16 7 

20 4 

21 6 

22 1 

19 8 

17 1 

13 6 

110 

13 0 

VAPOUR PRESS 

10 7 

10. 4 

10 9 

ii e 

20 9 

23 e 

19 7 

20 4 

IB 3 

13 1 

12 8 

11 4 

13 7 

WIND SPEED 2M 

1 7 

1 3 

1 7 

2 0 

1 6 

1 8 

2 0 

l a 

1 8 

1 4 

1 2 

1 3 

1 6 

SUNSHINE X 

S3 

38 

63 

67 

78 

83 

87 

88 

07 

80 

76 

33 

73 

TOT RADIATION 

210 

282 

378 

474 

302 

63 2 

642 

578 

311 

307 

287 

197 

432 

EVAPOTRANSP 

29 

30 

69 

104 

113 

142 

170 

166 

12B 

07 

43 

27 

1126 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 222 INTERM DAYS 30 WET DAYS 113 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 OCT 

BEGIN HUMID ON 11 NOV 

HUMID PERIOD Cl 13 DAYS» ENDS ON 4 MAR 
END OF SEASON ON 21 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 143 DAYS 


COUNTRY CYPRUS 




• 

STATION 

SAITTAS N 0 


• NUMBER 

17624 







• 

LATITUDE 

34 

32 • 

LONGITUDE 

32 53 

• ELEVATION 

640 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

169 

112 

83 

47 

39 

13 

6 

12 

14 

49 

62 

168 

776 

TEMP AVERAGE 

7 7 

8 0 

9 B 

13 3 

17 6 

22 1 

24 6 

23 0 

21 e 

17 8 

13 6 

9 6 

13 9 

TEMP MEAN MAX 

12 3 

13 1 

13 3 

19 0 

24 3 

29 l 

31 6 

32 0 

28 7 

24 2 

19 2 

14 4 

22 0 

TEMP MEAN MIN 

3 1 

2 8 

4 2 

7 . 2 

10 9 

13 1 

17 7 

10 1 

14 9 

11 4 

7 9 

4 7 

9 8 

TEMP MEAN DAY 

9 4 

9 0 

it a 

13 8 

20 0 

24 6 

27 1 

27 3 

24 2 

19 9 

13 4 

It. 1 

ie l 

TEMP MN NIOHT 

6 3 

6 6 

B 2 

11 6 

13 3 

19 6 

21 9 

22 1 

18 7 

14 7 

|0 8 

7 I 

13 6 

VAPOUR PRESS 

7 6 

7 3 

7 3 

e o 

9 3 

10 6 

11. 1 

1 1 7 

tl 2 

10 6 

9 3 

0 3 

9 4 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 0 

2 2 

2 1 

2 0 

2 0 

2 1 

2 0 

1 9 

1 8 

1 8 

1 B 

2 0 

SUNSHINE X 

33 

50 

63 

69 

76 

04 

09 

09 

66 

77 

73 

38 

73 

TOT RADIATION 

209 

281 

303 

403 

372 

63B 

633 

603 

306 

373 

270 

203 

432 

EVAPOTRANSP 

27 

38 

70 

106 

147 

173 

196 

180 

132 

04 

43 

24 

1222 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH OR Y PERIOD 

DRY DAYS 184 INTERN DAYS 49 WET DAYS 132 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 11 OCT 

BEGIN tAJMID ON 9 NOV 

►AJMI D PERIOD (132 DAYS) ENDS ON 21 MAR 
END OF SEASON ON 10 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 161 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CVPRU5 • STATION PRODROMOS ♦ NUMBER 17625 

• LATITUDE 34 37 • LONGITUDE 32 50 • ELEVATION 1380 M 



JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

230 

170 

130 

43 

40 

20 

9 

3 

11 

47 

71 

233 

1031 

TEMP AVERAGE 

3 4 

3 6 

6 6 

10 e 

13 0 

19 7 

22 0 

22 6 

19 0 

14 3 

10 6 

6 0 

ID 6 

TEMP MEAN MAX 

3 9 

6 6 

10 2 

14 8 

19 2 

24 1 

2* 1 

26 9 

23 2 

17 9 

13 7 

8 9 

16 3 

TEMP MEAN MIN 

0 9 

0 3 

3 0 

6 8 

10 7 

13 3 

17 B 

16 3 

14 7 

10 7 

7 4 

3 2 

9 1 

TEMP MEAN DAY 

4 3 

4 7 

7 9 

12 3 

16 5 

21 3 

23 6 

24 1 

20 4 

15 5 

11. 6 

7 0 

14 1 

TEMP MN NIGHT 

2 7 

2 7 

3 6 

9 6 

13 3 

18 1 

20 4 

20 8 

17 ! 

12 6 

9 0 

4 6 

11 4 

VAPOUR PRESS 

6 4 

6 2 

6 7 

7 3 

0 3 

9 2 

10 0 

9 9 

10 3 

9 9 

8 4 

7 3 

8 3 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 4 

2 1 

2 3 

I 8 

1 7 

1 9 

1 7 

1 7 

1 7 

1 9 

2 3 

? 0 

SUNSHINE X 

38 

42 

53 

39 

68 

78 

80 

80 

74 

64 

59 

40 

61 

TOT RADIATION 

172 

231 

343 

433 

330 

603 

604 

538 

434 

331 

241 

162 

389 

EVAPOTRANSP 

19 

27 

36 

90 

121 

146 

161 

146 

104 

63 

33 

20 

988 


TVPE OF NUN ID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 177 INTERN DAYS 32 WET DAYS 136 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGIN5 ON 6 OCT 

BEGIN MUNID ON 23 OCT 

HUMID PERIOD < 9 DAYS) ENDS ON 1 NOV 

DEGIN HUMID ON 5 NOV 

HUMID PERIOD <147 DAYS) ENDS ON 1 APR 
END OF SEASON ON 12 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1B8 DAYS 


COUNTRY CYPRUS 




• 

STATION 

PLATAN1 A 


• NUMBER 

17626 







• 

LATITUDE 

34 

37 • 

LONGITUDE 

32 53 

• ELEVATION 

1120 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

229 

144 

109 

44 

31 

14 

6 

3 

14 

49 

73 

213 

933 

TEMP AVERAGE 

4 6 

3 0 

7 B 

11 4 

15 6 

20 3 

22 9 

23 4 

19 4 

13 4 

11 1 

6 9 

13 7 

TEMP MEAN MAX 

7 0 

6 e 

11 9 

16 3 

20 9 

26 0 

28 6 

29 0 

24 7 

20 1 

13 1 

10 2 

18 3 

TEMP nr AN HIN 

1 O 

t 3 

3 6 

6 6 

10 4 

14 6 

17 2 

17 7 

14 2 

10 7 

7 1 

3 6 

9 1 

TEMP MEAN DAY 

3 9 

6 4 

9 3 

13 2 

17 6 

22 4 

24 9 

25 3 

21 3 

17 0 

12 4 

0 0 

13 3 

TEMP MN NIOHT 

4 0 

4 1 

6 6 

10 0 

13 9 

10 3 

20 6 

20 9 

17 I 

13 1 

9 2 

3 3 

11 9 

VAPOUR PRESS 

6 6 

6 3 

6. 6 

6 9 

8 3 

9. 3 

10 3 

10 6 

10 1 

9 6 

8 3 

7 3 

B 4 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 6 

0 7 

0 8 

0. 7 

0 7 

0 7 

0 6 

0 7 

0 6 

0 6 

0 7 

0 7 

SUNSHINE X 

38 

42 

33 

39 

68 

78 

80 

BO 

74 

64 

39 

40 

61 

TOT RADIATION 

172 

231 

343 

433 

330 

603 

604 

330 

434 

331 

241 

162 

3M 

EVAPOTRANSP 

16 

24 

51 

79 

109 

132 

142 

128 

91 

36 

27 

13 

070 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 168 INTERN DAYS 33 WET DAYS 164 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 OCT 

BEGIN HUMID ON 19 OCT 

HUMID PERIOD <164 DAYS) ENDS ON 1 APR 
END OF SEASON ON 17 APR 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 197 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CYPRUS • STATION STAVR08 PSOKAB • NUMBER : 17627 

• LATITUDE 39 01 • LONG I TUDE 32 38 • ELEVATION 780 PI 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

209 

147 

121 

45 

26 

0 

6 

2 

12 

52 

B5 

193 

906 

TEMP AVERAOE 

7 6 

7 0 

9 0 

13 6 

17 7 

22 0 

24 8 

25 2 

21 8 

10 1 

13 6 

9 2 

15 9 

TEMP MEAN MAX 

11 1 

11 7 

14 1 

IB 6 

23 1 

27 B 

30 0 

31 1 

27 3 

23 1 

17 9 

12 9 

20 8 

TEMP MEAN MIN 

4 I 

3 9 

5 4 

0 6 

12 2 

16 2 

10 7 

19 4 

16 2 

13 I 

9 3 

5 5 

11 0 

TEMP MEAN DAY 

0 9 

9 2 

113 

15 4 

19 6 

24 1 

26 9 

27 3 

23 7 

19 0 

15 0 

10 4 

17 6 

TEMP MN NIOHT 

6 7 

6 8 

B 5 

12 I 

15 8 

19 9 

22 3 

22 7 

19 3 

15 7 

11 5 

7 4 

14 1 

VAPOUR PRESS 

a 2 

8 0 

8 2 

9 0 

10 5 

11 1 

11 9 

12 5 

13 3 

12 5 

10 2 

9 0 

10 4 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1 0 

1 3 

1 0 

1 0 

0 8 

0 e 

1 0 

! 0 

1 0 

1 2 

1 0 

SUNSHINE % 

53 

58 

63 

67 

77 

03 

87 

07 

07 

01 

76 

58 

73 

TOT RADIATION 

209 

277 

375 

472 

577 

633 

642 

592 

507 

386 

202 

199 

429 

EVAPOTRANSP 

10 

29 

56 

90 

124 

146 

159 

143 

107 

60 

31 

16 

907 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 173 INTERM DAYS 29 WET DAYS 161 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 6 OCT 

BEGIN HUMID ON 22 OCT 

HUMID PERIOD (161 DAYS) ENDS ON 1 APR 
END OP SEASON ON 14 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 190 DAYS 


COUNTRY CYPRUS • STATION TRIKOUKKIA N C * NUMBER 17620 

• LATITUDE 34 96 * LONGITUDE 32 90 ♦ ELEVATION 1340 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

250 

180 

140 

47 

39 

19 

7 

6 

13 

51 

75 

250 

1077 

TEMP AVERAGE 

3 2 

3 4 

5 9 

9 6 

13 B 

18 0 

20 5 

21 4 

17 4 

13 5 

9 4 

5 4 

11 8 

TEMP MEAN MAX 

6 7 

7 1 

10 6 

14 7 

19 4 

23 6 

26 2 

27 1 

23 2 

IB B 

14 4 

9 3 

16 8 

TEMP MEAN MIN 

-0 4 

-0 4 

1 2 

4 5 

B 3 

12 3 

1 4 8 

15 3 

It 7 

6 2 

4 5 

1 5 

6 8 

TEMP MEAN DAY 

4 5 

4 7 

7 6 

11 5 

15 9 

20 0 

22 5 

23 2 

19 4 

15 3 

Il 1 

6 7 

13 5 

TEMP MN NIOHT 

2 2 

2 4 

4 6 

e l 

12 0 

15 9 

18 2 

IB 7 

14 9 

11 0 

7 0 

3 5 

9 9 

VAPOUR PRESS 

6 1 

5 9 

6 2 

6 5 

8 2 

10 5 

11 0 

1 i 5 

10 1 

9 1 

7 5 

6 7 

0 3 

WIND SPEED 2M 

2 5 

2 4 

2 1 

2 3 

1 B 

1 7 

1 9 

1 7 

1 7 

1 7 

1 9 

2 3 

2 0 

SUNSHINE X 

38 

42 

55 

59 

6B 

78 

80 

00 

74 

64 

59 

40 

61 

TOT RADIATION 

172 

231 

345 

435 

530 

605 

604 

55B 

454 

331 

241 

162 

309 

EVAPQTRANSP 

20 

29 

55 

B8 

116 

137 

153 

140 

98 

62 

34 

21 

953 


TYPE OF HUMID SEA90N SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 171 INTERM DAY9 30 WET DAYS 164 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 3 OCT 

BEGIN HUMID ON 20 OCT 

HUMID PERIOD (164 DAYS) ENDS ON 2 APR 
END OF SEASON ON 15 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 194 DAYS 


Copyrighted material 



east timor 
timor oriental 


Copyrighted material 



country east 

TIMOR 



• 

STATION 

DILI 



• 1 

NUMBER 

97390 







• 

LATITUDE 

H3 

34 • 

LONGITUDE 

123 33 

• ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUC 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAR 

PRECIPITATION 

136 

131 

144 

63 

78 

33 

26 

13 

11 

23 

66 

144 

912 

TEMP AVERAGE 

27 7 

27 6 

27 4 

27 4 

27 0 

26 0 

25 3 

25 1 

25 4 

26 0 

27 2 

27 4 

26 7 

TEMP MEAN MAH 

31 3 

31 1 

31 2 

31 3 

31 3 

30 7 

30 2 

30 1 

30 3 

30 3 

31 4 

31 1 

30 9 

TEMP MEAN MIN 

24 1 

24 1 

23 3 

23 3 

22 8 

21 9 

SO B 

20 1 

20 3 

21 3 

23 0 

23 6 

22 4 

TEMP MEAN PAY 

29 0 

26 8 

26 7 

20 9 

20 6 

27 9 

27 ? 

26 9 

27 2 

27 6 

2B 7 

20 7 

20 2 

TEMP MN NIGHT 

26 3 

26 2 

23 9 

23 8 

23 3 

24 7 

23 8 

23 3 

23 7 

24 3 

23 0 

26 1 

25 1 

VAPOUR PRESS 

29 3 

29 5 

29 4 

28 2 

26 7 

24 3 

23 7 

23 7 

24 3 

26 7 

20 6 

29 3 

27 0 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

0 9 

0 7 

0 9 

0 9 

1 0 

1 2 

1 3 

1 . 0 

1 0 

0 9 

1 0 

SUNSHINE X 

49 

43 

63 

66 

74 

71 

76 

80 

80 

79 

73 

61 

6B 

TOT RADIATION 

463 

440 

302 

474 

436 

420 

444 

496 

343 

569 

333 

307 

490 

EVAPOTRANSP 

130 

!2t 

140 

123 

120 

109 

111 

124 

133 

147 

147 

143 

1339 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 1 33 INTERM DAYS 133 WET DAYS 77 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 19 NOV 

BEGIN HUMID ON I 2 DEC 

HUMID PERIOD I 22 DAYS) ENDS ON 3 JAN 
BEGIN HUMID ON 23 JAN 

HUMID PERIOD < 33 DAYS) ENDS ON 21 MAR 
END 0 F SEA50N ON I 7 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 210 DAYS 


COUNTRY EAST 

TIMUR 



• 

STATION 

ocussi 




• NUMBER 

97303 







• 

LATITUDE 

-9 

12 

• 

LONGITUDE 1 

24 23 

♦ ELEVATION 

5 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

202 

229 

203 

89 

37 

8 


6 

3 

1 

16 

34 

177 

1107 

TEMP AVERAGE 

27 3 

26 4 

26 4 

26 6 

26 8 

26 2 

23 

2 

24 8 

24 6 

23 7 

27 1 

27 0 

26 2 

TEMP MEAN MAX 

29 7 

29 3 

29 8 

30 4 

30 7 

30 3 

29 

6 

29 1 

2B B 

29 4 

30 6 

30 3 

29 0 

TEMP MEAN MIN 

24 9 

23 6 

23 1 

22 8 

22 0 

22 0 

20 

0 

20 4 

20 3 

22 0 

23 6 

23 a 

2? B 

TEMP MEAN MV 

20 2 

27 5 

27 6 

Bfl G 

28 2 

27 6 

26 

0 

26 3 

26 1 

27 0 

29 0 

20 9 

27 6 

TEMP MN NIGHT 

26 4 

25 3 

25 2 

25 2 

23 3 

24 6 

23 

6 

23 2 

23 1 

24 4 

27 3 

27 3 

23 1 

VAPOUR PRESS 

30 1 

29 8 

29 3 

20 0 

26 3 

24 2 

23 

3 

22 3 

24 1 

20 1 

29 7 

30 6 

27 2 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 1 

0 S 

0 7 

I 2 

1 3 

1 

2 

1 3 

1 1 

t 0 

0 9 

1 0 

1 1 

SUNSHINE X 

40 

4B 

66 

74 

82 

Bl 

84 

B6 

86 

B4 

79 

62 

73 

TOT RADIATION 

462 

461 

312 

499 

476 

444 

463 

312 

363 

3B9 

301 

314 

306 

fvapotransp 

136 

116 

133 

124 

124 

113 

1 1 

2 

127 

132 

140 

130 

141 

133B 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

ORY DAYS 211 INTERM DAYS 36 WET DAYS 116 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 NOV 

BEGIN HUMID ON 7 DEC 

HUMID PERIOD (116 DAYS) ENDS ON 2 APR 
END OF SEASON ON 26 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 134 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY EAST 

TIMOR 



• 

STATION 

FAZENDA ALGARVE 

• NUMBER 

97392 







• 

LATITUDE 

-8 

40 • 

LONGITUDE 

125 21 

• ELEVATION 

916 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

363 

374 

192 

166 

79 

61 

30 

24 

23 

71 

231 

318 

1932 

TEMP AVERAGE 

21 9 

21 9 


22 2 

21 9 

20 B 

20 4 

20 0 

21 B 

22 8 

23 0 

22 5 

21 9 

TEMP MEAN MAX 

24 6 

24 6 

23 3 

23 4 

23 0 

23 B 

23 9 

24 B 

23 9 

26 9 

26 B 

39 fe 

23 2 

TEMP MEAN HIN 

19 2 

19 1 

19 2 

19 0 

18 8 

17 8 

17 0 

ié a 

17 6 

18 6 

19 3 

19 4 

18 5 

TEMP MEAN DAY 

22 9 

22 B 

23 3 

23 3 

23 0 

21 9 

21 7 

22 2 

23 2 

24 3 

24 4 

23 6 

23 1 

TEMP MN NIGHT 

20 9 

20 B 

71 t 

21 0 

20 7 

19 7 

19 2 

19 4 

20 3 

21 3 

21 8 

21 4 

20 6 

vapour press 

23 1 

23 1 

22 6 

21 8 

21 3 

19 6 

16 3 

17 7 

10 4 

20 3 

22 1 

23 3 

21 0 

HIND SPEED 2H 

1 1 

0 6 

0 4 

0 2 

0 2 

0 3 

0 6 

0 2 

0 3 

0 2 

0 2 

0 3 

0 4 

SUNSHINE X 

29 

29 

47 

46 

42 

33 

47 

67 

68 

60 

49 

52 

49 

TOT RADIATION 

3BS 

385 

441 

410 

333 

371 

333 

433 

499 

496 

461 

472 

423 

EVAPQTRANSP 

101 

89 

108 

94 

B4 

76 

81 

93 

10B 

119 

111 

114 

1 1 BO 


TVPE or HUH ID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAVS 79 INTERM DAYS 91 WET DAYS 199 

• SEASON NR I 

SEASON DEO INS ON 14 OCT 

DEC IN HUMID ON 28 OCT 

HUMID PERIOD <195 DAVS) ENDS ON II HAV 
END OF 5EA50N ON 5*7 JULY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 286 DAYS 


COUNTRY EAST 

TIMOR 



* 

STATION 

VI QUE QUE 


♦ NUMBER 

97394 







• 

LATITUDE 

-a 

52 • 

LONCITUDE 

126 22 

• ELEVATION 

46 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

-AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

212 

192 

202 

214 

243 

171 

92 

22 

B 

13 

67 

197 

1635 

TEMP AVERAGE 

27 2 

27 1 

27 0 

26 2 

23 2 

24 1 

24 0 

23 e 

23 0 

26 4 

27 1 

27 6 

23 9 

Y CMP MEAN MAX 

31 7 

31 B 

31 7 

30 7 

29 3 

2B 4 

2B 6 

29 0 

3! 0 

32 4 

32 a 

32 8 

30 9 

TEHP MEAN MIN 

22 6 

22 4 

22 3 

21 7 

20 8 

19 8 

19 3 

18 5 

IB 9 

20 4 

21 4 

22 3 

20 9 

TEMP MEAN DAY 

28 B 

28 0 

28 7 

a f ■ 

26 7 

25 6 

23 6 

89 6 

27 1 

28 6 

29 2 

29 3 

27 7 

TEHP MN NIGHT 

23 4 

25 3 

23 2 

24 3 

23 3 

22 3 

22 3 

21 9 

22 0 

24 3 

23 2 

23 9 

24 1 

VAPOUR press 

28 2 

28 0 

27 9 

27 3 

26 7 

24 9 

23 5 

22 7 

23 1 

24 9 

26 9 

27 7 

26 0 

WIND SPEED 2H 

0 6 

0 5 

0 4 

0 4 

0 3 

0 4 

0 4 

0 6 

0 7 

0 9 

0 9 

0 7 

0 6 

SUNSHINE X 

46 

48 

57 

58 

54 

49 

30 

70 

74 

79 

77 

37 

61 

TOT RADIATION 

432 

460 

479 

443 

391 

353 

398 

462 

321 

370 

371 

492 

463 

EVAPQTRANSP 

131 

1 IB 

131 

113 

97 

03 

92 

108 

126 

130 

130 

141 

1440 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 111 INTERM DAYS 20 NET DAYS 226 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 19 NOV 

BEGIN HUMID ON l Pf-C 

HUM tD PERIOD 1226 DAYS) ENDS ON 15 JULY 
END OF SEASON ON 31 JULY 
TOTAL LENGTH OF SEASON 15 254 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY EAST 

TIMOR 



• 

STATION 

BAUCAU 






• 

LATITUDE 

-8 

28 * 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRFC 1 P 1 TAT ] ON 

213 

221 

152 

154 

95 

38 

20 

T EHP AVERAGE 

24 B 

24 4 

24 6 

24 0 

24 4 

23 7 

23 4 

MEAN MAX 

27 5 

27 3 

28 2 

2B B 

28 4 

27 B 

27 6 

’FMP MEAN MIN 

22 0 

21 5 

20 9 

20 7 

20 3 

19 6 

19 1 

7EHP MEAN DAY 

as 7 

25 4 

25 8 

26 2 

25 e 

25 2 

24 9 

ye tip MN NIGHT 

23 7 

23 3 

23 1 

23 2 

22. e 

22 2 

21 8 

VAPOUR PRESS 

26 1 

26 3 

25 9 

25 1 

23 8 

21 7 

20 4 

WIND SPFFD 2M 

2 6 

2 6 

1 7 

i e 

2 8 

3 3 

3 3 

SUNSHINE X 

41 

44 

57 

58 

70 

71 

74 

TOT RADIATION 

431 

444 

479 

446 

443 

420 

438 

Evapotransp 

128 

114 

128 

1 18 

121 

1 15 

124 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 
WY DAYS 167 INTERM DAYS 46 WCT DAYS 152 
• SEASON NR i 

SEASON BEGINS ON 15 NOV 

BEGIN HUMID ON 1 DFC 

HUMID PERIOD <152 DAYS) ENDS ON 2 MAY 
END DF SEASON ON I JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 198 DAYS 


• NUMBER 97395 


LONGITUDE 126 27 


AUG 

SEP 

OCT 

11 

5 

7 

23 4 

24 0 

24 0 

28 2 

29 4 

30 t 

IB 5 

IB 5 

17 8 

25 1 

25 9 

26 2 

21 6 

22 0 

21 6 

19 1 

19 5 

21 7 

3 2 

2 9 

2 0 

82 

03 

B3 

503 

354 

5B3 

142 

151 

134 


ELEVATION 512 H 


NOV 

DEC 

YEAR 

76 

186 

U7B 

25 6 

25 2 

24 4 

30 2 

-B B 

2B 5 

20 9 

21 5 

20 1 

27 2 

26 5 

23 8 

24 0 

23 9 

22 B 

23 5 

25 7 

23 2 

1 6 

1 5 

a 

72 

34 

66 

350 

479 

4B1 

147 

133 

1575 


Copyrighted material 



hong kong 


Copyrighted material 



COUNTRY HONG 

-AON© 



• 

STATION 

HONG 

KONG -ROYAL DBS 

• NUMBER : 

45003 







• 

LATITUDE 

22 

!. 18 « 

LONGITUDE 

114 10 

♦ ELEVATION 

32 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JLN 

M. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

44 

70 

138 

290 

408 

366 

379 

278 

111 

39 

26 

2179 

TEMP AVERAGE 

13 9 

13 a 

18 3 

22 3 

26 1 

27 7 

88 ^ 

28 3 

27 7 

23 1 

21 8 

17 B 

23 0 

TEMP MEAN MAX 

19 3 

19 7 

21 3 

26 0 

30 0 

30 8 

32 0 

31 3 

30 3 

2B 0 

26 2 

20 4 

26 3 

TEMP MEAN MIN 

11 0 

13 0 

16 0 

19 0 

22 0 

24 3 

23 3 

23 0 

23 0 

21 0 

17 0 

13 3 

19 2 

TEMP MEAN DAY 

16 6 

17 6 

19 0 

23 0 

27 4 

20 0 

29 9 

29 4 

27 9 

25 7 

23 2 

10 S 

24 0 

TEMP MN NIGHT 

14 0 

15 3 

17 9 

21 4 

24 6 

26 5 

27 3 

26 9 

23 2 

23 0 

19 6 

15 4 

21 4 

VAPOUR PRESS 

13 9 

14 5 

17 0 

22 3 

27 6 

30 B 

31 e 

31 1 

26 2 

22 9 

17 7 

14 0 

22 6 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 2 

2 3 

2 0 

2 0 

1 B 

1 6 

1 6 

1 9 

2 2 

2 1 

2 0 

2 0 

5UNSHI NE X 

31 

33 

33 

33 

44 

30 

60 

39 

60 

64 

62 

37 

30 

TOT RADIATION 

310 

310 

331 

393 

449 

429 

314 

493 

461 

420 

333 

309 

399 

EVAPOTRANSP 

63 

63 

93 

106 

134 

130 

136 

140 

137 

121 

90 

71 

1318 


TYPE OF MUM ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 76 INTERN DAYS 96 WET DAYS 191 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 JAN 

BEGIN HUMID ON 3 APR 

HUMID PERIOD (191 DAYS) ENDS ON 11 OCT 
END OF SEASON ON H NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 269 DAYS 


Copyrighted material 



india 

inde 

Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

SRINAGAR 


• NUMBER 

42027 







» 

LATITUDE 

34 

05 • 

LONGITUDE 

74 50 

• ELEVATION 

1506 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

71 

71 

95 

92 

63 

35 

59 

61 

37 

31 

15 

39 

669 

TEMP AVERAGE 

I 5 

3 6 

8 8 

14 4 

19 2 

23 2 

25 6 

24 3 

20 8 

13 B 

7 2 

3 0 

13 8 

TEMP MEAN MA* 

4 4 

7 9 

13 4 

19 3 

24 6 

29 0 

30 8 

V 

28 3 

22 6 

15 5 

9 8 

19 5 

TEMP MEAN MIN 

-2 3 

-0 0 

3 5 

7 4 

11 2 

14 4 

18 4 

17 9 

12 7 

5 7 

-0 1 

-1 8 

7 2 

TEMP MEAN DAY 

2 3 

5 2 

10 3 

15 5 

20 3 

24 3 

26 8 

26 0 

23 2 

17 0 

10 3 

5 2 

15 5 

TEMP MN NIGHT 

0 2 

2 4 

7 0 

11 5 

15 6 

19 l 

22 1 

21 3 

17 t 

10 1 

3 9 

0 9 

10 9 

VAPOUR PRESS 

5 4 

6 0 

7 9 

10 0 

12 3 

15 0 

19 5 

10 0 

14 l 

9 7 

6 0 

5 8 

10 9 

WIND SPEFD 2M 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

0 0 

0 6 

0 6 

0 6 

o e 

1 1 

I t 

1 1 

0 9 

SUNSHINE X 

25 

36 

37 

47 

55 

57 

57 

• j ? 

65 

70 

65 

39 

51 

TOT RADIATION 

143 

215 

276 

379 

461 

490 

4B1 

445 

418 

355 

260 

163 

341 

Evapotransp 

16 

24 

49 

BO 

113 

127 

133 

116 

96 

64 

25 

14 

057 


TYPE DF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 1 46 INTERN DAYS 7 I WET DAY5 140 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 NOV 

BEGIN HUMID ON 26 NOV 

HUMID PERIOD <1 4B DAYS) ENDS ON 23 APR 
END OF SEASON ON 20 HAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 109 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 30 JULY 
END Of SEASON ON 1*9 AUG 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 30 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

LEM 



* NUMBER 

42034 







• 

LATITUDE 

34 

09 • 

LONGITUDE 

77 34 

• ELEVATION 

3514 h 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JW 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

B 

B 

5 

6 

4 

12 

15 

8 

4 

1 

5 

05 

TEMP AVERAGE 

-8 4 

-5 0 

1 0 

6 5 

11 2 

15 5 

IB 0 

IB 0 

14 6 

7 5 

0 5 

-4 8 

6 3 

TEMP MEAN HA* 

-2 0 

0 0 

6 4 

12 4 

17 1 

21 l 

24 7 

24 2 

20 9 

14 2 

7 B 

1 6 

12 4 

TEMP MEAN MIN - 

14 0 

-Il B 

-6 3 

-1 2 

2 B 

6 7 

10 2 

9 6 

5 4 

-0 9 

-6 6 

1 1 1 

-l 4 

TEMP MEAN DAY 

-6 3 

-3 2 

2 4 

e i 

12 5 

16 5 

20 0 

19 4 

15 8 

9 2 

3 0 

-2 7 

7 9 

TFMP MN NIGHT 

-9 9 

-7 2 

-1 B 

3 5 

7 5 

11 3 

14 6 

13 0 

9 7 

3 1 

-2 9 

-7 9 

2 a 

VAPOUR PRE5S 

1 0 

2 1 

3 0 

3 6 

4 2 

5 4 

0 1 

8 4 

6 1 

3 5 

2 5 

1 9 

4 a 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 7 

1 1 

I 4 

I 5 

1 3 

1 1 

0 9 

1 0 

1 1 

t 1 

0 7 

1 0 

SUNSHINE X 

47 

47 

47 

57 

55 

57 

57 

57 

65 

65 

65 

57 

56 

TOT RADIATION 

207 

262 

332 

430 

476 

503 

494 

457 

422 

340 

262 

209 

367 

EVAPOTRANSP 

14 

24 

51 

80 

100 

124 

129 

111 

07 

51 

24 

13 

UI6 


TYPE OF HUMID SEASON ALL TEAR ROUND DRY 

DRY DAY9 365 INTERN DAYS 0 WET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 


• STATION JAMMU • NUMBER 42056 

• LATITUDE 32 40 ♦ LONGITUDE 74 50 • ELEVATION 366 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

71 

59 

57 

25 

17 

61 

321 

319 

151 

30 

6 

29 

1140 

TEMP AVERAGE 

10 5 

13 I 

IB 0 

24 7 

30 4 

32 0 

29 0 

27 6 

26 4 

21 9 

15 9 

11 5 

21 7 

TEMP MEAN MAX 

10 4 

21 1 

26 4 

33 1 

39 0 

40 4 

35 4 

33 2 

33 3 

31 4 

26 2 

21 1 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

0 3 

10 6 

14 B 

20 5 

25 0 

27 7 

26 0 

25 1 

23 9 

19 4 

13 4 

? 3 

10 7 

TEMP MEAN DAY 

15 2 

17 0 

22 7 

29 1 

34 B 

36 3 

32 4 

30 6 

30 2 

27 4 

21 9 

17 2 

26 3 

TEMP MN NIGHT 

12 0 

14 4 

10 9 

24 9 

30 2 

31 0 

29 8 

27 4 

26 6 

22 6 

16 0 

12 3 

22 ? 

VAPOUR PRES5 

0 7 

9 7 

11 2 

12 4 

13 7 

10 7 

27 6 

20 9 

24 1 

14 9 

9 0 

0 7 

15 7 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

SUNSHINE X 

57 

57 

57 

65 

65 

65 

39 

39 

65 

00 

75 

57 

60 

TOT RADIATION 

234 

291 

363 

469 

514 

532 

304 

357 

425 

401 

300 

216 

374 

EVAPQTRANSP 

29 

44 

02 

120 

170 

174 

126 

110 

112 

05 

47 

26 

1137 


TYPE OF HIM1D SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

BUY DAYS 141 INTEWM DAYS 60 WET DAYS 164 

• SEASON NR I 

SEASON DLC1NS ON 21 JUNE 

BEGIN HUN ID ON 29 JUNE 

HUMID PERIOD < 07 DAYS) ENDS ON 24 3FP 
END OF SEASON ON 8 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 109 DAYS 

♦ SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 2 DEC 

BEGIN HUMID ON 15 DEC 

HUMID PERIOD < 77 DAYS) ENDS ON 2 MAP 
END OF SEASON ON 27 MAR 
TOT A4. LENGTH OF SEASON IS 115 DAYS 


COUNTRY INDIA • STATION AMRITSAR ♦ NUMBER 42071 

• LATITUDE 31 30 • LONGITUDE 74 52 • ELEVATION 234 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIA. 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

28 

23 

29 

i k 

13 

U 

201 

176 

99 

22 

5 

14 

674 

TEMP AVERAGE 

11 5 

14 5 

19 5 

25 2 

30 1 

32 9 

30 7 

29 7 

20 9 

24 3 

17 7 

13 2 

23 2 

TEMP MEAN MAX 

10 6 

22 6 

27 5 

34 2 

38 9 

40 4 

35 6 

34 2 

34 4 

31 9 

26 5 

21 4 

30 5 

TEMP MEAN MIN 

4 5 

6 5 

11 5 

16 2 

21 4 

25 2 

25 9 

2Z 3 

23 3 

16 6 

0 0 

5 0 

t TV 8 

TEMP MEAN DAY 

14 l 

17 5 

22 4 

20 5 

33 3 

35 5 

32 5 

31 3 

30 0 

26 0 

20 6 

15 9 

25 B 

TFMF MN NIGHT 

9 6 

1? 3 

17 2 

22 4 

27 2 

30 1 

28 0 

27 9 

26 4 

20 7 

13 5 

? 3 

20 5 

VAPOUR PRESS 

9 9 

10 5 

i 2 e 

12 3 

13 3 

19 3 

29 7 

31 1 

26 3 

18 7 

12 1 

10 0 

17 2 

WIND SPEED 2M 

1 4 

S 6 

2 O 

2 1 

3 5 

3 6 

2 4 

1 9 

1 4 

1 4 

1 s 

t i 

l a 

SUNSHINE X 

67 

72 

64 

71 

73 

64 

54 

58 

69 

81 

01 

71 

69 

TOT RADIATION 

269 

346 

401 

499 

553 

531 

479 

464 

447 

404 

320 

258 

414 

evapotransp 

33 

64 

118 

183 

250 

246 

176 

153 

133 

106 

58 

31 

1553 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 226 INTERN DAYS 06 U€T DAYS 53 

• SEASON NR 1 

SEASON BEC1NS ON 29 JUNE 

BEGIN HUMID ON 0 JIA V 

HUMID PFRIOP ( 53 DAYS) ENDS ON 30 AUC 
END OF SEASON ON 29 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 9? DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 17 DEC 
END OF SEASON ON 2 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 47 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 


• STATION SIH.A « NUMBER 43083 

• LATITUDE 31 06 ♦ LONGITUDE 77 10 • ELEVATION 3303 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

72 

66 

63 

48 

71 

163 

433 

430 

172 

35 

10 

28 

1397 

TEMP AVERAGE 

3 0 

6 7 

10 8 

16 1 

20 3 

21 2 

18 6 

17 7 

17 0 

14 3 

10 0 

7 3 

13 8 

TEMP MEAN MAX 

B 3 

10 3 

14 4 

19 2 

23 4 

24 3 

31 0 

20 1 

20 0 

17 9 

13 0 

11 3 

17 1 

TEMP MEAN MIN 

1 9 

3 1 

6 8 

11 2 

13 0 

16 2 

13 6 

13 2 

13 e 

10 8 

7 3 

4 2 

10 ! 

TEMP MEAN DAY 

6 4 

0 0 

12 0 

16 7 

20 7 

21 7 

19 3 

10 5 

18 0 

13 6 

12 4 

8 9 

14 B 

TEMP NN NIGHT 

4 3 

5 7 

? 5 

14 0 

17 u 

i8 e 

17 2 

16 6 

IS 6 

12 7 

9 3 

6 1 

12 3 

VAPOUR PRESS 

4 4 

4 7 

3 0 

3 9 

7 9 

12 7 

18 1 

18 1 

14 9 

8 4 

4 8 

4 4 

9 1 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 8 

0 9 

0 9 

0 7 

0 4 

0 3 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

SUNSHINE X 

59 

62 

64 

74 

74 

64 

28 

23 

33 

02 

90 

68 

62 

TOT RADIATION 

248 

316 

398 

316 

362 

523 

324 

270 

377 

417 

333 

233 

381 

evapotransp 

26 

30 

70 

101 

126 

119 

77 

63 

73 

63 

33 

24 

813 


TYPE Of HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 83 INTERM DAYS 76 WET DAYS 307 

* SFA50N NR I 

SEASON DEO I NS ON 13 MAY 

DEO IN HUMID ON B JUNE 
HUMID PERIOD (118 DAYS > ENDS ON 4 OCT 
END OF SEASON ON IS OCT 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS 155 DAYS 

♦ SEASON NR 3 

SEASON BEGINS ON 30 NOV 

DECIN HUMID ON 13 DEC 

HUMID PERIOD < 09 DAYS» ENDS ON 11 HAP 
END OP SEASON ON 7 APR 
TOTAL LENGTH OP SEASON IS 138 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

LUDHIANA 


♦ NUMBER 

42099 







• 

LATITUDE 

30 

36 • 

LONGITUDE 

73 32 

• ELEVATION 

247 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

33 

27 

14 

13 

36 

203 

173 

113 

17 

3 

17 

703 

TEMP AVERAGE 

13 0 

16 2 

22 0 

29 3 

33 0 

35 7 

31 0 

30 6 

30 2 

26 6 

19 3 

14 2 

23 4 

TEMP MEAN MAX 

20 2 

23 3 

29 0 

36 0 

41 2 

41 1 

36 0 

34 7 

33 3 

33 9 

28 8 

22 9 

31 9 

TEMP MEAN MIN 

3 8 

8 4 

12 9 

18 3 

24 2 

27 1 

26 7 

26 1 

23 9 

17 3 

10 1 

6 2 

17 3 

TEMP MEAN DAY 

13 6 

18 6 

23 9 

30 3 

33 0 

36 6 

33 0 

31 9 

31 6 

20 5 

22 6 

17 3 

27 2 

TEMP MN NIGHT 

11 0 

13 8 

18 6 

24 3 

29 8 

31 6 

29 3 

28 6 

27 1 

21 9 

13 1 

10 6 

21 8 

VAPOUR PRESS 

9 7 

10 7 

12 6 

13 8 

14 7 

22 1 

30 3 

31 7 

23 7 

16 7 

11 0 

9 9 

17 4 

WIND SPEED 2M 

0 4 

0 6 

0 7 

0 8 

0 9 

0 9 

0 B 

0 7 

0 6 

O 4 

0 3 

0 3 

0 6 

SUN5HINF X 

70 

72 

74 

79 

82 

00 

37 

33 

74 

B7 

B7 

78 

73 

TOT RADIATION 

202 

332 

439 

333 

392 

601 

491 

433 

466 

428 

342 

279 

438 

EVAPOTRANSP 

33 

54 

106 

156 

201 

201 

163 

144 

132 

99 

48 

29 

1366 


L Of HUMID SEASON SEASON WITH DAY PERIOD 
DRY DAYS 193 1NTFRM DAYS 94 WET DAYS 76 

• SEA50N 1 

SEASON BEGINS ON 37 JUNE 

BEGIN HUMID ON 4 JULY 
HUMID PERIOD « 62 DAYS' ENDS ON 4 SEP 
END OF SEASON ON 1 OCT 
TOTAL LENGTH Of SEASON 16 96 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEO INS ON 11 DEC 

BEGIN HUMID ON 3 JAN 

HUMID PERIOD I 14 DAYS) ENDS ON 17 JAN 
END OP SEASON ON 23 PEB 
TOTAL LENGTH OP 5EA90N IS 74 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 


• STATION AMU ALA • NUMBER 42103 

• LATITUDE 30 23 • LONGITUDE : 76.46 • ELEVATION : 272 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

42 

92 

20 

12 

19 

72 

272 

290 

168 

27 

6 

19 

999 

TEMP AVERAGE 

13 5 

16 7 

22 3 

29 3 

34 8 

39 0 

31 2 

29 0 

29 3 

29 9 

19 1 

14 4 

29 1 

TEMP MEAN MAT 

20 0 

23 B 

at * 

36 2 

40 B 

40 9 

39 2 

33 8 

39 4 

33 2 

20 6 

23 2 

31 6 

TEMP MEAN MIN 

6 e 

0 9 

14 1 

19 7 

24 9 

27 3 

26 0 

29. 4 

23 9 

16 4 

10 2 

7 . 1 

17 9 

TEMP MEAN OAV 

16 4 

19 0 

a# 7 

31 0 

39 7 

36 3 

32 2 

31 1 

31 6 

27 6 

22 9 

17 8 

27 2 

TEMP HN NIGHT 

11 8 

14 0 

19 6 

29 4 

30 1 

31 9 

26 0 

27 8 

27 2 

20 9 

19 1 

H 3 

22 0 

VAPOUR PRESS 

9 0 

10 I 

11 4 

11 7 

14 6 

21 3 

31 0 

31 0 

26 9 

17 0 

Il I 

9 9 

17 1 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 3 

1 4 

1 4 

1 9 

I 7 

l 4 

1 0 

0 9 

o e 

0 9 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

74 

79 

78 

80 

82 

79 

99 

98 

74 

83 

83 

72 

79 

TOT RADIATION 

296 

369 

460 

947 

604 

609 

489 

4 94 

473 

427 

342 

270 

444 

EVAP0TRAN5P 

41 

71 

129 

163 

228 

229 

166 

142 

134 

111 

69 

42 

1937 


TYRE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 197 INTFRM DAYS 60 WET DAYS 100 

• SEA50N Ml t 

SEASON BEGINS ON 24 JUNE 

BEGIN HUMID ON 1 JULY 

HUMID PERIOD < 87 DAYS) ENDS ON 26 SEP 
END Œ SEASON ON 4 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 102 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BE 01 NS ON 23 DEC 

BEGIN HUMID ON 6 JAN 

HUMID PERIOD < 21 DAYS) ENDS ON 27 JAN 
END OF SEASON ON 27 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 66 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

DEHRA 

DUN 


* NUMBER 

42111 







• 

LATITUDE 

30 

19 ♦ 

LONGITUDE 

78 02 

• ELEVATION 

682 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5CP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

62 

99 

40 

17 

42 

i B* 

721 

765 

397 

71 

5 

19 

2314 

TEMP AVERAGE 

12 2 

15 1 

20 3 

26 5 

30 0 

30 0 

27 1 

26 2 

25 e 

22 7 

17 0 

13 1 

22 3 

TEMP MEAN MAX 

19 1 

21 4 

26 4 

32 1 

36 2 

35 3 

30 4 

29 9 

29 6 

28 2 

24 7 

20 9 

27 8 

TEMP MEAN MIN 

6 1 

8 2 

12 4 

17 0 

?! 9 

23 6 

23 t 

22 7 

21 3 

16 1 

10 3 

7 0 

15 8 

TEMP MEAN DAY 

19 0 

17 2 

22 0 

27 3 

31 5 

31 6 

28 0 

27 3 

26 9 

24 2 

19 9 

16 3 

23 9 

TEMP MN NIOHT 

10 8 

13 0 

17 3 

22 2 

26 3 

27 4 

29 3 

24 7 

23 7 

19 4 

14 2 

10 7 

19 6 

VAPOUR PRESS 

9 4 

9 6 

10 6 

10 8 

13 9 

20 4 

28 t 

28 0 

29 2 

17 9 

12 5 

10 2 

16 3 

HIND SPEED 2M 

O 4 

O 6 

O 7 

0 B 

o e 

O 7 

O 4 

O 4 

O 4 

O 6 

O 6 

0 4 

O 6 

SUNSM I NE X 

72 

71 

69 

74 

74 

59 

39 

33 

55 

79 

78 

77 

65 

TOT RADIATION 

291 

352 

423 

91B 

961 

496 

361 

329 

38B 

412 

327 

284 

399 

EVAPQTRANSP 

31 

52 

96 

14) 

172 

153 

107 

93 

98 

B6 

47 

27 

1 103 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 139 INTFRM DAYS 46 WET DAYS 100 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 5 JUNE 

BEGIN HUMID ON 13 JUNE 

HUMID PERIOD (120 DAYS) ENDS ON 11 OCT 
END OF SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 137 DAYS 

♦ SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON II DEC 

BEGIN HUMID ON 22 DFC 

HUMID PERIOD < 60 DAYS) ENDS ON 20 FEB 
END OF SEASON ON 10 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 09 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION MUSSOORIE ♦ NUMBER 42112 

• LATITUDE 30 27 • LONGITUDE 70 03 • ELEVATION 2042 W 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

64 

67 

64 

30 

43 

109 

727 

733 

323 

63 

6 

31 

2370 

TEMP AVERAGE 

5 9 

7 3 

U 9 

17 2 

20 7 

20 6 

18 4 

10 0 

17 2 

14 4 

li o 

7 9 

14 2 

TEMP MEAN MAX 

10 2 

11 9 

16 2 

21 1 

24 8 

24 1 

20 B 

20 2 

19 9 

18 7 

13. a 

12 7 

IB 0 

TEMP MEAN MIN 

2 3 

3 7 

7 2 

II. 8 

13 1 

16 4 

13 9 

13 6 

14 3 

Il 1 

7 4 

4 3 

10 4 

TEMP MEAN DAY 

7 0 

9 3 

13 4 

18 2 

21 7 

21 6 

19 2 

18 7 

18 1 

16 2 

13 0 

9 9 

13 6 

TEMP MN NIGHT 

3 3 

6 7 

10 4 

15 0 

10 3 

10 9 

17 4 

lé f 

15 9 

13 2 

9 6 

6 5 

12 B 

VAPOUR PRESS 

3 e 

6 3 

7 3 

8 2 

10 6 

13 6 

19 B 

20 1 

17 2 

11 4 

7 3 

6 0 

li. 3 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 3 

1 7 

1 7 

2 1 

1 3 

1 1 

1 0 

1 1 

1 3 

1 3 

1 3 

1 4 

SUNSHINE X 

30 

63 

64 

70 

70 

60 

23 

19 

47 

70 

eo 

70 

59 

TOT RADIATION 

231 

324 

402 

490 

340 

302 

300 

239 

333 

400 

333 

263 

370 

EVAPDTRANSP 

30 

42 

79 

114 

147 

124 

72 

36 

69 

66 

40 

30 

071 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 99 INTFRM DAYS : 59 MET DAYS 207 

• SEASON NR t 

SEASON BE01NS ON 26 MAY 

BEGIN HUMID ON II JUNE 
HUMID PERIOD 1124 DAYS) ENDS ON 13 OCT 
END OF SEASON ON 21 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 140 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 2 DEC 

BEGIN HUMID ON 15 DEC 

HWID PERIOD < 83 DAYS) ENDS ON 0 MAR 
END OF SEASON ON 30 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 116 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

CANGANACAR 


• NUMBER 

42123 







• 

LATITUDE 

29 

33 t 

longitude 

73 33 

• ELEVATION 

177 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIR4 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

9 

14 

6 

12 

36 

69 

77 

30 

3 

2 

7 

300 

TEMP AVERAGE 

12 9 

16 4 

22 4 

29 9 

33 7 

36 4 

33 0 

32 6 

31 2 

27 3 

19 9 

13 2 

26 1 

TEMP MEAN MAX 

20 3 

24 1 

29 6 

36 3 

41 3 

42 1 

30 0 

37 3 

36 6 

33 0 

29 4 

23 3 

32 9 

TEMP MEAN MIN 

4 7 

7 3 

It 1 

18 2 

24 0 

20 0 

28 1 

26 9 

24 1 

17 0 

a 9 

5 3 

17 0 

TEMP MEAN DAY 

15 3 

10 9 

23 7 

30 6 

33 9 

37 6 

33 3 

33 9 

32 3 

29 1 

22 6 

17 4 

27 0 

TEMP MN NIGHT 

10 4 

13 3 

17 6 

24 4 

29 8 

32 3 

31 4 

av f 

27 7 

21 9 

14 4 

10 2 

22 0 

VAPOUR PRESS 

0 0 

9 3 

11 3 

12 0 

13 3 

19 7 

27 3 

20 2 

23 3 

14 7 

10 4 

9 4 

13 7 

MIND SPEED 2M 

o a 

I 1 

l 4 

1 3 

1 7 

2 3 

2 0 

1 7 

1 3 

0 9 

0 7 

0 7 

1 4 

SUNSHINE X 

74 

70 

00 

83 

04 

84 

73 

76 

80 

87 

03 

80 

81 

TOT RADIATION 

300 

376 

463 

331 

600 

617 

369 

540 

494 

433 

343 

292 

463 

EVAPOTRANSP 

30 

70 

133 

189 

246 

261 

220 

109 

133 

120 

63 

42 

1734 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRV 

DRY DAYS 363 INTERM DAYS 0 WET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

M1SSAR 



• NUMBER 

42131 







• 

LATITUDE 

29 

to • 

LONGITUDE 

73 44 

• ELEVATION 

221 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D€C 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

13 

17 

6 

11 

34 

122 

114 

81 

13 

8 

3 

447 

TEMP AVERAGE 

13 7 

17 4 

23 4 

30 3 

34 2 

33 6 

32 7 

31 0 

30 2 

26 7 

1 9 9 

14 9 

23 8 

TEMP MEAN MAX 

21 7 

23 0 

30 7 

37 0 

41 6 

41 3 

37 3 

33 3 

33 7 

34 6 

29 6 

24 1 

32 8 

TEMP MEAN MIN 

3 3 

8 1 

13 3 

19 0 

24 6 

27 7 

27 3 

26 1 

23 9 

17 4 

9 8 

6 0 

17 4 

TEMP MEAN DAY 

16 6 

19 7 

23 2 

31 3 

36 2 

36 9 

34 1 

32 4 

31 8 

28 9 

23 1 

18 1 

27 9 

TEMP MN NIGHT 

11 3 

14 2 

19 4 

23 2 

30 a 

32 1 

30 3 

20 9 

27 3 

22 1 

13 1 

10 B 

22 2 

VAPOUR PRESS 

9 0 

9 0 

12 3 

14 4 

16 8 

23 0 

30 0 

30 3 

26 0 

16 7 

10 7 

9 4 

17 4 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 3 

1 4 

1 4 

1 3 

1 9 

l a 

1 3 

1 4 

1 0 

0 8 

0 9 

13 

SUNSHINE X 

76 

80 

01 

BO 

B4 

80 

6S 

66 

79 

B6 

06 

BO 

79 

TOT RADIATION 

308 

383 

471 

340 

600 

398 

338 

499 

492 

433 

332 

296 

439 

EVAPQTRAN5P 

30 

70 

137 

183 

230 

232 

194 

166 

149 

121 

66 

46 

1634 

TYPE OF HUMID SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 









DRY DAYS 286 

INTERM DAYS 79 

WET DAYS 

0 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

4 JULY 












END OT SEASON ON 

21 SEP 












TOTAL LENGTH OP 

SEASON 

IS 79 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

ROORKEE 


• NUMBER 

42140 







• 

LATITUDE 

29 

31 • 

LONGITUDE 

77 33 

• ELEVATION 

274 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vAJN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

43 

47 

SB 

11 

17 

91 

337 

329 

206 

39 

3 

13 

1 164 

TCnr- avERACE 

13 3 

16 4 

22 4 

29 3 

34 1 

33 0 

30 0 

29 1 

20 7 

23 4 

18 8 

14 4 

?4 7 

TEMP MEAN MAX 

20 1 

22 9 

2B 7 

33 2 

39 4 

38 3 

33 3 

32 3 

32 4 

30 9 

26 3 

22 0 

30 2 

TEMP MEAN MIN 

6 6 

8 7 

13 1 

18 2 

23 6 

23 9 

23 3 

23 0 

23 4 

17 2 

10 1 

6 8 

17 0 

TEMP MEAN DAY 

13 B 

18 4 

23 8 

29 8 

34 4 

34 3 

30 ■ 

29 9 

29 3 

26 4 

21 1 

17 0 

23 9 

TEMP MN NIGHT 

11 4 

13 8 

IB 6 

24 0 

2 B a 

29 9 

27 9 

27 1 

26 0 

20 9 

14 3 

10 8 

21 2 

VAPOUR PRESS 

10 0 

10 4 

11 0 

11 9 

14 3 

21 9 

30 3 

30 3 

27 3 

19 1 

12 4 

10 3 

17 3 

WIND SPEED 2M 

0 B 

0 9 

1 0 

1 2 

1 4 

1 4 

1 1 

0 9 

0 8 

0 7 

0 6 

0 7 

1 0 

SUNSHINF X 

67 

70 

71 

76 

BO 

69 

43 

47 

64 

BO 

80 

76 

69 

TOT RADIATION 

282 

333 

433 

329 

393 

349 

414 

400 

431 

420 

339 

287 

419 

EVAPOTRANSP 

40 

62 

117 

173 

219 

193 

138 

123 

122 

101 

37 

37 

1386 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 184 INTERM DAYS SB MET DAYS 123 

• SEASON NR l 

SEASON DEO INS ON 17 JUNE 

BEGIN HUMID ON 2B JUNE 

HUMID PERIOD C 94 DAYS» ENDS ON 30 SEP 
END OR SEASON ON 10 OCT 
TOTAL LENGTH OT SEASON IS US DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 23 DEC 

BEGIN HUMID ON 3 JAN 

HUMID PERIOD ( 29 DAYS) ENDS ON 1 FEB 
END or SEASON ON 27 FEB 
TDTA*. LENGTH or SEASON IS 66 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA * STATION MUHTESMAR IHUNAONI • NUMBER 42147 

• LATITUDE 29 28 ♦ LONGITUDE 79 39 • ELEVATION 2311 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC IP I TAT I ON 

36 

37 

30 

34 

37 

161 

321 

304 

202 

34 

7 

22 

1323 

TEMP AVERAGE 

4 7 

6 4 

10 6 

14 4 

10 3 

10 7 

16 9 

16 6 

13 9 

13 3 

10 0 

6 6 

12 7 

TEMP MEAN MAX 

9 7 

It 4 

is e 

20 1 

23 5 

23 2 

20 3 

20 1 

19 9 

10 4 

15 0 

12 5 

17 6 

TEMP MEAN MIN 

1 9 

3 t 

6 4 

10 7 

13 9 

14 0 

14 7 

14 3 

13 1 

9 9 

6 6 

3 6 

9 4 

TEMP MEAN DAY 

7 2 

0 0 

12 0 

17 ! 

20 4 

20 3 

19 6 

IB 3 

17 7 

13 6 

12 B 

9 6 

13 0 

TEMP MN NIGHT 

4 7 

6 I 

9 7 

13 9 

17 1 

17 3 

16 3 

16 1 

13 0 

12 2 

9 i 

6 1 

12 0 

VAPOUR press 

3 7 

3 3 

5 9 

6 3 

0 9 

13 0 

17 9 

17 0 

13 0 

9 9 

6 0 

4 7 

9 0 

WIND SPEED 2M 

3 4 

3 2 

3 2 

3 6 

4 1 

3 9 

3 5 

2 5 

2 3 

2 5 

2 6 

2 5 

3 ! 

SUNSHINE X 

60 

69 

70 

76 

76 

62 

34 

26 

32 

BO 

63 

BO 

64 

TOT RADIATION 

264 

332 

432 

329 

372 

311 

333 

294 

370 

422 

350 

299 

397 

EVAPOTR ANSP 

40 

36 

97 

133 

171 

140 

82 

66 

74 

77 

33 

41 

1034 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 127 INTERM DAYS 74 NET DAYS 164 

• SEASON NR l 

SEASON DEGINS ON 27 MAY 

BEGIN HUMID ON 12 JUNE 

HUMID PERIOD 1117 DAYS) ENDS ON 7 (XT 
END OF SEA50N ON 19 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 143 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 14 DEC 

BEGIN HUMID ON 31 DEC 

HUMID PERIOD < 47 DAYS) ENDS ON 16 FEB 
END OF SEASON ON 17 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 93 DAYS 


COUNTRY INDIA * STATION BIKANER ♦ NUMBER 42163 

• LATITUDE 20 00 ♦ LONGITUDE 73 IB * ELEVATION 224 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

7 

5 

4 

15 

31 

01 

00 

39 

5 

! 

4 

206 

TEMP AVERAGE 

14 4 

10 4 

24 6 

31 2 

36 2 

36 2 

33 3 

31 9 

31 4 

20 3 

21 3 

16 0 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

22 3 

26 1 

31 6 

37 6 

42 0 

41 7 

30 9 

36 1 

36 6 

33 3 

30 3 

24 7 

33 6 

TEMP MEAN MIN 

5 0 

0 2 

14 4 

20 8 

27 2 

8 9 3 

20 0 

26 6 

23 2 

10 6 

to 0 

5 6 

10 2 

TEMP MEAN DAY 

16 0 

20 4 

26 3 

32 3 

37 3 

37 7 

33 4 

33 0 

32 9 

29 0 

23 6 

10 4 

20 7 

TEMP MN NIGHT 

1 1 2 

14 6 

20 3 

26 3 

32 1 

33 3 

31 3 

29 

28 3 

83 8 

15 3 

10 7 

23 1 

VAPOUR PRESS 

7 6 

0 2 

9 2 

9 0 

13 3 

21 1 

20 2 

27 2 

24 3 

13 6 

10 4 

0 l 

13 0 

WIND SPEED 2M 

0 0 

1 1 

1 3 

1 4 

2 1 

2 7 

2 3 

2 2 

1 8 

1 1 

0 7 

0 7 

I 3 

SUNSHINE X 

00 

02 

03 

05 

03 

74 

74 

03 

00 

07 

07 

83 

82 

TOT RADIATION 

327 

399 

403 

363 

595 

570 

363 

570 

529 

445 

364 

313 

477 

EVAPOTR ANSP 

46 

02 

144 

100 

230 

240 

210 

199 

160 

134 

70 

49 

1796 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERM DAYS 0 WET DAYS O 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

NEW DELHI -SAFDAR JANG 

• NUMBER 

42182 







4 

LATITUDE 

2B 

33 ♦ 

LONG I TUDE 

77 12 

# ELEVATION 

216 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

22 

19 

13 

7 

13 

67 

SOS 

197 

123 

18 

2 

9 

692 

TEMP AVERAGE 

14 6 

IB 3 

24 3 

31 1 

33 4 

33 2 

31 6 

30 3 

30 0 

27 1 

21 0 

13 9 

26 3 

TEMP MEAN MAH 

21 3 

23 6 

30 2 

36 2 

40 3 

39 9 

33 3 

33 7 

34 1 

33 1 

20 7 

23 4 

31 7 

TEMP MEAN MIN 

7 3 

10 1 

13 1 

21 0 

26 6 

28 7 

27 2 

26. 1 

24 6 

18 7 

11 0 

8 0 

18 0 

TEMP MEAN DAY 

16 9 

19 3 

23 4 

31 4 

36 l 

36 3 

32 7 

31 2 

31 0 

28 4 

S3 1 

IB 3 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

12 3 

14 9 

20 4 

26 2 

31 2 

32 3 

29 7 

28 3 

27 3 

22 6 

16 4 

12 1 

22 B 

VAPOUR PRESS 

9 1 

9 0 

10 0 

10 2 

13 3 

21 1 

29 7 

29 0 

23 4 

13 6 

9 3 

e 9 

16 0 

HIND SPEED 2M 

1 6 

1 9 

2 0 

2 0 

2 4 

2 7 

1 9 

1 7 

! 6 

1 2 

1 2 

1 3 

1 B 

SLP4SH1NE X 

73 

79 

69 

73 

71 

34 

47 

49 

62 

79 

87 

00 

69 

TOT RADIATION 

307 

387 

433 

314 

344 

482 

446 

430 

432 

410 

361 

303 

421 

EVAPQTRANSP 

60 

90 

163 

209 

247 

221 

169 

131 

142 

124 

04 

39 

1719 

TYPE Of HUMID SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 269 

INTERM DAYS 

1 33 

WET DAYS 

63 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

26 JUNE 












BEGIN 

HUMID 

ON 6 JUL V 











HUMID 

PERIOD 

* 63 DAYS > ENDS ON 

7 SEP 









END OF SEASON ON 

30 SEP 












total length OF 

SEASON 

IS 96 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

BAREILLY 


4 NUMBER 

42109 







» 

LATITUDE 

28 

22 « 

LONGITUDE 

79 24 

4 ELEVATION 

173 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

\AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

22 

14 

B 

13 

102 

346 

297 

172 

62 

3 

3 

1071 

TEMP AVERAGE 

13 i 

IB a 

24 4 

31 I 

33 1 

34 3 

30 4 

29 6 

29 4 

23 9 

SO 6 

16 0 

23 8 

TEMP MEAN MA I 

22 0 

24 9 

31 0 

37 0 

40 3 

39 0 

33 8 

32 6 

33 0 

32 3 

JO -1 

23 0 

31 3 

TLHP MEAN MIN 

0 6 

10 B 

13 6 

21 1 

23 8 

27 3 

26 2 

23 6 

24 7 

19 3 

12 6 

9 4 

18 9 

TEMP MEAN DAY 

17 8 

20 4 

26 1 

32 0 

33 8 

33 3 

31 3 

30 3 

ao a 

28 i 

23 2 

19 0 

27 3 

TEMP MN NIGH’ 

13 4 

13 B 

21 O 

26 3 

30 6 

31 2 

20 3 

27 7 

27 l 

23 0 

16 9 

13 3 

22 9 

VAPOUR PRESS 

11 2 

11 6 

12 O 

12 1 

16 2 

24 6 

32 1 

32 3 

29 3 

20 9 

13 B 

11 7 

19 O 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 B 

1 0 

1 3 

1 3 

1 4 

1 1 

0 9 

0 a 

0 3 

0 4 

0 6 

0 9 

SUNSHINE X 

71 

74 

76 

80 

B3 

69 

36 

3B 

39 

B4 

83 

80 

70 

TOT RADIATION 

304 

376 

462 

331 

608 

347 

363 

333 

413 

444 

363 

309 

423 

EVAPQTRANSP 

44 

6B 

128 

183 

218 

193 

126 

113 

121 

104 

60 

41 

1401 

TYPE OF HUMIC SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 239 

INTERM DAYS 

32 

WET DAYS 

94 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 JUNE 

BEGIN HUMID ON 27 JUNF 

HUMID PERIOD t 94 DAYS) ENDS ON 29 SEP 
FND OF SEASON ON 19 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 126 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 


• STATION PMALODI 

• LATITUDE 27 08 


♦ NUMBER 42237 

LONGITUDE 72 22 • ELEVATION 234 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

6 

4 

2 

9 

23 

72 

93 

24 

1 

1 

2 

241 

TEMP AVERAGE 

13 9 

19 2 

25 4 

31 9 

35 4 

35 1 

32 4 

30 3 

30 3 

29 0 

22 0 

17 3 

27 1 

TEMP MEAN MA* 

22 7 

26 3 

32 1 

37 6 

41 6 

«0 i 

36 9 

34 3 

33 3 

33 2 

30 3 

24 7 

33 2 

TEMP MEAN MIN 

6 6 

9 9 

13 9 

21 e 

26 6 

20 0 

27 i 

23 8 

24 6 

19 7 

13 1 

8 0 

18 9 

TEMP MEAN DAY 

17 6 

21 1 

27 0 

32 6 

36 8 

36 7 

33 7 

31 7 

31 9 

30 1 

24 6 

19 2 

20 6 

TEMP MN NIGHT 

12 3 

13 7 

21 3 

27 2 

31 3 

32 1 

30 1 

28 4 

27 B 

24 0 

17 e 

12 3 

23 4 

VAPOUR PRESS 

8 4 

10 2 

12 4 

14 8 

19 9 

23 7 

20 9 

26 8 

25 5 

16 3 

11 8 

9 5 

17 7 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 7 

2 6 

2 6 

4 0 

3 0 

3 0 

3 9 

3 3 

2 3 

2 2 

1 6 

3 0 

SUNSHINE X 

70 

79 

79 

90 

04 

02 

33 

35 

76 

93 

65 

82 

77 

TOT RADIATION 

330 

396 

474 

343 

599 

603 

479 

433 

489 

443 

366 

319 

430 

EVAPOTRANSP 

79 

99 

193 

243 

322 

301 

232 

1B6 

181 

176 

122 

77 

2213 


TvPE OF MUM ID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 346 INTERM DAYS 19 WET DAYS 0 

• 5EAS0N NR I 

SEASON BEGIN5 ON 2 AUG 
LND OF SEASON ON 21 AUO 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 19 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

AGRA 



• NUMBER 

42261 







• 

LATITUDE 

27 

10 • 

longitude 

78 02 

• ELEVATION 

169 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

S£P 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

10 

8 

4 

11 

36 

222 

226 

126 

19 

3 

6 

704 

TEMP AVERAGE 

13 7 

19 4 

23 7 

32 3 

36 e 

36 1 

31 4 

29 7 

29 6 

27 3 

22 0 

17 0 

26 9 

TEMP MEAN MA* 

22 2 

23 7 

31 9 

37 7 

41 0 

40 3 

34 0 

as ■ 

33 2 

33 3 

29 2 

24 l 

32 3 

TEMP MEAN MIN 

7 4 

10 3 

15 7 

21 6 

27 2 

29 3 

27 0 

25 6 

24 6 

19 1 

12 0 

8 2 

1? 0 

TEMP MEAN DAY 

17 3 

20 0 

26 6 

32 6 

37 1 

37 0 

32 3 

30 5 

30 4 

28 6 

23 3 

10 B 

20 0 

TEMP MN NIGHT 

12 7 

15 0 

21 3 

27 1 

32 0 

33 0 

29 4 

27 9 

27 1 

23 0 

16 7 

12 5 

23 2 

VAPOUR PRESS 

9 6 

9 5 

10 4 

11 6 

15 4 

22 8 

31 2 

31 3 

27 7 

17 1 

10 9 

9 5 

17 2 

MIND SPEED 2M 

0 7 

0 9 

0 9 

1 0 

1 1 

1 4 

1 3 

0 0 

0 9 

0 6 

0 4 

0 3 

0 9 

BUNBNtNC *4 

76 

82 

76 

77 

69 

34 

40 

41 

60 

BO 

05 

80 

68 

TOT RADIATION 

324 

403 

463 

332 

333 

480 

414 

390 

429 

429 

366 

314 

424 

EVAPOTRANSP 

32 

76 

133 

174 

204 

191 

130 

128 

129 

111 

63 

47 

1460 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DR v DAY9 267 INTERM DAYS 24 WET DAYS 74 

• SEASON Ml 1 

SEASON BEGINS ON 23 JUNE 

BEGIN HUMID ON 2 JULY 

HUMID PERIOD < 74 DAYS! ENDS ON |4 SEP 
END OF SEASON ON I OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 98 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 


♦ STATION ALIGARH 


NUMBER 42262 






• 

LATITUDE 

27 

33 « 

LONGITUDE 

78 04 • 

ELEVATION 

187 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

IB 

13 

14 

11 

12 

68 

227 

216 

133 

36 

2 

2 

774 

TEMP AVERAGE 

14 B 

18 4 

24 3 

31 2 

35 8 

33 1 

31 3 

29 7 

29 7 

27 3 

21 0 

16 0 

26 2 

TEMP MEAN MAX 

21 7 

24 9 

30 7 

37 1 

41 2 

40 0 

34 9 

33 1 

33 3 

33 4 

29 0 

23 7 

31 9 

TEMP MEAN MIN 

7 6 

9 9 

14 9 

20 6 

26 3 

28 4 

26 7 

23 7 

24 3 

19 0 

12 1 

8 3 

10 7 

TEMP MEAN DAY 

17 2 

20 2 

25 7 

31 9 

36 4 

36 3 

32 3 

30 7 

30 6 

28 7 

23 4 

18 6 

77 7 

TEMP HN NIGHT 

12 6 

13 3 

20 4 

26 2 

31 2 

32 1 

29 2 

27 9 

27 l 

23 0 

16 7 

12 4 

22 8 

VAPOUR PRESS 

9 9 

10 2 

10 B 

11 2 

14 9 

22 7 

30 9 

31 0 

27 3 

16 0 

11 3 

10 1 

17 4 

WIND 5PEED 2M 

1 0 

1 3 

1 4 

1 6 

1 7 

1 B 

1 6 

1 2 

l 2 

0 9 

0 9 

0 9 

1 3 

9UNBHINE X 

76 

79 

79 

00 

94 

74 

47 

43 

66 

00 

05 

00 

73 

TOT RADIATION 

321 

393 

472 

344 

SS f 

569 

443 

406 

430 

426 

362 

310 

441 

EVAPOTRANSP 

32 

BO 

143 

199 

233 

210 

162 

134 

136 

1 16 

76 

50 

1593 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 262 INTERN DAYS 21 WET DAYS 02 

* 5EA50N NR J 

SEASON BEGINS ON 24 JUNE 

BEGIN HUMID ON 2 JULY 

HUMID PERIOD C 02 DAYS I ENDS ON 22 SEP 
END OF SEASON ON 5 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON ts 103 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

MAINPUR1 


• NUMBER 

42263 







• 

LATITUDE 

27 

14 • 

LONGITUDE 

79 03 

• ELEVATION 

157 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU. 

AUG 

SEP 

* OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

9 

12 

6 

11 

64 

196 

247 

132 

40 

2 

6 

762 

TEMP AVERACE 

15 4 

IB 9 

25 7 

32 3 

36 6 

33 B 

31 1 

29 6 

29 6 

27 6 

21 4 

16 2 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

22 7 

26 0 

32 3 

38 3 

42 2 

40 9 

33 0 

33 1 

33 7 

34 0 

30 0 

24 6 

32 B 

Tcnr HEAN min 

7 7 

10 1 

14 9 

20 9 

as a 

20 6 

26 7 

25 9 

24 7 

18 9 

11 7 

0 2 

1Ü 7 

TEMP MEAN DAY 

10 0 

21 0 

26 9 

32 9 

37 1 

37 0 

32 3 

30 0 

30 8 

29 0 

24 0 

19 3 

20 2 

TEHP HN NIGHT 

13 O 

13 O 

?1 o 

?6 9 

31 3 

32 3 

at s 

.'U O 

27 3 

23 1 

16 7 

12 7 

23 1 

VAPOUR PRESS 

11 3 

11 4 

12 0 

13 4 

16 6 

24 0 

32 3 

32 3 

30 1 

20 9 

13 2 

11 4 

19 1 

W 1 NO SPEED 2M 

0 6 

0 7 

t 0 

1 0 

1 1 

1 4 

0 9 

0 7 

0 7 

0 4 

0 4 

0 4 

0 B 

SUNSHINE X 

75 

76 

70 

00 

00 

64 

40 

41 

62 

83 

05 

81 

70 

TOT RADIATION 

322 

307 

470 

544 

302 

324 

414 

390 

436 

430 

366 

316 

403 

EVAPOTRANSP 

46 

70 

137 

177 

214 

201 

142 

126 

126 

110 

64 

41 

1454 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 260 INTERN DAYS 23 WET DAYS 02 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 5 JUNE 

BEGIN HUMID ON 4 JULY 
HUMID PERIOD ( 02 DAYS) ENDS ON 24 SEP 
END DF SEA5DN ON B OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 103 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

BAHRAICH 


• NUMBER 

42273 







A 

LATITUDE 

27 

34 a 

LONGITUDE 

B 1 36 

a elevation 

124 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

26 

17 

12 

7 

23 

142 

361 

205 

210 

83 

2 

7 

1177 

TEMP AVERAGE 

15 9 

18 9 

25 2 

31 5 

34 5 

33 1 

30 1 

29 5 

29 3 

27 2 

21 6 

17 1 

26 2 

TEMP MEAN MAY 

22 6 

25 6 

31 9 

37 4 

39 8 

37 6 

33 0 

32 2 

32 7 

32 1 

26 6 

24 3 

31 5 

TEMP MEAN MIN 

B B 

10 9 

IS 4 

20 9 

25 6 

27 0 

26 3 

26 1 

25 1 

20 7 

13 4 

9 4 

19 I 

TEMP MEAN DAY 

18 2 

21 0 

26 7 

32 2 

35 3 

34 2 

30 a 

30 2 

30 2 

28 3 

23 6 

19 4 

27 5 

TEMP MN NICMT 

13 7 

16 I 

21 1 

26 5 

30 3 

30 4 

20 3 

27 9 

27 3 

23 6 

17 6 

13 4 

23 0 

VAPOUR PRESS 

12 2 

12 3 

13 0 

14 9 

20 6 

20 1 

32 3 

32 7 

30 6 

23 0 

15 6 

12 6 

20 7 

WIND SPEED 2M 

0 ? 

0 9 

1 0 

1 4 

1 7 

1 7 

1 5 

1 3 

1 0 

0 7 

0 6 

0 7 

I 1 

5UN5HINE % 

BO 

82 

B4 

04 

82 

80 

60 

63 

70 

04 

90 

90 

79 

TOT RADIATION 

338 

411 

501 

573 

602 

605 

491 

402 

465 

450 

389 

345 

471 

EVAPQTRAN5P 

40 

73 

138 

190 

233 

205 

158 

140 

133 

113 

70 

47 

1564 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

P*y DAYS 228 INTFRM DAYS 35 WET DAYS 102 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 JUNE 

BEGIN HUMID ON 24 JUNE 

HUMID PERIOD «102 DAYS) ENDS ON 4 OCT 
END OF SEASON ON 24 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 137 DAYS 


COUNTRY INDIA 




A 

STATION 

GONDA 



• NUMBER 

42274 







• 

LATITUDE 

27 

08 a 

LONG 1 TUOE 

B1 5B 

• ELEVATION 

no n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRfcC 1 P 1 tat 1 On 

27 

16 

11 

B 

27 

156 

372 

353 

250 

65 

2 

5 

1294 

TEMP AVERAGE 

15 4 

18 7 

26 6 

31 7 

34 6 

33 1 

29 9 

29 2 

2B 9 

26 2 

20 2 

16 0 

25 Q 

TEMP MEAN MAX 

22 9 

25 7 

32 2 

37 6 

39 9 

37 4 

32 9 

32 2 

32 5 

32 1 

28 6 

24 3 

31 5 

TFMP MEAN MIN 

8 3 

10 5 

15 4 

21 0 

25 6 

26 9 

26 2 

25 9 

24 9 

20 0 

12 6 

8 8 

18 B 

TEMP MEAN DAY 

10 3 

20 9 

26 9 

32 3 

35 3 

34 0 

X» 7 

30 2 

30 0 

28 1 

23 3 

19 2 

27 4 

TFMP MN NIGHT 

13 5 

15 9 

21 2 

26 7 

30 3 

30 3 

28 2 

27 0 

27 l 

23 3 

17 0 

13 0 

22 9 

VAPOUR PRESS 

12 2 

12 5 

11 9 

12 9 

19 3 

27 8 

32 5 

33 2 

31 4 

24 0 

15 9 

13 0 

20 5 

WIND SPEED 2M 

0 7 

1 1 

1 3 

I 4 

1 5 

1 4 

1 3 

1 1 

0 8 

O 6 

0 4 

0 6 

1 0 

9UNBH 3 NE 

70 

00 

02 

84 

04 

65 

38 

38 

58 

81 

87 

84 

72 

TOT RADIATION 

334 

406 

494 

573 

612 

524 

374 

356 

411 

440 

381 

330 

436 

EVAPCITAANSP 

47 

77 

151 

198 

227 

182 

127 

1 13 

117 

107 

61 

42 

1449 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 230 INTERM DAYS 28 WET DAYS 107 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 4 JUNE 

BEGIN HUMID ON 19 JUNE 

HUMID PERIOD <107 DAYS) ENDS ON 4 OCT 
END OF SEASON ON 17 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 135 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

DARJEELING 





• 

LATITUDE 

27 

03 • 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

precipitation 

17 

24 

46 

105 

162 

556 

750 

TEMP AVERAGE 

6 6 

7 7 

11 e 

14 9 

16 6 

17 6 

18 6 

TEMP MEAN MAH 

9 3 

11 1 

14 e 

IB 0 

16 6 

19 3 

19 8 

TEMP MEAN MIN 

3 0 

4 3 

7 7 

10 B 

12 9 

14 7 

15 4 

T CMP MEAN DAV 

7 3 

6 9 

12 6 

15 7 

16 0 

17 B 

18 4 

TEMP MN NIGHT 

5 2 

6 7 

10 2 

13 3 

14 8 

16 2 

16 7 

VAPOUR PRESS 

7 4 

7 6 

9 8 

11 4 

15 3 

18 5 

19 2 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 7 

0 7 

1 1 

0 7 

0 7 

0 6 

SUNSHINE X 

57 

52 

55 

52 

35 

20 

12 

TOT RADIATION 

271 

305 

370 

416 

355 

202 

2 36 

EVAPOÎRANSP 

26 

37 

65 

85 

80 

64 

61 

TVPE OF HtrllD SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 



DRV Days 51 

INTERM DAYS 

108 

WET DAYS 

206 


• SEASON NR 

I 







SEASON BEGINS ON 

2 JAN 






BEGIN 

HUMID ON 4 APR 





HUMID 

PERIOD 

<206 DAYS) ENDS ON 

27 OCT 



END OF SEASON ON 

12 NOV 






TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 314 

DAYS 






COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

KALIMPONG 





• 

LATITUDE 

27 

04 • 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

14 

19 

34 

71 

146 

405 

635 

TFHP AVERAGE 

11 5 

12 9 

16 7 

19 4 

20 9 

21 9 

21 9 

TEMP MEAN MAI 

15 5 

16 7 

20 6 

23 1 

24 1 

24 4 

24 1 

TEMP MEAN MIN 

7 0 

9 1 

12 2 

15 0 

17 3 

IB 9 

19 2 

T£MP MEAN DAY 

13 1 

14 3 

17 9 

20 5 

21 9 

22 6 

22 5 

"EMP MN NIGHT 

10 5 

11 6 

15 1 

17 B 

19 5 

20 7 

20 7 

vapour pnrr.r. 

10 6 

11 3 

12 v 

16 2 

30 2 

33 9 

23 7 

WIND SPEED 2M 

t 9 

1 9 

1 9 

2 2 

1 9 

1 5 

1 5 

-, WXffl ■>. 

67 

66 

74 

70 

59 

59 

53 

TOT RADIATION 

301 

363 

459 

504 

481 

492 

454 

EVAPOTPANSP 

40 

53 

95 

116 

117 

115 

109 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 



DRV DAYS 165 

INTERM DAYS 44 

WET DAYS 

156 


• SEASON NR 

1 







SEASON BEGINS ON 

7 APR 






BEGIN 

HUMID 

ON 12 

MAY 





HUMID 

PERIOD 

Cl 56 DAYS 1 ENDS ON 

15 OCT 




END OF SEASON ON 24 OCT 
total LENGTH of SEASON 15 200 DAV5 



• NUMBER 

42295 



LONGITUDE 

68 16 

• ELEVATION 

2127 M 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

604 

416 

123 

16 

5 

2052 

18 1 

17 5 

15 4 

11 3 

7 9 

13 7 

19 6 

19 9 

18 6 

15 3 

11 9 

16 4 

15 4 

14 6 

11 5 

7 4 

4 4 

10 2 

10 4 

10 2 

16 3 

12 7 

9 4 

14 4 

16 7 

16 1 

13 5 

9 6 

6 4 

12 1 

IB B 

17 8 

14 1 

9 a 

7. 8 

13 1 

0 7 

0 5 

0 3 

0 3 

0 3 

0 6 

20 

23 

51 

60 

63 

42 

265 

253 

324 

296 

271 

304 

63 

55 

56 

35 

24 

651 



• NUMBER 

42296 



LONGITUDE 

60 20 

• ELEVAT 

ION 

1209 M 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

489 

344 

68 

13 

5 

2263 

22 0 

21 4 

19 9 

15 6 

12 8 

IB 1 

24 3 

24 1 

23 3 

20 0 

17 3 

21 5 

19 3 

18 0 

16 1 

11 6 

0 0 

14 5 

22 7 

a / 

20 9 

17 2 

14 5 

19 2 

20 8 

20 3 

16 1 

13 9 

11 1 

16 7 

23 2 

23 0 

19 1 

13 B 

11 3 

17 3 

1 5 

t 5 

1 9 

l 9 

1 9 

1 B 

45 

40 

69 

74 

76 

63 

391 

330 

394 

340 

314 

402 

97 

76 

62 

52 

39 

991 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION SIBSACAA • NUMBER 42311 






• 

LATITUDE 

26 

39 • 

LONGITUDE 

94 30 • 

ELEVATION 

97 h 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIA 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

47 

93 

210 

361 

391 

476 

400 

302 

136 

30 

20 

2306 

TEMP AVERAGE 

16 4 

10 7 

22 3 

24 7 

26 3 

20 3 

29 2 

29 2 

28 2 

23 B 

21 3 

17 4 

24 0 

TEMP MEAN MAX 

22 7 

23 9 

27 3 

28 7 

29 7 

31 3 

32 4 

32 1 

31 3 

29 7 

26 8 

23 8 

28 3 

TEMP MEAN MIN 

9 9 

12 8 

16 J 

19 3 

22 4 

24 8 

23 4 

25 4 

24 7 

21 8 

16 0 

11 4 

19 2 

TEMP MEAN DAY 

16 7 

20 4 

23 B 

23 7 

27 4 

29 4 

30 1 

29 9 

29 3 

27 1 

23 2 

19 7 

23 4 

TEMP MN NIGHT 

14 4 

16 7 

20 0 

22 3 

24 a 

26 9 

27 3 

27 4 

26 7 

24 0 

19 0 

14 8 

22 1 

VAPOUR PRESS 

13 6 

16 9 

19 4 

23 1 

27 6 

31 7 

32 7 

32 4 

31 8 

28 0 

21 7 

16 8 

24 8 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 8 

1 2 

1 3 

1 3 

I 3 

1 2 

1 1 

1 0 

0 8 

0 5 

0 3 

1 0 

SUNSHINE X 

33 

39 

34 

43 

34 

23 

23 

26 

30 

30 

37 

37 

43 

TOT RADIATION 

262 

333 

373 

302 

330 

290 

294 

296 

203 

322 

289 

237 

312 

EVAPOTRANSP 

39 

37 

94 

106 

107 

98 

102 

101 

07 

83 

33 

37 

964 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAVS 17 INTERM DAYS 120 WET DAYS 220 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 DEC 

BEGIN HUMID ON 17 MAR 

HUMID PERIOD (258 DAVS 1 ENDS ON 31 OCT 
END OF SEASON ON Id NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 34B DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

DIBRUGARH 


•» NUMBER 

42314 







• 

LATITUDE 

27 

29 • 

LONGITUDE 

93 01 

• ELEVATION 

110 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

37 

103 

223 

340 

486 

333 

439 

334 

163 

29 

17 

2705 

TEMP AVERAGE 

16 2 

IB 3 

21 9 

24 3 

26 0 

27 7 

28 3 

• B 4 

27 6 

23 4 

21 3 

17 1 

53 6 

TEMP MEAN MAX 

22 3 

23 6 

26 7 

20 2 

29 2 

30 2 

30 7 

30 9 

30 2 

29 3 

27 1 

24 0 

27 7 

TEMP MEAN MIN 

10 2 

12 9 

13 8 

19 2 

21 7 

23 7 

24 3 

24 7 

23 9 

21 0 

13 6 

1 1 1 

18 7 

TEMP MEAN DAY 

18 6 

20 2 

23 2 

23 3 

26 0 

29 1 

20 7 

20 9 

20 1 

26 7 

23 3 

19 7 

24 8 

TEMP MN NIGHT 

14 6 

16 7 

19 6 

22 3 

24 2 

23 8 

26 4 

26 3 

23 7 

23 3 

18 7 

14 6 

21 3 

VAPOUR PRESS 

14 6 

16 1 

18 4 

22 0 

26 6 

30 8 

32 S 

32 4 

30 B 

26 1 

20 0 

13 9 

23 0 

MIND SPEED 2M 

0 3 

0 3 

0 3 

0 7 

0 3 

0 3 

0 3 

0 4 

0 4 

0 3 

0 3 

0 3 

0 4 

SUNSH I NE X 

67 

33 

30 

43 

40 

32 

34 

40 

47 

39 

69 

73 

31 

TOT RADIATION 

299 

313 

333 

371 

3BI 

347 

333 

366 

361 

334 

322 

303 

344 

EVAPOTRANSP 

40 

32 

84 

98 

107 

LOO 

106 

108 

97 

83 

33 

37 

969 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 39 INTERM DAYS 4B WET DAYS 270 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 DEC 

BEGIN HUMID ON 2B JAN 

HUMID PERIOD C244 DAYS) ENDS ON 2 NOV 
END OF SEASON ON |4 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 326 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION JODHPUR * NUMBER 42339 






« 

LATITUDE 

26 

18 « 

longitude 

73 01 • 

ELEVATION 

224 n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

3 

3 

2 

9 

34 

113 

131 

60 

0 

2 

2 

373 

TEMP AVERAGE 

17 6 

20 8 

26 3 

32 2 

33 6 

34 7 

31 3 

29 4 

29 9 

28 8 

23 4 

19 0 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

24 6 

27 9 

33 3 

36 3 

42 6 

40 1 

33 7 

33 2 

34 7 

33 7 

31 4 

26 7 

33 6 

TEMP MEAN MIN 

9 3 

12 0 

17 1 

22 4 

27 3 

20 3 

26 8 

23 2 

24 1 

19 6 

13 9 

10 7 

19 B 

TEMP MEAN DAY 

19 0 

22 9 

20 2 

33 3 

37 0 

36 4 

32 B 

30 6 

31 2 

30 4 

23 6 

21 4 

29 1 

TEMP MN NIGHT 

14 e 

17 6 

22 7 

27 8 

32 0 

32 2 

29 3 

27 6 

27 2 

24 1 

18 7 

13 1 

24. 1 

VAPOUR PRESS 

7 0 

7 3 

B 1 

9 8 

13 3 

23 1 

27 8 

28 0 

24 2 

12 6 

0 1 

7 8 

14 9 

WIND SPEED 2M 

I 7 

1 7 

1 B 

2 0 

3 0 

3 3 

3 2 

2 3 

2 1 

1 2 

1 1 

1 4 

2 I 

SUNSHINE X 

04 

83 

73 

78 

77 

69 

49 

49 

67 

86 

90 

89 

73 

TOT RADIATION 

332 

421 

464 

330 

368 

344 

432 

431 

450 

434 

387 

343 

431 

EVAPOTRANSP 

91 

109 

177 

213 

203 

243 

191 

137 

133 

143 

93 

79 

1938 


TYPE OF HUM ID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DAY DAYS 303 INTERN DAYS AO WET DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BECIN5 ON 8 JULY 
END OF SEASON ON 6 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 60 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

AJMER 



• NUMBER 

42343 







• 

LATITUDE 

26 

27 • 

LONGITUDE 

74 37 

• ELEVATION 

486 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC IP I TAT I ON 

12 

6 

6 

3 

9 

67 

187 

173 

71 

* 17 

4 

2 

339 

TEMP AVERAGE 

15 4 

10 9 

23 0 

31 2 

34 6 

33 2 

29 3 

27 7 

28 3 

27 2 

21 2 

16 8 

23 7 

'Lir MEAN MAX 

22 2 

23 3 

30 7 

33 9 

39 3 

38 1 

33 2 

30 9 

32 l 

32 9 

2fl V 

24 4 

31 2 

TEMP MEAN MIN 

7 3 

9 9 

13 7 

21 9 

27 3 

27 7 

23 6 

24 3 

23 7 

17 8 

10 9 

7 7 

18 3 

TEMP MEAN DAY 

17 3 

20 4 

23 9 

31 3 

33 6 

34 8 

30 7 

28 8 

29 4 

27 9 

23 0 

IB 9 

27 0 

TEMP MN NIGH' 

12 6 

13 4 

20 9 

26 7 

31 3 

31 0 

27 9 

26 2 

26 1 

22 0 

13 9 

12 2 

22 4 

VAPOUR PRESS 

0 2 

7 7 

0 3 

10 1 

14 4 

21 4 

26 1 

26 2 

22 7 

13 1 

9 4 

8 3 

14 7 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 0 

1 3 

1 5 

2 4 

2 8 

2 3 

1 7 

l 6 

0 8 

0 4 

0 4 

1 4 

SUNSHINE X 

78 

80 

80 

81 

83 

74 

41 

31 

66 

83 

86 

83 

72 

TOT RADIATION 

336 

405 

481 

33C 

394 

367 

417 

337 

434 

430 

376 

328 

443 

EVAPOTRANSP 

34 

77 

136 

173 

234 

220 

130 

126 

139 

1 18 

63 

46 

1348 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 2B3 

INTERM DAYS 

i 26 

WET DAYS 

34 









• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 27 JUNE 

BEGIN HUMID ON 7 JULY 

HUMID PERIOD I 54 DAYS) ENDS ON 30 AUG 
END OF SEASON ON IS SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 00 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

JAIPUR 

<SANQAN£R> 

• NUMBER 

42348 







• 

LATITUDE 

26 

49 • 

LONGITUDE 

73 40 

• ELEVATION 

390 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

10 

7 

7 

4 

14 

38 

201 

203 

B4 

14 

□ 

7 

612 

TEMP AVERAGE 

16 2 

19 3 

23 3 

31 7 

33 6 

34 2 

30 0 

20 3 

29 5 

28 0 

22 7 

17 4 

26 3 

TEMP MEAN MAI 

22 0 

25 4 

30 9 

36 5 

40 6 

39 2 

34 1 

31 9 

33 2 

33 2 

29 0 

24 4 

31 7 

TEMP MEAN MIN 

8 3 

10 7 

15 5 

21 0 

25 8 

27 3 

23 6 

24 3 

23 0 

10 3 

12 0 

9 l 

18 4 

TEMP MEAN DAY 

17 7 

20 B 

26 0 

31 6 

33 9 

33 4 

31 4 

29 4 

29 9 

2B 3 

23 4 

19 3 

27 4 

TEMP MN NIGHT 

13 2 

15 9 

20 9 

26 3 

30 7 

31 1 

20 2 

26 5 

26 0 

22 4 

16 7 

13 2 

22 6 

VAPOUR PRESS 

6 3 

B 2 

9 2 

10 1 

13 0 

20 7 

29 3 

29 6 

26 0 

14 7 

10 1 

9 0 

15 7 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 1 

2 1 

2 4 

3 1 

3 3 

3 0 

2 3 

2 3 

2 0 

1 4 

1 4 

2 3 

SUNSHINE X 

77 

81 

74 

73 

69 

33 

34 

33 

39 

02 

07 

82 

67 

TOT RADIATION 

33 3 

407 

459 

517 

334 

473 

3B7 

373 

♦27 

439 

376 

324 

421 

Evapotransf 

BO 

107 

174 

229 

203 

227 

150 

131 

140 

156 

100 

70 

1063 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 283 

INTERN DAYS 24 

WET DAYS 

50 








• SEASON NR 

1 













SEASON DEGINS ON 

20 JUNE 












BEGIN 

HUMID 

ON 5 

JULY 











HUMID 

PERIOD 

< 50 DAYS > ENDS ON 

1 SEP 









END OF SEASON ON 

16 SEP 












total length of 

SEASON 

IS 02 

DAY5 












COUNTRY INDIA 





• 

STATION 

GWALIOR 


• NUMBER 

42361 








• 

LATITUDE 

26 

14 • 

LONGITUDE 

70 13 

• ELEVATION 

207 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JLft. 

AUG 

5FP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

18 


e 

8 

3 

9 

83 

274 

259 

192 

33 

2 

0 

899 

TEMP AVERAOE 

16 7 

20 

e 

27 2 

33 6 

37 7 

36 1 

30 6 

29 0 

29 2 

27 9 

22 6 

17 7 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

23 2 

26 

6 

32 9 

3B 5 

42 6 

40 B 

34 1 

31 9 

32 4 

33 2 

29 4 

24 8 

32 3 

TEMP MEAN MIN 

7 5 

: 0 

0 

16 0 

22 3 

20 0 

30 2 

26 6 

23 4 

24 4 

18 0 

10 3 

7 2 

IB B 

TEMP MEAN DAY 

IB 2 

21 

3 

27 3 

33 4 

37 9 

37 4 

31 7 

89 0 

29 B 

28 2 

23 2 

19 0 

28 1 

TEMP MN NIGHT 

13 1 

15 

9 

21 9 

27 B 

32 8 

33 6 

28 9 

27 3 

26 7 

22 2 

15 7 

12 0 

23 2 

VAPOUR PRES5 

9 1 

0 

0 

0 3 

7 0 

11 0 

20 1 

29 9 

30 6 

29 9 

17 9 

1 I 1 

9 6 

16 2 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 

9 

1 1 

1 4 

1 6 

2 1 

1 6 

1 3 

1 2 

0 7 

0 3 

0 6 

1 1 

5UNSMINE X 

79 

B5 

70 

79 

72 

61 

36 

3ft 

59 

79 

ee 

B2 

69 

TOT RADIATION 

345 

431 

401 

550 

M t 

301 

363 

346 

419 

430 

393 

333 

429 

evapotransp 

60 

B9 

149 

197 

226 

210 

136 

116 

123 

121 

74 

36 

1359 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRV PERIOD 









DRY DAYS 257 

INTERM 

DAYS 17 

WET DAYS 

91 









• SEASON NA I 

SEASON BEOlNS ON 20 JUNE 

BEGIN MOM ID ON 30 JUNE 

HUMID PERIOD < 91 DAYS) ENDS ON 29 SEP 
END OF SEASON ON 6 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 108 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

KANPUR 

AIR FLD 

• NUMBER 

42366 







• 

LATITUDE 

26 

26 • 

LONGITUDE : 

80 22 

• ELEVATION 

126 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

16 

9 

5 

6 

68 

208 

286 

202 

43 

8 

8 

802 

TEMP AVERAGE 

15 9 

19 8 

26 3 

32 6 

36 5 

35 5 

30 3 

29 1 

29 2 

27 1 

21 3 

16 8 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

22 e 

26 0 

32 7 

38 3 

41 7 

39 9 

33 7 

32 1 

32 7 

32 7 

20 9 

24 3 

32 1 

TEMP MEAN MIN 

8 6 

11 0 

16 3 

22 0 

27 2 

28 7 

26 6 

25 8 

24 9 

19 6 

12 3 

8 5 

19 3 

TEMP MEAN DAY 

18 3 

21 3 

27 5 

33 1 

37 l 

36 3 

31 4 

30 1 

30 2 

28 4 

23 4 

19 1 

28 0 

TEMP HN NIGHT 

13 6 

16 3 

22 0 

27 5 

32 0 

32 3 

26 8 

27 7 

27 2 

23 2 

16 9 

12 8 

23 4 

VAPOUR PRESS 

J 1 4 

11 4 

11 9 

12 5 

16 0 

23 9 

32 1 

32 8 

30 I 

21 0 

13 1 

11 2 

16 9 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 7 

2 1 

2 3 

2 4 

2 7 

2 2 

1 9 

1 7 

1 2 

ft. 0 

1 5 

1 0 

SUNSHINE X 

78 

01 

82 

83 

B5 

69 

41 

41 

60 

83 

87 

83 

73 

TOT RADIATION 

341 

416 

498 

570 

617 

544 

389 

371 

423 

453 

388 

335 

445 

EVAPOTRANSP 

61 

96 

Iff? 

245 

273 

229 

142 

123 

131 

126 

03 

66 

1762 

TYPE OF HUMID 5EAS0N 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 260 

INTCRM DAYS 

16 

MCT DAYS 

87 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

25 JUNE 












BEGIN 

HUMID 

ON 4 JUt Y 











HUMID 

PERIOD 

C 87 DAYS) ENDS ON 

29 SEP 









END Of SEASON ON 

U OCT 












TOTAL LENGTH Of 

SEASON 

IS 105 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

LUCKNOW 


• NUMBER 

42366 







• 

LATITUDE 

26 

52 ♦ 

LONG I TUDC 

80 56 

• ELEVATION 

III M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

24 

17 

9 

6 

12 

94 

299 

302 

182 

40 

1 

6 

992 

TEMP AVERAGE 

15 9 

19 6 

26 1 

32 1 

35 7 

34 5 

30 3 

29 3 

29 1 

26 6 

20 6 

16 3 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

23 3 

26 4 

32 9 

38 3 

41 2 

39 3 

33 6 

32 5 

33 0 

32. 8 

29 3 

24 o 

32 3 

TEMP MEAN MIN 

8 9 

11 5 

16 3 

21 B 

26 5 

2B 0 

26 6 

26 0 

25 1 

19 8 

12 7 

9 1 

19 4 

TEMP MEAN DAY 

18 7 

21 7 

27 6 

33 1 

36 5 

35 7 

31 3 

30 4 

30 4 

28 5 

23 8 

19 6 

28 1 

TEMP MN NIGHT 

14 0 

16 B 

22 1 

27 4 

31 3 

31 6 

28 7 

27 9 

27 4 

23 4 

17 3 

13 4 

23 4 

VAPOUR PRESS 

11 0 

11 9 

12 5 

14 2 

19 2 

26 B 

33 2 

33 2 

30 7 

23 3 

15 1 

12 5 

20 4 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 6 

O 7 

0 7 

0 8 

1 2 

0 7 

0 7 

0 6 

0 3 

0 3 

0 3 

0 6 

SUNSHINE X 

00 

01 

82 

83 

85 

65 

38 

41 

60 

86 

90 

86 

73 

TOT RADIATION 

345 

414 

497 

569 

617 

523 

374 

371 

422 

463 

396 

341 

444 

EVAPOTRANSP 

46 

72 

131 

168 

205 

185 

123 

115 

119 

109 

63 

41 

1377 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEA50N 

1 WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 250 

INTERM DAYS 

i 22 

WET DAYS 

93 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 16 JUNE 

BEGIN HUMID ON 28 JUNE 
HUMID PERIOD < 93 DAYS» ENDS ON 29 5EP 
END O F SEASON ON 9 OCT 
TOTAL LENQTH OF SEASON IS 115 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION GORAKHPUR * NUMBER 43379 


• LATITUDE 26 45 • LONGITUDE 03 22 • ELEVATION 77 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

14 

11 

11 

41 

1B6 

342 

315 

253 

74 


5 

3 

1274 

TEMP AVERAGE 

16 7 

19 9 

26 5 

32 0 

34 0 

32 5 

30 0 

29 5 

29 3 

27 6 

22 

3 

17 e 

26 5 

TEMP MEAN MAI 

23 0 

25 9 

32 6 

37 4 

39 0 

36 4 

32 8 

32 3 

32 6 

32 2 

28 

5 

24 3 

31 4 

TEMP MEAN MIN 

9 9 

12 3 

17 2 

22 4 

25 9 

26 7 

26 4 

26 2 

25 6 

21 5 

14 

6 

10 0 

20 0 

TEMP MEAN DAY 

10 

21 6 

27 7 

32 6 

34 B 

33 3 

30 7 

30 3 

30 3 

26 7 

23 

9 

19 B 

27 7 

TEMP MN NIGHT 

14 5 

17 1 

23 5 

27 5 

30 2 

29 e 

28 4 

28 0 

27 6 

24 5 

18 

4 

14 5 

23 6 

VAPOUR PRESS 

12 5 

12 B 

13 0 

15 1 

22 5 

29 3 

33 1 

33 2 

31 3 

23 7 

16 

4 

13 7 

21 4 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 7 

1 1 

1 4 

l 5 

1 5 

1 3 

0 9 

0 7 

0 4 

0 

3 

0 4 

0 9 

SUNSHINE X 

76 

04 

73 

79 

75 

57 

44 

45 

54 

74 

02 

77 

68 

TOT RADIATION 

333 

425 

458 

550 

565 

400 

405 

391 

395 

417 

371 

316 

425 

EVAPOTRANSP 

50 

74 

141 

IBB 

212 

170 

134 

122 

115 

106 

66 

45 

1423 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 222 INTERM DAYS 27 WET DAYS 116 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 MAY 

BEGIN HUMID ON 12 JUNE 

MUniD PERIOD *116 DAV3I ENDS ON 6 OCT 
END OF SEA50N ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 143 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

MOT I MAR I 


• NUMBER 

42383 







• 

LATITUDE 

26 

40 • 

LONGITUDE 

04 55 

• ELEVATION 

66 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

15 

12 

22 

40 

207 

373 

287 

191 

37 

5 

2 

1216 

TEMP AVERAGE 

16 4 

19 6 

25 7 

30 3 

31 9 

31 0 

29 1 

29 5 

29 1 

27 l 

22 0 

17 6 

25 B 

TEMP MEAN MAI 

22 9 

25 4 

31 5 

36 0 

36 7 

34 6 

32 5 

32 2 

32 0 

31 3 

28 0 

a#, a 

30 6 

TEMP MEAN MIN 

0 9 

10 2 

15 0 

19 9 

24 2 

25 7 

25 3 

26 0 

25 2 

21 1 

13 B 

9 7 

18 7 

TEMP MEAN DAV 

10 9 

20 6 

26 3 

30 9 

32 7 

31 6 

30 2 

30 2 

29 0 

27 9 

23 3 

19 4 

26 8 

TEMP MN NIOHT 

13 9 

15 6 

20 7 

25 4 

28 3 

20 6 

27 5 

27 0 

27 2 

23 9 

17 7 

13 6 

22 5 

VAPOUR PRESS 

13 9 

13 7 

15 0 

18 3 

25 8 

31 7 

33 4 

33 3 

32 0 

27 0 

19 3 

15 3 

23 2 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 4 

0 7 

1 1 

1 3 

1 3 

1 2 

0 9 

0 7 

0 3 

0 3 

0 3 

0 7 

SUNSHINE X 

80 

02 

84 

83 

82 

58 

40 

38 

53 

82 

90 

87 

72 

TOT RADIATION 

346 

418 

506 

570 

601 

405 

304 

356 

391 

440 

□97 

345 

437 

EVAPOTRANSP 

45 

69 

131 

100 

190 

157 

121 

114 

113 

109 

67 

43 

1347 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 232 INTERM DAYS 18 WET DAYS 115 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 20 MAY 

BEGIN HUMID ON 7 JUNE 
HUMID PERIOD *115 DAYS) ENDS ON 30 SEP 
END OF SEASON On 6 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON 16 133 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 


STATION DARBHANGA 


NUMBER 43391 



9 



• 

LATITUDE 

26 

10 • 

LONGITUDE 

05 54 * 

ELEVATION 

49 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 4 

12 

11 

19 

62 

181 

308 

313 

225 

64 

6 

2 

1217 

TEMP AVERAGE 

17 4 

20 3 

26 9 

31 3 

32 3 

31 3 

30 i 

30 0 

29 7 

28 1 

22 9 

18 4 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

23 6 

25 9 

31 7 

39 9 

36 4 

34 5 

32 4 

32 1 

32 2 

31 4 

28 7 

29 2 

30 8 

TEMP MEAN MIN 

10 0 

tl 6 

16 3 

21 3 

24 7 

26 0 

26 2 

26 2 

29 B 

22 3 

19 2 

10 8 

19 7 

TEMP MEAN DAY 

19 3 

21 4 

26 e 

31 3 

32 7 

31 8 

30 4 

30 2 

30 1 

20 4 

24 3 

20 4 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

14 8 

16 7 

21 6 

26 3 

28 9 

2B 7 

28 1 

27 9 

27 7 

24 8 

10 9 

14 7 

23 2 

VAPOUR PRESS 

14 l 

14 4 

19 3 

IS Q 

26 0 

32 0 

33 7 

34 0 

32 9 

27 l 

19 4 

19 6 

23 5 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 3 

0 7 

1 1 

1 7 

1 9 

1 9 

1 2 

0 9 

0 4 

0 2 

0 2 

0 8 

SUNSHINE X 

BO 

91 

03 

64 

01 

54 

36 

30 

45 

78 

90 

90 

70 

TOT RADIATION 

348 

417 

903 

575 

996 

463 

363 

396 

355 

434 

399 

357 

431 

EVAPOTRANSP 

49 

69 

133 

179 

204 

199 

129 

1 IB 

109 

112 

69 

46 

1360 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 224 INTERM DAYS 27 WET DAYS 114 

• 5CAS0N NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 MAY 

BEGIN HUMID ON 10 JUNE 
HUMID PERIOD Cl 14 DAYS) ENDS ON 2 OCT 
END OF SEASON ON 16 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 141 DAYS 


country India 




• 

STATION 

JALPA10UR1 


• NUMBER 

42399 







• 

LATITUDE 

26 

32 ♦ 

LONGITUDE 

88 43 

♦ ELEVATION 

83 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

9 

14 

30 

115 

340 

710 

776 

663 

537 

143 

14 

3 

3354 

TEMP AVERAGE 

17 0 

19 6 

24 2 

27 5 

27 9 

26 1 

20 3 

28 3 

28 0 

26 3 

22 1 

18 4 

24 6 

TEMP MEAN MAX 

23 4 

25 2 

29 6 

31 6 

30 9 

30 6 

30 6 

30 6 

30 7 

30 0 

27 7 

25 0 

28 B 

TEMP MEAN MÎN 

10 B 

12 7 

16 4 

20 4 

22 9 

24 3 

25 0 

24 f 

24 4 

21 4 

16 2 

12 1 

19 3 

TEMP MEAN DAY 

19 4 

21 2 

25 4 

20 0 

28 3 

28 6 

28 B 

20 9 

20 6 

27 2 

23 9 

20 7 

25 6 

TCMP MN NIOMT 

19 3 

17 1 

21 0 

24 2 

25 5 

26 3 

26 7 

26 6 

26 2 

23 8 

19 4 

15 6 

22 3 

VAPOUR PRESS 

13 7 

14 3 

16 1 

30 0 

27 4 

30 9 

32 1 

32 0 

30 7 

25 6 

19 3 

15 2 

23 2 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 3 

1 0 

1 5 

1 7 

1 4 

1 3 

1 1 

1 0 

0 9 

0 4 

0 4 

0 9 

SUNSHINE It 

80 

SO 

BO 

74 

59 

48 

40 

45 

49 

71 

83 

84 

66 

TOT RADIAT ION 

347 

411 

489 

525 

4B1 

431 

384 

391 

373 

406 

375 

337 

413 

EVAPOTRANSP 

47 

65 

124 

152 

149 

127 

119 

lie 

106 

104 

65 

46 

1222 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 162 INTERM DAYS 24 WET DAYS 179 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 7 APR 

BEGIN HUMID ON 23 APR 

HUMID PERIOD (179 DAYS) ENDS ON 19 OCT 
END OF SEASON ON 27 OCT 
TOTAL LENCTM OF SEASON IS 203 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION DHUSRI « NUMBER 42404 






• 

LATITUDE 

26 

01 ♦ 

LONGITUDE 

09 39 

• ELEVATION 

33 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

16 

43 

142 

400 

622 

443 

338 

333 

138 

11 

1 

2308 

TEMP AVERAGE 

18 0 

20 B 

24 9 

27 3 

27 2 

27 6 

28 4 

28 7 

28 6 

26 4 

22 6 

19 1 

24 9 

TEMP MEAN MA)I 

22 9 

2B 3 

30 1 

31. 6 

29 9 

at ■ 

29 6 

30 7 

30 7 

29 1 

26 3 

23 7 

20 3 

TEMP MEAN MIN 

11 0 

14 2 

18 1 

21 B 

23 0 

24 6 

23 8 

26 0 

24 7 

23 0 

17 9 

14 3 

20 4 

TEMP MEAN DAY 

19 4 

21 B 

26 3 

20 4 

27 7 

20 1 

20 4 

.■y a 

28 7 

27 1 

23 3 

SO 6 

23 0 

TEMP MN NIGHT 

IB 7 

IB I 

22 3 

24 9 

23 3 

26 3 

27 0 

27 4 

a* -4 

24 7 

20 1 

16 9 

22 9 

VAPOUR PRESS 

IB 1 

IB 0 

17 2 

22 6 

2B 7 

32 0 

33 1 

33 2 

21 4 

26 0 

21 3 

16 8 

23 7 

WIND SPEED 2M 

0 7 

1 1 

1 4 

1 6 

1 6 

1 4 

1 3 

1 1 

1 1 

1 l 

0 9 

0 0 

1 2 

SUNSHINE X 

00 

80 

70 

71 

34 

33 

32 

32 

37 

67 

0O 

87 

68 

TOT RADIATION 

349 

414 

4B2 

31 1 

434 

438 

447 

427 

410 

392 

368 

349 

422 

EVAP0TRAN5P 

33 

77 

129 

131 

135 

128 

133 

127 

127 

101 

70 

51 

1282 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 144 

INTERM DAYS 32 

WET DAYS 

189 








• SEASON NR 

t 













SEASON BEGINS ON 

27 MAR 












BEGIN 

HUMID 

ON 18 

APR 











HUMID 

PERIOD 

(189 DAYS) ENDS ON 

24 OCT 









END OF SEASON ON 

3 NOV 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

15 221 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




# 

STATION 

GAUHAT1 


• NUMBER 

42410 







• 

LATITUDE 

26 

06 • 

LONGITUDE 

91 33 

• ELEVATION 

54 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

12 

21 

38 

130 

249 

311 

303 

269 

183 

77 

13 

4 

1632 

TEMP AVERAGE 

17 6 

20 4 

24 3 

26 9 

27 4 

26 3 

29 2 

29 l 

20 3 

26 4 

aa s 

18 6 

24 9 

TEMP MEAN MA* 

24 0 

a* a 

30 2 

31 6 

31 0 

31 3 

32 1 

32 2 

32 1 

30 3 

27 7 

24 9 

29 3 

TEMP MEAN MIN 

11 0 

la a 

16 3 

20 3 

22 7 

24 7 

23 8 

25 8 

25 2 

22 0 

19 6 

12 5 

19 9 

TEMP MEAN DAY 

19 9 

22 0 

25 9 

28 0 

20 4 

29 3 

30 1 

30 l 

29 9 

27 7 

23 0 

20 B 

26 4 

TEMP MN NIGHT 

13 6 

17 6 

21 2 

24 1 

23 4 

26 9 

27 7 

27 7 

27 2 

24 4 

21 8 

15 9 

23 0 

VAPOUR PRESS 

10 3 

15 3 

17 7 

21 9 

27 4 

31 4 

32 9 

32 8 

31 7 

27 4 

21 5 

17 0 

23 9 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 6 

0 7 

1 0 

0 0 

0 7 

0 3 

0 6 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 6 

SUNSHINE X 

74 

74 

63 

61 

33 

33 

33 

39 

46 

62 

76 

73 

30 

TOT RADIATION 

□30 

391 

423 

462 

449 

361 

337 

361 

360 

372 

334 

314 

370 

EVAPOTRANSP 

34 

70 

111 

130 

130 

108 

111 

111 

102 

94 

64 

43 

1130 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 139 

INTERM DAYS 43 

WET DAYS 

183 








• SEASON NR 

1 














SEASON BEGINS ON 16 MAR 

BEGIN HUMID ON 0 APR 

►AJMID PERIOD (183 DAYS» ENDS ON 8 OCT 
END OF SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 226 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




» 

STATION 

TEZPUR 



• NUMBER 

42413 







• 

LATITUDE 

26 

37 • 

LONGITUDE 

92 47 

• ELEVATION 

79 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

23 

33 

149 

306 

297 

336 

313 

236 

133 

23 

9 

1095 

TEMP AVERAGE 

17 l 

19 9 

23 9 

26 0 

26 9 

26 3 

T9 Q 

29 0 

20 4 

26 3 

22 1 

18 0 

24 6 

TEMP MEAN MAX 

23 7 

23 4 

29 0 

30 3 

30 3 

31 6 

32 1 

32 2 

31 7 

30 2 

27 6 

24 7 

29 1 

TEMP MEAN MIN 

11 4 

13 7 

17 1 

20 2 

22 5 

24 7 

23 3 

23 4 

24 7 

21 B 

16 3 

12 4 

19 6 

TEMP MEAN DAY 

19 0 

21 7 

23 2 

27 1 

27 B 

29 4 

29 9 

30 0 

29 4 

27 4 

23 9 

20 6 

26 0 

TEMP NN NIGHT 

13 6 

17 9 

21 2 

23 « 

23 1 

26 9 

27 4 

27 4 

26 7 

24 1 

19 6 

13 7 

22 6 

VAPOUR PRESS 

13 1 

13 9 

17 6 

21 7 

27 2 

31 6 

32 9 

32 9 

30 2 

27 4 

21 0 

16 3 

24 2 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 7 

1 1 

1 5 

1 1 

0 7 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 4 

0 4 

0 6 

SUNSHINE X 

BO 

71 

71 

64 

30 

40 

3B 

42 

40 

63 

70 

84 

61 

TOT RADIATION 

370 

407 

403 

516 

404 

443 

430 

428 

412 

413 

386 

362 

428 

EVAPQTRANSP 

46 

66 

114 

134 

127 

113 

113 

112 

102 

94 

63 

43 

1127 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAVS 130 INTERN DAYS 35 WET DAYS 200 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 19 MAR 

BEGIN HUMID ON 12 APR 

HUMID PERIOD (200 DAYS) ENDS ON 29 OCT 
END OF SEASON ON 9 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 235 DAYS 


COUNTRY INDIA 




# 

STATION 

B ARMER 



• NUMBER 

42435 







• 

LATITUDE 

25 

45 * 

LONGITUDE 

71 23 

» ELEVAT ION 

194 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

4 

3 

3 

9 

22 

87 

139 

33 

2 

2 

2 

311 

TEMP AVERAGE 

17 9 

21 4 

27 1 

32 6 

33 3 

34 7 

31 6 

29 7 

30 3 

29 7 

24 3 

19 5 

27 9 

TEMP MEAN MAX 

24 7 

28 6 

33 9 

38 9 

41 9 

40 3 

36 1 

33 B 

33 3 

36 0 

31 3 

27 0 

34 0 

TEMP MEAN MIN 

10 2 

13 3 

10 7 

24 1 

26 0 

27 3 

26 3 

25 1 

24 5 

21 7 

13 9 

12 1 

20 5 

TEMP MEAN DAY 

20 1 

23 e 

29 l 

34 2 

37 1 

36 1 

□2 9 

31 0 

31 8 

31 3 

26 4 

22 1 

29 7 

TEMP MN NIGHT 

13 3 

18 7 

24 o 

29 1 

31 7 

31 5 

29 3 

27 7 

27 6 

23. 7 

ao a 

16 2 

24 8 

VAPOUR PRES5 

0 1 

9 2 

12 2 

16 2 

21 6 

26 3 

20 7 

2B 1 

23 0 

16 2 

10 9 

9 0 

17 6 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 5 

18 

2 2 

2 6 

3 0 

2 6 

2 2 

1 9 

1 3 

1 1 

1 3 

J 9 

SUNSHINE X 

00 

00 

00 

B3 

05 

70 

51 

49 

71 

90 

90 

05 

77 

TOT RADIATION 

340 

411 

405 

360 

602 

382 

439 

431 

473 

471 

393 

340 

463 

EVAPQTRANSP 

83 

103 

171 

219 

27B 

243 

183 

136 

137 

132 

95 

73 

1917 


TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 319 INTERM DAYS 46 WET DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 JULY 
END OF SEASON ON 1 SEP 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 46 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

KOTA 



♦ NUMBER 

42431 







• 

LATITUDE 

23 

11 • 

LONGITUDE 

73 31 

• ELEVATION 

257 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

4 

3 

3 

to 

68 

277 

250 

124 

13 

3 

4 

770 

TEMP AVERAGE 

IB 0 

21 5 

27 7 

33 6 

37 6 

33 2 

30 2 

2B 9 

29 4 

28 7 

23 6 

19 1 

27 8 

TEMP MEAN MAI 

24 3 

28 5 

34 1 

39 0 

« 

40 3 

33 3 

31 7 

33 1 

34 3 

30 8 

26 7 

33 3 

TEMP MEAN MIN 

10 6 

13 I 

18 5 

24 4 

29 7 

29 5 

26 4 

25 4 

24 7 

21 0 

14 8 

11 3 

20 8 

TEMP MEAN DAY 

20 1 

23 6 

29 2 

34 4 

30 3 

36 a 

31 1 

29 7 

30 4 

30 1 

25 5 

21 6 

29 2 

TEMP MN NIGHT 

13 3 

10 3 

23 9 

29 3 

33 9 

33 0 

28 3 

27 3 

- - s 

24 8 

19 2 

13 3 

24 7 

VAPOUR PRESS 

9 7 

B B 

8 7 

9 0 

12 7 

21 8 

28 7 

28 6 

26 1 

16 0 

10 B 

10 1 

15 9 

WIND SPEED 2N 

0 4 

0 4 

0 7 

1 1 

I. 6 

1 8 

1 6 

1 4 

1 1 

1 0 

0 3 

0 3 

1 0 

SUNSHINE X 

87 

89 

77 

79 

63 

66 

37 

38 

38 

82 

88 

86 

71 

TOT RADIATION 

369 

441 

476 

344 

307 

329 

399 

386 

427 

448 

391 

346 

439 

EVAP0TRAN5P 

54 

73 

129 

171 

210 

203 

146 

131 

132 

120 

68 

30 

1493 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 266 INTFRM DAYS 24 WET DAYS 75 

• SEASON NR 1 

SEASON BE01NS ON 22 JUNE 

BEGIN HUMID ON 30 JUNE 

HUMID PERIOD I 73 DAYS! ENDS ON 13 SEP 
END OF SCASON ON 29 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 99 DAYS 


COUNTRY INDIA 




4 

STATION 

JHANSI 



4 NUMBER 

42463 







• 

LATITUDE 

23 

27 # 

LONGITUDE 

78 33 

4 ELEVATION 

231 M 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

14 

11 

3 

8 

103 

298 

309 

190 

32 

5 

7 

979 

TEMP AVERAGE 

17 5 

21 1 

27 4 

33 6 

37 8 

33 3 

29 8 

28 3 

28 8 

27 7 

23 0 

18 7 

27 4 

TEMP MEAN MAI 

24 1 

27 3 

33 3 

38 9 

42 6 

40 4 

33 3 

31 7 

32 3 

33 3 

29 7 

23 3 

32 0 

TEMP MEAN MIN 

9 2 

11 7 

17 4 

23 3 

28 B 

29 3 

23 9 

24 9 

24 1 

19 3 

13 l 

9 3 

19 7 

TEMP MEAN DAY 

19 4 

22 3 

28 4 

33 9 

38 2 

36 8 

31 0 

29 3 

29 8 

28 8 

24 2 

20 2 

as & 

TEMP MN NIGHT 

14 4 

17 3 

23 0 

28 6 

33 3 

32 9 

28 2 

26 9 

26 3 

23 4 

17 7 

13 7 

23 B 

VAPOUR PRESS 

10 0 

9 6 

9 0 

10 3 

12 9 

22 6 

30 2 

30 4 

27 7 

18 7 

11 4 

10 3 

16 9 

WIND SPEED 2M 

0 7 

1 2 

1 1 

1 2 

1 3 

1 7 

1 3 

1 2 

1 1 

0 9 

0 7 

0 7 

1 1 

SUNSHINE X 

77 

82 

82 

82 

81 

63 

42 

39 

60 

82 

90 

83 

72 

TOT RADIATION 

372 

433 

333 

399 

634 

334 

448 

414 

466 

404 

431 

370 

400 

EVAPOTRANSP 

62 

97 

132 

186 

222 

197 

136 

114 

126 

124 

84 

62 

1362 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 233 

INTERN DAYS 

20 

WET DAYS 

92 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 15 JUNE 

BEGIN HUMID ON 20 JUNE 
HUMID PERIOD ( 92 DAYS! ENDS ON 28 SEP 
END OF SEASON ON 3 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 112 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION MOWGONG 

• LATITUDE 25 04 • 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

23 

17 

e 

2 

7 

90 

342 

TEMP AVERAGE 

16 4 

20 0 

26 6 

33 1 

37 6 

34 9 

29 4 

TEMP MEAN MA* 

24 3 

27 5 

33 4 

38 8 

42 7 

40 0 

32 9 

TEMP MEAN MIN 

7 7 

9 9 

19 8 

20 5 

26 4 

28 3 

25 4 

TEMP MEAN DAY 

19 0 

21 9 

29 1 

33 0 

37 5 

36 3 

30 5 

TEMP MN NICMT 

13 5 

16 1 

24 5 

26 7 

31 7 

32 0 

27 7 

VAPOUR PRESS 

10 4 

10 0 

10 4 

12 4 

17 5 

24 6 

30 8 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 B 

0 9 

1 0 

1 2 

1 6 

1 5 

SUNSHINE X 

74 

7B 

80 

78 

78 

59 

36 

TOT RADIATION 

338 

413 

495 

547 

579 

408 

362 

evapotransp 

50 

04 

132 

181 

229 

186 

125 


TYPE or HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAV5 ?56 INTERN DAYS 21 WET DAYS 88 

» SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 JUNE 

BEGIN HUMID ON 28 JUNF 

HUMID PERIOD < BH DAYS) ENDS ON 24 SEP 
END OP SEASON ON 4 OCT 


TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 109 

DAYS 





COUNTRY I ND I A 




• 

STATION 

FATEHPOR 





• 

LATITUDE 

25 

56 • 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

20 

17 

10 

6 

5 

67 

289 

TEMP AVERAGE 

17 1 

20 4 

27 1 

33 2 

36 9 

35 3 

30 3 

1 LMP MEAN MA* 

23 4 

26 6 

33 1 

3B 6 

42 3 

40 1 

33 8 

TEMP MEAN MIN 

8 9 

11 1 

16 3 

22 1 

27 3 

28 8 

26 7 

TEMP MEAN DAY 

IB 8 

21 7 

27 8 

33 4 

37 5 

36 5 

31 5 

TEMP MN NIGHT 

14 0 

16 6 

22 1 

27 7 

32 2 

32 4 

28 9 

VAPOUR PRESS 

11 9 

12 2 

12 9 

14 7 

18 6 

25 3 

33 0 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 8 

1 0 

1 1 

1 3 

1 4 

t 2 

5UNSH I NE v. 

76 

70 

82 

83 

83 

66 

46 

TOT RADIATION 

340 

410 

501 

571 

606 

526 

415 

EVAPOTPANSP 

55 

91 

148 

191 

228 

194 

137 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 257 INTERM DAYS 25 WET DAYS 83 

• SEASON r#t t 

SEASON BEGINS ON 21 JUNE 

BEGIN HUMID ON 2? JUNE 
HUMID PERIOD ( 83 DAYS) END5 ON 20 SEP 
END Or SEASON ON 7 OCT 
TOTAL. LENGTH OF 5EASON IS 108 DAYS 


• NUMBER 42467 


LONGITUDE 79 27 • ELEVATION 229 H 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

341 

169 

29 

10 

6 

1044 

28 3 

28 7 

26 B 

21 0 

16 8 

26 6 

31 3 

32 5 

32 9 

29 1 

25 3 

32 6 

24 8 

23 6 

17 8 

10 5 

7 5 

10 5 

29 2 

29 6 

27 9 

23 0 

19 4 

n o 

26 7 

26 2 

22 0 

15 7 

12 4 

22 9 

30 7 

20 6 

19 7 

12 8 

10 6 

18 2 

1 2 

1 2 

0 6 

0 4 

0 4 

0 9 

35 

56 

80 

86 

82 

69 

341 

40B 

449 

395 

343 

430 

109 

122 

116 

70 

50 

1464 


• NUMBER 4247 J 

LONGITUDE 80 50 • ELEVATION 114 M 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

280 

144 

39 

2 

6 

B85 

29 1 

29 2 

27 5 

22 2 

17 B 

27 2 

32 1 

32 7 

32 8 

29 0 

24 5 

32 4 

25 9 

25 0 

20 0 

12 7 

9 0 

19 5 

30 1 

30 2 

28 6 

23 6 

19 4 

28 3 

27 7 

27 2 

23 6 

17 2 

13 2 

23 6 

32 3 

31 7 

22 4 

14 4 

12 6 

20 2 

0 9 

0 D 

0 4 

0 4 

0 4 

0 9 

41 

62 

82 

86 

83 

72 

372 

434 

453 

391 

341 

447 

116 

124 

113 

72 

49 

1508 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

ALLABABAD 


• NUMBER 

42473 







• 

LATITUDE 

23 

27 • 

LONGITUDE 

B1 44 

• ELEVATION 

9B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

17 

13 

B 

4 

7 

97 

304 

297 

172 

46 

7 

6 

960 

TEMP AVERAGE 

16 7 

19 1 

27 4 

33 3 

37 2 

33 6 

30 3 

29 3 

29 6 

27 7 

22 0 

17 3 

27 2 

TEMP MEAN MAX 

23 7 

26 7 

33 3 

38 0 

42 1 

39 0 

33 6 

32. 1 

32 0 

32 6 

29 0 

24 0 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

9 l 

11 6 

17 0 

22 3 

27 4 

20 9 

26 6 

26 0 

23 2 

20 4 

13 1 

9 3 

19 0 

TEMP MEAN DAY 

19 l 

21 9 

2B 1 

33 6 

37 4 

36 3 

31 3 

30 1 

30 3 

26 6 

23 B 

19 7 

2B 4 

TEMP HN NIGHT 

14 2 

16 9 

22 6 

26 0 

32 2 

32 4 

26 7 

27 B 

27 4 

23 8 

t7 3 

13 5 

23 6 

VAPOUR PRESS 

12 1 

116 

116 

10 7 

10 7 

15 3 

24 1 

32 4 

32 7 

30 9 

21 6 

14 1 

19 0 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 2 

1 3 

l 7 

2 0 

2 1 

1 8 

1 6 

1 3 

0 9 

0 0 

0 B 

1 4 

SUNSHINE X 

73 

81 

73 

77 

73 

32 

37 

37 

36 

73 

04 

62 

67 

TOT RADIATION 

340 

423 

463 

542 

364 

451 

367 

331 

407 

427 

307 

341 

422 

EVAPOTRANSP 62 86 167 217 247 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 230 INTFRM DAYS 23 WET DAYS 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 17 JUNE 

BEGIN HUMID ON 29 JUT*. 

HUMID PERIOD < 90 DAYS) ENDS ON 27 SEP 
END OF SEASON ON 10 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 113 DAYS 

202 

90 

130 

120 

125 

114 

71 

32 

1613 


COUNTRY INDIA 




* 

STATION 

VAR AN A 5 1 < BAB ATP UR ) 

• NUMBER 

42479 







• 

LATITUDE 

23 

27 ♦ 

LONGITUDE 

82 32 

♦ ELEVATION 

83 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

22 

12 

4 

12 

92 

306 

342 

226 

60 

10 

3 

1114 

TEMP AVERAGE 

17 1 

20 8 

27 4 

33 4 

36 4 

34 6 

30 2 

29 3 

29 3 

27 7 

22 2 

17 8 

27 2 

TEMP MEAN MAX 

23 4 

26 6 

33 4 

3B 6 

41 3 

39 1 

33 3 

32 2 

32 7 

32 3 

20 6 

24 4 

32 2 

TEMP MEAN MIN 

9 3 

12 0 

17 2 

22 4 

27 0 

28 3 

26 3 

26 0 

23 4 

20 7 

13 4 

9 7 

19 a 

TEMP MEAN DAY 

19 0 

22 0 

28 3 

33 3 

36 9 

33 6 

31 2 

30 2 

30 3 

28 6 

23 6 

19 6 

28 2 

TEMP MN NIGHT 

14 4 

17 2 

22 8 

27 9 

31 7 

31 6 

2B 6 

27 8 

27 3 

24 0 

17 6 

13 7 

23 a 

VAPOUR PRESS 

12 1 

11 9 

11 6 

13 4 

19 3 

27 0 

32 6 

33 2 

31. 3 

22 I 

14 7 

12 4 

20 1 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 3 

1 6 

1 7 

1 7 

1 7 

1 6 

1 4 

1 1 

0 9 

0 9 

1 0 

1 3 

SUNSHINE X 

76 

BO 

02 

83 

B2 

37 

33 

33 

33 

76 

06 

84 

69 

TOT RADIATION 

343 

419 

303 

372 

600 

470 

337 

341 

394 

43! 

393 

347 

431 

evapotransp 

62 

93 

173 

221 

242 

1B6 

127 

113 

120 

117 

B3 

60 

1399 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 243 

INTERM DAYS 24 

WET DAYS 

96 









• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 16 JUNE 

BEGIN HUMID ON 26 JUNE 
HUMID PERIOD < 96 DAYS) ENDS ON 2 OCT 
END OF SEASON ON 14 OCT 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 120 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION PATNA 

• LATITUDE 23 37 • 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

17 

17 

Q 

7 

34 

171 

2B5 

TEMP AVERAGE 

17 9 

21 1 

27 3 

29 5 

33 0 

32 3 

30 1 

TEMP MEAN MAX 

23 6 

26 3 

32 9 

32 7 

30 9 

36 7 

32 9 

TEMP MEAN MIN 

11 0 

13 4 

10 6 

23 3 

26 0 

27 1 

26 7 

TEMP MEAN DAY 

19 6 

22 2 

20 4 

29 7 

34 B 

33 6 

30 9 

TEMP MN NIGHT 

15 4 

10 0 

23 3 

26 3 

30 2 

30 2 

20 6 

vapour press 

12 6 

12 6 

12 6 

14 4 

22 7 

29 7 

32 0 

WIND STEED 2M 

1 . 0 

1 2 

1 4 

1 7 

1 9 

i. 7 

1 7 

SUNSHINE X 

04 

84 

74 

77 

78 

36 

43 

TOT RADIATION 

367 

433 

467 

342 

379 

472 

399 

EVAPOTRANS** 

62 

07 

153 

171 

219 

169 

137 


TYPE OF HUMID 5EASDN SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 226 INTFRM DAYS 26 MET DAYS 109 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 31 MAY 

BEGIN HUMID ON 14 JUNE 
HUMID PERIOD 1109 DAYS) ENDS ON 1 DCT 
END OF SEASON ON 15 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 137 DAYS 


COUNTRY INDIA • STATION SABAUR 

• LATITUDE 25 14 • 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

19 

17 

9 

22 

39 

173 

230 

TEMP AVERAGE 

1 7 0 

M 3 

26 7 

31 6 

32 3 

31 0 

29 3 

TEMP MEAN MAX 

23 6 

26 4 

32 8 

36 9 

37 4 

34 9 

32 3 

TEMP MEAN MIN 

0 4 

10 7 

13 7 

21 2 

24 9 

26 3 

26 3 

TEMP MEAN DAY 

10 6 

21 4 

27 4 

31 9 

33 4 

32 1 

30 4 

TEMP MN NIGHT 

13 e 

16 2 

21 6 

26 5 

29 0 

29 1 

28 1 

VAPOUR PRESS 

14 0 

14 7 

13 4 

18 7 

26 7 

32 7 

34 1 

WIND SPEED 2M 

1 o 

1 1 

l 3 

1 9 

2 3 

1 9 

» 9 

SUNSHINE X 

78 

70 

81 

70 

69 

43 

30 

TOT RADIATION 

330 

412 

499 

347 

332 

403 

330 

evapotransp 

39 

63 

163 

209 

206 

142 

114 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 219 INTERM DAYS 26 MET DAYS 120 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 MAY 

BEGIN HUMID ON 8 JUNE 
HUMID PERIOD (120 DAYS) ENDS ON 6 OCT 
END OF SEASON ON 21 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 146 DAYS 


* NUMBER 42491 


LONOITUDE 05 10 • ELEVATION 53 M 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

310 

217 

62 

6 

4 

1138 

29 6 

29 6 

20 1 

23 2 

10 9 

26 e 

32 1 

32 3 

31 9 

20 9 

24 9 

31 2 

26 6 

26 3 

23 0 

16 1 

II 7 

20 8 

30 3 

30 3 

29 0 

24 7 

20 5 

27 B 

28 2 

28 0 

23 3 

19 6 

13 3 

24. 1 

33 0 

31 B 

24 7 

16 t 

12 9 

21 3 

1 3 

1 2 

0 9 

0 6 

0 7 

1 3 

30 

37 

73 

87 

02 

71 

417 

412 

427 

396 

340 

438 

133 

123 

11B 

76 

37 

1307 


* NUMBER 42499 


LONGITUDE 07 04 * ELEVATION 37 M 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

256 

234 

00 

6 

1 

1136 

29 3 

29 2 

27 3 

22 0 

17 4 

26 1 

31 9 

32 1 

31 2 

20 3 

24 0 

31 0 

26 3 

23 a 

21 9 

14 0 

9 1 

19 2 

30 1 

30 1 

28 1 

23 6 

19 6 

27 2 

26 0 

27 6 

24 3 

10 O 

13 4 

23 0 

34 2 

33 3 

27 6 

19 0 

13 1 

23 Q 

2 1 

1 3 

1 3 

0 7 

0 7 

1 3 

30 

41 

71 

02 

04 

64 

316 

339 

412 

381 

340 

406 

109 

106 

113 

73 

30 

1429 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

PURNEA 



• NUMBER 

42300 







• 

LATITUDE 

23 

16 • 

LONGITUDE 

87 28 

• ELEVATION 

38 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

16 

13 

30 

lOO 

238 

363 

329 

267 

102 

8 

1 

1483 

TEMP AVERAGE 

16 0 

20 1 

26 0 

30 2 

30 a 

29 9 

29 3 

29 3 

29 0 

27 4 

22 1 

17 7 

23 7 

TEMP MEAN HA* 

24 3 

26 6 

32 2 

36 0 

33 1 

33 2 

32 0 

31 9 

32 2 

31 3 

20 8 

23 3 

30 B 

TEMP MEAN MIN 

■ ■ 

Il 1 

13 3 

20 3 

23 9 

23 4 

23 9 

23 9 

23 3 

21 3 

14 4 

9 8 

17 0 

TEMP MEAN DAV 

19 4 

21 7 

26 9 

31 1 

31 3 

30 7 

30 0 

30 0 

30 0 

28 2 

24 1 

20 3 

27 0 

TEMP NN NIGHT 

14 3 

16 6 

21 3 

23 8 

27 6 

27 9 

27 8 

27 7 

27 3 

24 3 

10 4 

14 1 

22 7 

VAPOUR PRESS 

13 6 

13 8 

14 3 

17 9 

26 6 

31 9 

33 4 

33 6 

32 7 

27 3 

19 0 

13 6 

23 4 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 7 

1 1 

1 3 

1 3 

1 4 

1 1 

1 0 

0 7 

0 7 

0 3 

0 4 

0 9 

SUNSHINE X 

82 

78 

82 

78 

71 

48 

38 

40 

49 

74 

06 

86 

68 

TOT RADIATION 

363 

412 

303 

347 

343 

429 

372 

367 

373 

424 

394 

334 

424 

evapotransp 

34 

77 

147 

101 

179 

137 

119 

113 

toe 

111 

69 

47 

1344 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 19B INTERM DAYS 32 WET DAYS 133 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON M MAY 

BEGIN MURID ON 30 MAY 

HUMID RtRÏOD 1133 DAYS > ENDS ON 12 OCT 
END OF SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 167 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

MAL. DA 



• NUMBER 

42503 







• 

LATITUDE 

23 

02 • 

LONGITUDE 

08 00 

• ELEVATION 

31 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vWN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

10 

13 

20 

104 

232 

303 

MM 

276 

ne 

13 

2 

1410 

TEMP AVERAGE 

19 1 

21 3 

27 2 

31 0 

31 1 

30 0 

29 3 

29 3 

29 3 

27 0 

23 3 

19 6 

26 6 

TEMP MEAN MA* 

24 2 

26 0 

32 6 

36 0 

33 6 

33 6 

31 0 

31 6 

31 7 

30 9 

27 6 

23 1 

30 6 

TE HP MEAN MIN 

10 8 

12 8 

17 4 

22 1 

24 7 

23 8 

26 2 

26 2 

23 8 

22 8 

IS 7 

12 2 

20 2 

TEMP MEAN DAY 

20 0 

22 4 

27 8 

31 6 

32 1 

31 1 

30 0 

29 y 

yv b 

28 2 

23 7 

20 9 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

13 3 

17 7 

22 6 

26 H 

2Q 3 

28 3 

27 9 

27 8 

27 3 

23 1 

19 0 

13 7 

23 5 

VAPOUR PRESS 

i a é 

13 6 

14 7 

19 4 

27 4 

32 1 

33 0 

33 2 

32 4 

27 2 

19 3 

13 1 

23 4 

WIND SPEED 2M 

0 9 

i. 0 

1 2 

1 2 

1 7 

1 6 

1 6 

1 3 

1 3 

1 0 

0 6 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

82 

81 

82 

76 

63 

40 

33 

34 

43 

69 

03 

06 

65 

TOT RADIATION 

366 

428 

307 

347 

327 

443 

418 

397 

393 

420 

387 

334 

432 

EVAPOTRANSP 

67 

87 

134 

176 

183 

147 

139 

130 

124 

117 

73 

39 

1430 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 193 INTERN DAYS 33 MET DAYS 137 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 NAY 

BEGIN HUMID ON 31 NAY 

HUMID PERIOD <137 DAYS) ENDS ON IS OCT 
END OF SEASON ON 1 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 172 OAVS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION CHERRAPUNJI • NUMBER 42515 

• LATITUDE 25 15 • LONGITUDE 91.44 • ELEVATION 1313 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

43 

240 

720 

1341 

2671 

2524 

1B12 

1129 

445 

53 

9 

1 1016 

TEMP AVERAGE 

12 6 

14 ] 

17 9 

19 6 

20 1 

20 5 

20 6 

20 e 

20 0 

20 0 

16 6 

13 6 

18. 1 

TEMP MEAN MA* 

15 9 

16 9 

20 5 

22 0 

22 1 

22 9 

22 2 

22 5 

22 9 

22 4 

19 7 

17 0 

20 6 

TEMP MEAN MIN 

7 6 

10 5 

12 9 

15 1 

16 3 

17 3 

IB 4 

18 4 

IB 1 

15 9 

11 9 

8 B 

14 3 

TEMP MEAN DAY 

13 2 

14 9 

16 1 

19 B 

20 2 

21 1 

21 0 

21 2 

21 3 

20 3 

17 1 

14 3 

IB 3 

TFMP HN NIGHT 

10 5 

12 0 

15 5 

17 4 

16 2 

19 1 

19 6 

19 6 

19 5 

17 7 

14 1 

11 0 

16 3 

VAPOUR PRESS 

10 3 

10 6 

13 0 

17 2 

20 0 

21 B 

22 3 

22 3 

21 6 

18 7 

14 0 

113 

16 9 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 9 

2 4 

2 5 

2 3 

2 5 

2 4 

1 3 

1 5 

1 4 

1 . 1 

1 1 

1 G 

SUNSHINE X 

75 

72 

70 

57 

50 

35 

30 

36 

45 

62 

66 

73 

36 

TOT RADIATION 

341 

390 

451 

443 

433 

360 

330 

346 

357 

376 

333 

315 

373 

EVAPOTRANSP 

46 

64 

106 

108 

105 

07 

83 

03 

81 

BO 

54 

41 

938 


TYRE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAV5 07 INTERM DAYS 14 WET DAYS 264 

« SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 FEB 

BEGIN HUMID ON 22 FEB 

HUMID PERIOD <264 DAYS) ENDS ON 13 NOV 
END OF SEASON ON 17 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 27B DAYS 


COUNTRY INDIA • STATION SHILLONG # NUMBER 42516 

• LATITUDE 25 34 • LONGITUDE 91 53 • ELEVATION 1590 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

23 

52 

123 

276 

463 

338 

331 

331 

174 

32 

5 

2103 

TEMP AVERAGE 

10 7 

12 9 

17 3 

20 1 

20 4 

21 1 

21 2 

21 4 

20 fi 

16 6 

13 1 

11 9 

17 7 

TEMP MEAN MA* 

15 3 

17 1 

21 3 

23 B 

23 7 

23 7 

24 1 

24 1 

23 6 

21 B 

IB 9 

16 4 

21 2 

TEMP MEAN HIM 

3 6 

6 4 

10 3 

14 1 

15 3 

17 4 

IS l 

17 B 

16 6 

12 9 

7 7 

4 3 

12 1 

TEMP MEAN DAY 

11 7 

13 7 

ie o 

20 7 

21 1 

21 7 

22 2 

22 1 

2! 3 

16 9 

13 2 

12 3 

IB 3 

TEMP MN NIGHT 

7 0 

10 2 

14 3 

17 A 

10 2 

19 4 

19 9 

19 7 

18 6 

13 4 

10 8 

7 e 

13 0 

VAPOUR PRESS 

9 4 

9 3 

9 0 

12 9 

17 4 

20 4 

21 1 

20 9 

20 3 

17 2 

12 B 

10 3 

13 1 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 7 

1 3 

1 B 

l 3 

1 3 

0 7 

0 6 

0 3 

0 4 

0 3 

0 4 

o a 

SUNSHINE X 

63 

63 

69 

62 

43 

26 

13 

26 

34 

32 

60 

63 

48 

TOT RADIATION 

301 

353 

445 

460 

407 

313 

231 

296 

306 

336 

307 

204 

339 

EVAPOTRANSP 

36 

52 

98 

110 

106 

83 

70 

70 

71 

66 

44 

32 

BS4 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 117 INTERM DAYS 39 WET DAYS 209 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 15 MAR 

BEGIN HUMID ON 14 APR 

HUMID PERIOD <209 DAYS) ENDS ON 9 NOV 
END OF SEASON ON 10 NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 24B DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION LUMDING 

• LATITUDE: 23 43 ♦ 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

13 

26 

43 

128 

170 

137 

211 

TEMP AVERAGE 

14 6 

17 2 

21 8 

23 3 

27 2 

29 6 

29 1 

TEMP MEAN MA* 

23 9 

M ? 

30 9 

33 0 

32 3 

32 3 

33 0 

TEMP MEAN MIN 

e 6 

10 6 

14 7 

19 1 

22 1 

24 2 

24 8 

TEMP MEAN DAY 

19 1 

21 3 

23 fi 

28 6 

29 2 

29 8 

30 4 

TEMP MN NIGHT 

14 0 

16 1 

20 3 

23 8 

23 3 

26 9 

27 3 

VAPOUR PRESS 

13 3 

14 3 

17 0 

21 3 

26 1 

29 4 

31 3 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 6 

0 7 

1 0 

0 8 

0. 7 

0 3 

SUNSHINE X 

82 

77 

74 

63 

32 

33 

34 

TOT RADIATION 

360 

407 

467 

472 

443 

361 

331 

EVAPOTRANSP 

44 

62 

100 

128 

129 

116 

111 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DAY PERIOD 

DAY DAYS 99 INTERM DAYS 43 WET DAYS 223 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 23 MAR 

BEGIN HUMID ON 14 APR 

HUMID PERIOD < 199 DAYS) ENDS ON 30 OCT 
END OF SEASON ON 1 1 NOV 
TOTAL LENGTH of SEASON IS 231 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 29 NOV 

BEGIN HUMID DN 4 DEC 

HUMID PERIOD < 24 DAYS) ENDS ON 28 0€C 
END OF SEASON ON 3 JAN 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 33 DAYS 


COUNTRY INDIA 





• 

STATION 

MOUNT 

ABU 






« 

LATITUDE 

24 

36 ♦ 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

6 


7 

3 

2 

11 

90 

634 

TEMP AVERAGE 

14 2 

16 

7 

21 3 

23 9 

26 2 

23 4 

21 7 

TEMP MEAN MA* 

19 3 

21 

2 

25 3 

29 4 

31 5 

29 1 

24 3 

TEMP MEAN MIN 

9 3 

11 

3 

IS 9 

20 0 

22 3 

20 3 

19 3 

TEMP MEAN DAY 

16 1 

IB 

1 

22 3 

26 4 

28 6 

26 3 

22 7 

TEMP MN NIGHT 

12 8 

14 

9 

19 l 

23 2 

23 3 

23 3 

20 8 

VAPOUR PRESS 

7 2 

6 

3 

7 t 

8 3 

12 2 

19 7 

22 8 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 

1 

1 3 

1 4 

2 0 

2 2 

2 1 

5UNSHINE X 

82 

82 

02 

83 

06 

63 

31 

TOT RADIATION 

370 

433 

307 

373 

620 

300 

333 

EVAPOTRANSP 

36 


73 

us 

146 

190 

131 

89 


TYPE OF HUMID SEASON 5EA50N WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 232 INTERM DAYS 12 WET DAYS 101 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 JUNE 

BEGIN HUMID ON 21 JUNE 
HUMID PERIOD C101 DAYS) ENDS ON 30 SEP 
END OF SEASON ON 6 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 113 DAYS 


• NUMBER : 42323 


LONGITUDE 93 1 1 • ELEVATION 149 M 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

186 

182 

123 

30 

43 

1316 

20 7 

26 1 

25 7 

20 ■ 

16 1 

23 7 

32 9 

32 3 

30 2 

27 1 

24 4 

29 9 

24 7 

24 1 

21 3 

15 4 

10 6 

18 3 

30 2 

29 6 

27 3 

23 3 

19 B 

26 2 

27 1 

26 3 

23 8 

18 6 

14 4 

22 0 

30 4 

32 0 

26 5 

20 3 

13 1 

23 1 

0 6 

0 3 

0 3 

0 5 

0 5 

0 6 

33 

42 

63 

78 

82 

60 

341 

343 

379 

366 

339 

386 

107 

96 

93 

61 

41 

1096 


♦ NUMBER 42340 


LONGITUDE 72 43 • ELEVATION 1193 M 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

666 

249 

13 

B 

3 

1692 

20 7 

21 3 

23 0 

19 0 

16 0 

21 1 

22 3 

24 1 

26 6 

24 1 

21 2 

24 9 

10 3 

18 4 

17 4 

13. 3 

11 2 

16 3 

21 1 

22 2 

23 6 

20 6 

17 9 

22 2 

19 3 

20 1 

20 0 

16 3 

14 0 

19 1 

21 3 

19 B 

11 8 

7 3 

7 1 

12 6 

2 0 

1 4 

0 8 

0 6 

0 6 

1 4 

26 

34 

83 

86 

83 

70 

306 

401 

463 

401 

332 

439 

80 

93 

100 

62 

48 

1206 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

NIMACM 



• NUMBER 

42347 







• 

LATITUDE 

24 

28 • 

LONGITUDE 

74 34 

• ELEVATION 

496 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

11 

3 

4 

3 

3 

106 

297 

201 

143 

32 

0 

1 

096 

TEMP AVERAGE 

10 0 

21 2 

26 7 

32 0 

34 3 

33 0 

27 2 

26 0 

26 7 

27 1 

23 0 

19 3 

26 2 

TEMP MEAN MAI 

24 7 

27 6 

32 7 

37 2 

40 0 

36 9 

30 9 

29 3 

30 7 

32 3 

29 3 

26 2 

31 5 

TEMP MEAN MIN 

9 5 

11 9 

16 0 

22 0 

26 1 

23 9 

23 0 

23 0 

22 1 

10 6 

13 2 

10 1 

10 6 

TEMP MEAN DAY 

19 9 

22 6 

27 7 

32 4 

33 6 

33 4 

20 6 

27 3 

27 9 

27 9 

24 0 

20 9 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

14 0 

17 4 

22 3 

27 1 

30 6 

29 4 

26 0 

24 9 

24 6 

22 3 

17 7 

14 3 

22 7 

vapour press 

e 3 

7 3 

0 3 

10 3 

16 9 

23 6 

26 9 

26 6 

24 6 

14 6 

9 1 

0 3 

13 4 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 4 

1 3 

1 8 

2 7 

3 I 

2 0 

2 4 

2 0 

1 0 

0 0 

1 0 

1 B 

SUNSHINE X 

76 

70 

78 

70 

B2 

60 

33 

30 

33 

76 

82 

70 

67 

TOT RADIATION 

331 

410 

490 

340 

399 

492 

343 

316 

396 

437 

300 

330 

427 

EVAPOTRANSP 

01 

105 

161 

203 

257 

209 

126 

106 

121 

123 

00 

77 

1659 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 23d 

INTERM DAYS 

23 

hF- DAYS 

03 








• SEASON NR 

1 













SEASON DEO INS ON 

15 JUNE 












BEGIN 

HUMID 

□N 20 JUNE 











HUMID 

PERIOD 

( 83 DAYS) ENDS ON 

2! 5EP 









END OF 5EA50N ON 

3 OCT 












total length of 

5EAS0N 

IS 110 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

JHALAWAR 


• NUMBER 

42533 







• 

LATITUDE 

24 

32 • 

LONOITUDE 

76 10 

• Elevation 

321 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Y FAR 

PRECIPITATION 

14 

3 

4 

4 

6 

111 

337 

327 

164 

18 

10 

6 

1024 

TEMP AVF^. 

16 0 

21 4 

27 3 

32 B 

36 3 

33 6 

20 7 

27 3 

20 0 

27 2 

22 1 

10 7 

26 0 

TEMP MEAN MA* 

23 1 

20 4 

33 9 

30 6 

42 0 

39 1 

32 3 

30 6 

31 9 

33 3 

29 B 

26 3 

32 6 

L M ' MLAN MIN 

9 4 

11 4 

16 4 

22 0 

27 3 

27 3 

.4 9 

24 1 

23 2 

18 3 

12 2 

9 6 

18 9 

TEMP MEAN DAY 

20 1 

23 0 

26 4 

33 3 

37 3 

33 4 

89 9 

20 3 

29 l 

26 5 

24 0 

20 9 

20 2 

TfflP MN NIGHT 

14 9 

17 4 

22 4 

27 6 

32 l 

31 2 

27 2 

26 0 

23 7 

22 6 

17 1 

14 3 

23 2 

VAPOUR PRESS 

9 7 

9 3 

9 2 

9 7 

13 4 

24 3 

20 7 

27 0 

26 3 

16 3 

10 0 

9 7 

16 4 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 B 

1 0 

1 1 

1 6 

2 4 

1 0 

1 3 

1 2 

0 6 

0 4 

0 3 

1 1 

SUNSHINE V. 

80 

63 

03 

03 

03 

6B 

43 

42 

63 

82 

66 

83 

73 

TOT RADIATION 

363 

437 

312 

373 

604 

334 

390 

377 

442 

461 

401 

332 

433 

EVAPOTRANSP 

67 

91 

140 

103 

242 

207 

133 

121 

127 

120 

74 

60 

1373 

TYPE OF HUMID SEASON 

SCA50N 

1 WITH 

DRY PERIOD 









E«Y DAYS 236 

INTERM DAYS 

21 

WEI DAYS 

80 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON Id JUNE 

BEGIN HUMID DN 27 JUNE 

HUMID PERIOD I 08 DAYS) ENDS ON 23 5EP 
END OF SEASON ON 2 OCT 
TOTAL LENGTH OF SFASON IS 109 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION OUNA • NUMBER 42559 






• 

LATITUDE 

24 

39 • 

LONG I TUDE 

77. 19 • 

ELEVATION 

478 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

9 

11 

5 

14 

130 

309 

382 

214 

24 

15 

9 

1222 

TEMP AVERAGE 

17 3 

20 4 

26 1 

32 1 

35 9 

32 8 

27 5 

26 2 

26 U 

26 2 

21 6 

17 9 

25 9 

TEMP MEAN MAX 

24 e 

27 e 

33 1 

38 0 

41 5 

38 5 

31 1 

29 5 

30 7 

32 0 

28 9 

26 0 

31 B 

TEMP MEAN MIN 

0 2 

10 2 

14 9 

20 3 

25 e 

26 6 

24 0 

23 S 

22 1 

17 1 

10 6 

7 9 

17 6 

TEMP MEAN DAY 

19 5 

22 2 

27 3 

32 4 

36 5 

34 7 

28 8 

27 4 

27 9 

27 l 

22 9 

20 0 

27 2 

TEMP MN NIGHT 

14 0 

16 4 

21 2 

26 3 

30 9 

30 4 

26 2 

25 0 

24 6 

21 3 

15 7 

12 9 

22 1 

VAPOUR PRESS 

9 5 

e 9 

9 3 

9 4 

12 9 

26 3 

28 2 

28 3 

26 3 

18 5 

114 

9 8 

16 6 

WIND SPEED 2M 

0 8 

i. i 

1 2 

1 4 

2 2 

2 5 

2 3 

2 2 

l 4 

0 7 

0 6 

0 7 

1 4 

SUN5HINE 7. 

78 

81 

81 

82 

01 

43 

39 

36 

57 

80 

85 

81 

70 

TOT RADIATION 

356 

429 

502 

568 

594 

508 

377 

347 

414 

453 

397 

346 

441 

E VAPOTRANSP 

68 

96 

152 

194 

261 

196 

127 

108 

117 

116 

78 

62 

1575 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 249 

INTERN DAYS IB 

WET DAYS 

98 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

11 JUNE 












DEGIN 

tAJMlD 

ON 23 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

( 96 DAYS) ENDS ON 

29 SEP 









END OF SEASON ON 

5 OCT 












TOTAL lenotm OF 

SEASON 

IS 116 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

SATNA 



• NUMBER 

42571 







• 

LATITUDE 

24 

34 ♦ 

LONGITUDE 

80 50 

* ELEVATION 

317 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

23 

14 

10 

11 

126 

356 

320 

176 

47 

13 

6 

tine 

TEMP AVERAGE 

17 B 

20 7 

26 8 

32 0 

37 0 

34 1 

20 5 

27 6 

27 9 

26 3 

21 4 

10 0 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

24 7 

27 3 

33 1 

38 4 

42 1 

39 1 

31 9 

30 5 

31 5 

31 8 

2B 9 

25 0 

32 1 

TEMP MEAN MIN 

9 0 

11 1 

16 0 

21 7 

26 9 

28 0 

25 1 

24 5 

23 8 

18 8 

11 6 

8 4 

18 7 

TEMP MEAN DAY 

19 7 

89 a 

27 7 

33 1 

37 3 

35 5 

29 7 

2B 6 

29 0 

27 5 

23 2 

20 1 

27 B 

TEMP MN NIGHT 

14 5 

16 8 

21 9 


31 9 

31 6 

27 2 

26 3 

26 1 

22 5 

16 4 

13 2 

23 0 

VAPOUR PRESS 

11 2 

11 2 

11 o 

12 3 

14 6 

23 6 

30 2 

30 0 

N ft 

20 3 

12 7 

11 2 

10 1 

MIND SPEED 2M 

0 7 

1 0 

1 1 

1 2 

1 4 

1 8 

1 5 

1 3 

1 1 

0 7 

0 5 

0 6 

1 1 

SUNSHINE X 

75 

BO 

01 

80 

78 

56 

34 

33 

53 

77 

83 

82 

68 

AD I ATI on 

347 

426 

503 

558 

578 

471 

350 

331 

396 

441 

391 

349 

428 

E VAPOTRANSP 

64 

92 

151 

190 

227 

185 

117 

105 

114 

112 

74 

59 

1490 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY days 243 INTERN DAYS 25 NET DAYS 97 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 10 JUNE 

BEGIN HUMID ON 23 JUNF 

HUMID PERIOD < 97 DAYS) ENDS ON 28 SEP 
END OF SEASON ON 10 OCT 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 122 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

daetonganj 


• NUMBER 

«2587 







• 

LATITUDE 

24 

03 • 

longitude 

64 04 

• ELEVATION 

221 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

26 

26 

17 

9 

13 

191 

339 

339 

193 

92 

11 

4 

1176 

TEMP AVERAGE 

17 8 

20 9 

26 7 

32 9 

39 9 

33 4 

29 0 

26 6 

28 3 

26 7 

21 7 

17 9 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

24 4 

27 0 

33 0 

36 3 

41 6 

30 3 

32 9 

31 9 

30 9 

31 2 

28 1 

29 1 

31 8 

TEMP MEAN MIN 

9 4 

11 7 

16 1 

21 2 

29 4 

27 6 

29 9 

29 1 

24 4 

20 2 

12 8 

B 6 

19 0 

TEMP MEAN DAY 

19 7 

22 2 

27 6 

32 9 

36 4 

34 9 

30 2 

29 4 

28 B 

27 6 

23 1 

19 7 

27 7 

TEMP MN NIGHT 

14 7 

17 1 

21 9 

27 0 

30 7 

31 0 

27 7 

27 0 

26 3 

23 3 

17 1 

13 3 

23 1 

VAPOUR PRESS 

12 4 

12 3 

12 9 

12 6 

16 9 

29 0 

30 4 

31 0 

29 9 

22 9 

19 3 

12 8 

19 4 

MIND SPEED 2M 

0 6 

0 7 

1 0 

1 1 

1 3 

1 9 

1 9 

1 l 

1 3 

0 7 

0 6 

0 3 

1 0 

SUNSHINE X 

76 

7B 

78 

77 

72 

42 

33 

33 

46 

71 

82 

82 

64 

TOT RADIATION 

393 

420 

491 

944 

947 

396 

349 

331 

364 

418 

390 

392 

413 

EVAPOTRANSP 60 63 146 164 222 

TYPE OF HUMIC SEASON SEASON MITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 233 INTERM DAYS 26 WET DAYS 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 3 JUNE 

BEGIN HUMID ON 16 JWE 

HUMID PERIOD 1106 DAYS J ENDS ON 30 SEP 
END OF SEASON ON 13 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 132 DAYS 

160 

106 

119 

106 

111 

109 

76 

92 

1430 


COUNTRY INDIA 




» 

STATION 

GAYA 



• NUMBER 

42591 







• 

LATITUDE 

24 

45 • 

LONGITUDE 

04 57 

• ELEVATION 

116 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

24 

21 

10 

6 

18 

109 

289 

364 

194 

51 

6 

3 

1079 

TEMP AVERAGE 

17 9 

21 1 

28 0 

34 1 

36 6 

34 3 

30 2 

2 •' U 

29 4 

27 3 

22 3 

16 4 

27 5 

TEMP MEAN MAX 

24 2 

27 0 

33 7 

39 0 

41 3 

36 6 

33 5 

32 4 

32 6 

31 2 

20 5 

29 1 

32 3 

TEMP MEAN MIN 

10 l 

12 2 

17 4 

23 0 

27 4 

28 2 

26 3 

88 v 

29 6 

21 7 

14 1 

9 9 

20 1 

TEMP MEAN DAY 

19 7 

22 3 

28 9 

33 9 

36 9 

35 3 

31 2 

30 3 

30 3 

26 1 

23 9 

20 1 

28 4 

TEMP MN NIGHT 

19 1 

17 4 

23 0 

28 4 

31 9 

31 5 

28 9 

27 8 

27 to 

24 4 

IB 1 

14 l 

24 0 

VAPOUR PRESS 

1 l 7 

11 7 

10 6 

11 5 

18 2 

26 2 

31 6 

32 2 

31 3 

23 7 

14 6 

11 9 

19 6 

WIND SPEED 2M 


1 6 

2 0 

2 4 

2 6 

2 7 

2 4 

2 3 

2 0 

I 3 

1 2 

1 2 

1 9 

SUN5HI NE X 

77 

01 

81 

63 

61 

95 

36 

35 

62 

73 

64 

04 

69 

TOT RADIATION 

353 

429 

502 

573 

594 

465 

361 

341 

437 

424 

394 

354 

436 

EVAPOTRANSP 

72 

102 

197 

249 

270 

203 

136 

126 

137 

120 

09 

71 

1774 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 246 

INTERM DAYS 

i 28 

WET DAYS 

91 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 JUNE 

OECIN HUMID ON 26 JUNE 

HUMID PERIOD C VI DAYS) ENDS ON 27 SEP 
END Of SEASON ON II OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 119 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




♦ 

STATION 

DUMKA 



♦ NUMBER 

42599 







• 

LATITUDE 

24 

16 • 

LONGITUDE 

07 13 

• ELEVATION 

149 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

19 

18 

23 

03 

238 

333 

332 

247 

110 

14 

3 

1460 

TEMP AVERAOE 

19 1 

22 3 

26 2 

32 2 

32 5 

30 3 

27 9 

27 e 

27 7 

26 4 

22 4 

19 0 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

23 3 

28 0 

34 0 

38 0 

37 9 

33 1 

31 8 

31 6 

31 9 

31 3 

28 7 

23 9 

31 6 

TEMP MEAN MIN 

10 6 

13 2 

18 4 

22 7 

23 3 

26 0 

23 3 

23 t 

24 7 

21 6 

13 1 

11 4 

20 0 

TEMP MEAN DAY 

20 6 

23 3 

29 t 

33 1 

33 9 

32 2 

29 7 

29 3 

29 6 

20 3 

24 2 

21 1 

27 9 

TEMP HN NÏCMT 

13 B 

IB 4 

23 8 

27 9 

29 6 

28 9 

27 3 

27 0 

26 8 

24 4 

IS 9 

15 4 

23 7 

VAPOUR PRESS 

12 ? 

12 8 

14 0 

18 2 

24 3 

30 3 

32 2 

32 2 

31 1 

23 3 

17 1 

13 4 

22 0 

MIND SPEED 2M 

0 6 

0 7 

0 7 

1 1 

1 4 

l 4 

1 1 

1 1 

0 9 

0 6 

0 4 

0 4 

0 9 

SUNSHINE X 

83 

82 

82 

00 

71 

53 

46 

48 

56 

73 

R4 

06 

71 

TOT RADIATION 

376 

437 

311 

364 

338 

302 

461 

431 

442 

437 

396 

362 

430 

EVAPOTRANSP 

66 

67 

141 

186 

197 

162 

136 

131 

121 

110 

73 

33 

1463 


TYPE GF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 200 INTERM DAYS 30 WET DAYS 133 

• SEASON NR I 

SEASON DEC I NS ON 20 MAY 

BEGIN HUMID ON 2 JUNE 

HUMID PERIOD U33 DAYS) ENDS ON 13 OCT 
END OF SEASON ON 1 NOV 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS 163 DAYS 


COUNTRY INDIA 




« 

STATION 

BERHAMPORE 


• NUMBER 

42603 







♦ 

LATITUDE 

24 

08 « 

LONGITUDE 

88 16 

♦ ELEVATION 

19 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

19 

10 

37 

113 

219 

293 

302 

226 

127 

16 

4 

1391 

TEMP AVERAGE 

19 3 

22 3 

20 0 

31 6 

31 3 

30 1 

29 2 

29 2 

29 3 

28 0 

23 7 

20 0 

26 0 

TEMP MEAN MAX 

23 7 

20 4 

34 1 

37 6 

37 1 

34 3 

32 9 

32 3 

32 8 

32 2 

29 4 

26 4 

31 9 

fCHP MEAN PIXN 

11 8 

13 7 

18 4 

23 1 

24 7 

26 0 

26 0 

26 1 

23 8 

23 3 


13 1 

20 0 

TEMP MEAN DAY 

21 3 

23 7 

29 1 

33 0 

33 1 

31 8 

30 4 

30 3 

30 3 

29 3 

23 3 

22 0 

28 3 

TEMP NN NIGHT 

16 7 

18 9 

23 8 

28 0 

2B 8 

28 7 

28 0 

27 9 

27 9 

23 8 

20 0 

16 B 

24 3 

VAPOUR PRESS 

14 2 

14 3 

16 1 

21 2 

20 4 

32 7 

33 3 

33 3 

32 7 

27 9 

19 6 

13 3 

24 l 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 3 

0 6 

1 0 

1 3 

1 3 

1 1 

0 9 

0 7 

0 3 

0 2 

0 2 

0 7 

SUNSHINE X 

01 

70 

77 

71 

39 

39 

30 

33 

40 

64 

02 

04 

61 

TOT RADIATION 

371 

426 

494 

330 

310 

437 

397 

393 

3B3 

410 

392 

330 

423 

EVAPOTRANSP 

60 

79 

138 

174 

182 

142 

129 

123 

116 

1 10 

74 

33 

1384 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 19? 1NTERM DAYS 34 WET DAYS 144 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 MAY 

BEGIN HUMID ON 30 MAY 

HUMID PERIOD (144 DAYS) ENDS ON 21 OCT 
END OF SEASON ON 3 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 178 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

SILCMAR 


• NUMBER 

42619 







• 

LATITUDE 

24 

49 • 

LONGITUDE 

92 48 

• ELEVATION 

29 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

18 

47 

168 

347 

431 

383 

323 

490 

373 

191 

41 

9 

3231 

TEMP AVERAGE 

IB 7 

21 2 

23 1 

27 2 

27 B 

28 2 

28 6 

28 6 

28 3 

27 1 

23 4 

19 7 

23 3 

TEMP MEAN MAX 

23 3 

27 1 

30 4 

31 3 

31 2 

31 3 

31 8 

31 2 

31 8 

31. 1 

29 2 

26 3 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

11 7 

13 6 

17 3 

20 6 

22 B 

24 6 

23 1 

24 3 

24 7 

22 7 

17 6 

13 3 

19 9 

TEMP MEAN DAY 

21 I 

22 e 

26 3 

28 1 

2B 3 

29 2 

29 6 

29 0 

29 3 

28 3 

23 4 

22 2 

26 7 

TEMP MN NIGHT 

16 3 

18 4 

22 0 

24 4 

23 3 

26 7 

27 2 

26 3 

26 e 

23 1 

20 S 

16 9 

23 1 

VAPOUR PRESS 

13 6 

16 1 

19 3 

24 2 

2B 4 

31 8 

31 9 

32 5 

32 0 

29 0 

22 2 

17 2 

23 0 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 3 

0 3 

0 6 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 2 

0 3 

0 2 

0 3 

SUNSHINE X 

82 

77 

74 

63 

52 

33 

34 

33 

42 

63 

78 

02 

60 

TOT RADIATION 

370 

420 

482 

499 

483 

422 

413 

401 

391 

404 

378 

350 

418 

EVAPOTRANSP 36 74 119 133 138 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 86 INTERM DAYS 34 WET DAYS 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 FEB 

BEGIN HUMID ON 2 MAR 

HUMID PERIOD <243 DAYS) ENDS ON 2 NOV 

END OF SEA50N ON 13 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 279 DAYS 

122 

243 

123 

121 

110 

104 

72 

32 

1228 


COUNTRY INDIA 




* 

STATION 

BHUJ 

(RUDRAMATA) 

• NUMBER 

42634 







• 

LATITUDE 

23 

13 • 

LONGITUDE 

69 40 

* ELEVATION 

80 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

1 

1 

0 

22 

164 

96 

38 

7 

2 

2 

349 

TEMP AVERAGE 

19 9 

22 9 

27 7 

31 6 

33 2 

32 3 

29 7 

20 6 

29 0 

29 7 

23 9 

21 6 

27 7 

TEMP MEAN MAX 

26 1 

29 l 

34 0 

37 6 

30 7 

36 7 

33 0 

31 7 

33 2 

33 6 

32 3 

20 0 

33 0 

TEMP MEAN MIN 

10 1 

12 9 

10 3 

22 7 

25 6 

27 4 

26 3 

25 3 

24 1 

21 5 

13 6 

11 2 

20 1 

TEMP MEAN DAY 

21 0 

24 0 

29 0 

32 9 

34 3 

33 7 

30 0 

29 6 

30 2 

31 0 

26 8 

22 3 

20 B 

TEMP MN NIGHT 

13 7 

18 6 

23 7 

27 7 

29 9 

30 4 

20 4 

27 2 

26 B 

23 3 

20 3 

13 9 

24 2 

VAPOUR PRESS 

6 7 

e 5 

14 2 

13 6 

23 2 

29 3 

39 9 

27 3 

25 5 

16 0 

12 6 

0 8 

10 2 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 6 

1 7 

2 2 

3 7 

4 3 

4 2 

3 7 

2 3 

1 0 

1 4 

1 2 

2 5 

SUNSHINE X 

93 

03 

03 

06 

87 

63 

40 

42 

63 

84 

B6 

84 

74 

TOT RADIATION 

373 

443 

314 

373 

600 

320 

409 

403 

439 

466 

401 

33B 

461 

EVAPOTRANSP 

102 

123 

173 

217 

273 

223 

173 

161 

133 

166 

120 

93 

1981 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEA50N WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 310 

INTERM DAYS 41 

WET DAYS 

14 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 JUNE 

BEGIN HUMID ON 13 JULY 

HUN ID PERIOD < 14 DAYS i ENDS ON 29 JULY 
END OF SEASON ON 24 AUG 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 33 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION AMMADABAD • NUT1BER 42647 


* LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

1 

1 

1 

1 

9 

TEMP AVERAGE 

21 0 

23 3 

28 8 

33 0 

39 0 

TEMP MEAN MAH 

28 7 

31 0 

33 7 

39 7 

40 7 

TEMP MEAN MIN 

11 9 

14 3 

16 6 

23 0 

26 3 

TEMP MEAN DAY 

23 4 

2* y 

30 3 

34 4 

36 1 

TEMP MN NIGHT 

17 8 

20 3 

24 3 

26 6 

31 0 

VAPOUR PRESS 

9 4 

10 0 

12. 0 

14 8 

22 4 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 1 

t. 6 

1 7 

2 1 

SUNSHINE X 

88 

89 

77 

79 

80 

TOT RADIATION 

390 

436 

4B3 

347 

978 

evapotransp 

93 

107 

1B1 

219 

244 


T YPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 
DRY DAYS 2*0 INTERM DAYS 2» WET DAYS 
• SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON IS JUNE 

BEGIN HUMID ON 20 JUNE 

HUMID PERIOD < 82 DAYS) ENDS ON IB SEP 
END OF SEASON ON 30 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 107 DAYS 


23 

04 • 

LONGITUDE 

72 38 • 

ELEVATION 

99 M 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

103 

331 

213 

142 

1 1 

9 

1 

821 

33 3 

29 4 

28 9 

29 ! 

29 3 

29 9 

23 4 

28 3 

38 0 

33 2 

31 9 

33 1 

39 6 

33 0 

29 6 

34 2 

27 4 

29 7 

24 6 

24 2 

21 2 

16 1 

12 6 

20 9 

34 6 

90 y 

29 9 

30 2 

30 9 

27 9 

24 0 

29 0 

30 ■ 

28 0 

26 6 

26 B 

29 3 

20 9 

17 3 

24 8 

28 9 

30 8 

29 6 

27 6 

19 1 

12 e 

10 7 

19 0 

2 4 

2 4 

1 7 

1 6 

1 1 

1 0 

0 7 

1 9 

69 

39 

33 

99 

82 

00 

80 

72 

920 

387 

369 

421 

460 

408 

369 

449 

199 

82 

142 

126 

139 

141 

109 

79 

1769 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

BHOPAL 

1BAIRAGARH) 

• NUMBER 

42667 







• 

LATITUDE 

23 

17 • 

LONGITUDE 

77 21 

• ELEVATION 

923 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

9 

10 

3 

1 l 

137 

429 

308 

232 

37 

19 

7 

1211 

TEMP AVERAGE 

18 9 

21 9 

27 9 

32 9 

39 3 

31 2 

26 4 

29 9 

26 3 

26 3 

22 6 

19 4 

26 1 

TEMP MEAN MAI 

29 7 

2B 9 

33 6 

37 B 

40 7 

36 9 

29 9 

28 6 

30 ! 

31 3 

28 9 

26 l 

31 3 

TEMP MEAN MIN 

10 4 

12 9 

17 l 

21 2 

26 4 

29 4 

23 2 

22 5 

21 9 

IB 0 

13 3 

10 6 

10 9 

TEMP MEAN DAY 

20 9 

23 4 

28 4 

32 9 

36 1 

33 2 

27 7 

26 6 

27 4 

26 9 

23 5 

21 0 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

19 7 

IB 1 

22 e 

26 8 

31 1 

29 1 

29 3 

24 3 

24 3 

21 8 

17 6 

14 9 

22 6 

VAPOUR PRESS 

9 6 

B 7 

8 0 

9 6 

12 4 

22 6 

27 1 

27 o 

29 9 

17 2 

11 3 

10 1 

19 8 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 3 

1 4 

1 8 

2 3 

2 6 

2 6 

2 3 

I n 

1 3 

0 9 

0 9 

1 7 

SUNSHINE X 

78 

82 

82 

8) 

80 

99 

26 

28 

49 

76 

83 

81 

67 

TOT RADIATION 

372 

444 

919 

969 

993 

900 

379 

374 

419 

492 

402 

399 

440 

EVAPOTRANSP 

86 

106 

167 

217 

293 

194 

131 

119 

124 

130 

90 

73 

1690 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 246 INTERM DAYS 19 NET DAYS 100 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 10 JUNE 

BEGIN HUMID ON 22 JUNE 

HUMID PERIOD f 100 DAYS) ENDS ON 30 SEP 
END OF SEASON ON 7 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 119 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

SACAR 



* NUMBER 

42671 







• 

LATITUDE 

23 

3» ♦ 

longitude 

7B 43 

• ELEVATION 

331 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

II 

9 

4 

10 

146 

407 

307 

193 

33 

17 

11 

1247 

TEMP AVERAGE 

IB 7 

21 4 

26 B 

32 0 

33 2 

31 2 

26 1 

23 4 

23 8 

23 9 

22 6 

19 6 

23 9 

TEMP MEAN MA* 

24 3 

27 4 

32 7 

37 3 

40 7 

36 9 

29 7 

2B 4 

29 3 

30 3 

27 7 

23 4 

30 9 

TEMP MEAN MIN 

11 6 

13 9 

IB 3 

23 3 

27 0 

23 7 

22 9 

22 2 

21 7 

19 2 

13 3 

12 9 

19 3 

TEMP MF AN DAY 

20 4 

23 1 

20 2 

32 9 

36 3 

33 3 

27 3 

26 4 

26 8 

26 8 

23 7 

21 3 

27 2 

TEMP MN NIGHT 

16 1 

18 6 

23 4 

28 0 

31 3 

29 3 

23 0 

24 0 

23 9 

22 4 

18 9 

16 4 

23 1 

VAPOUR PRESS 

9 9 

8 9 

B 3 

9 3 

13 0 

23 2 

29 6 

27 9 

26 4 

17 3 

10 0 

9 6 

16 2 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 4 

1 B 

1 8 

2 0 

2 2 

2 2 

2 0 

l 9 

1 4 

1 2 

1 2 

1 7 

SUNSHINE X 

74 

01 

78 

78 

76 

54 

31 

30 

30 

73 

82 

78 

66 

TOT RADIATION 

339 

438 

300 

337 

37B 

497 

400 

382 

422 

447 

397 

349 

444 

EVAPOTRANSP 

80 

100 

170 

193 

231 

166 

121 

113 

120 

124 

89 

74 

1603 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 24} INTERN DAYS 20 WET DAYS 100 

• SEASON t#) I 

SEASON DEC INS ON 0 *AJNE 

DEC IN HUMID ON 20 JUf* 

HUNID PERIOD < lOO DAYS) ENDS ON 28 SEP 
END OF SEASON ON 6 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEA50N IS 120 DAYS 


COUNTRY INDIA • STATION JABALPUR • NUMBER 4267} 

• LATITUDE 23 12 ♦ LONGITUDE 79. 37 ♦ ELEVATION 393 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

26 

22 

13 

9 

13 

170 

303 

401 

212 

30 

17 

3 

1447 

TEMP AVERAGE 

18 6 

21 6 

27 1 

32 6 

36 4 

32 2 

27 1 

26 6 

27 3 

26 0 

21 4 

18 7 

26 3 

TEMP MEAN MAI 

26 1 

28 9 

34 0 

38 3 

41 9 

37 6 

30 3 

29 3 

30 8 

31 4 

28 9 

26 9 

32 1 

'FHP MF AN MIN 

9 8 

1» 4 

13 3 

20 3 

23 9 

26 4 

23 9 

23 6 

23 1 

18 4 

11 7 

9 0 

18 3 

TEMP MEAN DAY 

20 9 

23 4 

28 1 

32 8 

36 8 

34 0 

26 2 

27 6 

28 3 

27 1 

23 3 

21 0 

27 6 

TEMP MN NIOHT 

15 3 

17 5 

21 8 

26 6 

31 1 

30 0 

23 9 

23 4 

23 4 

22 1 

16 3 

14 0 

22 6 

VAPOUR PRESS 

11 6 

11 1 

10 6 

10 9 

12 3 

22 6 

28 6 

2B 2 

27 3 

20 1 

13 6 

11 9 

17 4 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 8 

0 9 

1 0 

1 4 

1 8 

1 7 

1 5 

1 1 

0 7 

0 6 

0 3 

1 I 

SUNSHINE X 

76 

80 

BO 

76 

75 

49 

20 

20 

43 

72 

62 

82 

63 

TOT RADIATION 

367 

43B 

309 

330 

373 

476 

333 

343 

403 

440 

400 

362 

435 

EVAPOTRANSP 

72 

93 

146 

179 

223 

182 

121 

113 

119 

114 

79 

61 

1302 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 238 INTERM DAYS 22 WET DAYS 103 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 6 JUNE 

BEGIN HUMID ON 17 JUNE 

HUMID PERIOD t 103 DAYS) ENOS ON 30 SEP 
END OF SEASON ON 1 I OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 127 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA » STATION UMAR I A ♦ NUMBER 42679 

• LATITUDE 23 32 • LONGITUDE 00 03 • ELEVATION 409 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITAT ION 

37 

26 

20 


9 

9 

141 

409 

410 

226 

43 

14 

6 

1352 

TEMP AVERAGE 

17 e 

20 0 

26 6 

32 

7 

36 5 

32 4 

27 3 

26 5 

27 1 

25 7 

21 2 

17 8 

26 0 

TEMP MEAN MAX 

23 0 

27 7 

32 9 

37 

9 

41 4 

37 6 

30 6 

29 4 

30 5 

30 6 

27 6 

25 6 

31 4 

TEMP MEAN MIN 

9 0 

10 9 

15 3 

21 

1 

26 5 

26 e 

24 0 

23 3 

22 e 

17 6 

10 8 

8 0 

18 0 

TEMP MEAN DAY 

19 9 

22 3 

27 3 

32 

6 

36 6 

34 1 

28 5 

27 5 

28 0 

26 3 

22 1 

It 5 

27 1 

TEMP MN NIGHT 

14 6 

16 7 

21 3 

26 

6 

31 4 

30 3 

26 0 

25 3 

25 l 

21 3 

15 5 

12 9 

22 3 

VAPOUR PRESS 

11 8 

1 1 2 

11 5 

1 1 

7 

14 0 

23 0 

29 0 

2B 7 

27 7 

20 9 

13 0 

11 8 

17 9 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 7 

0 8 

l 

1 

1 2 

1 3 

1 2 

1 1 

0 9 

0 6 

0 3 

0 5 

0 9 

SUNSHINE 7. 

74 

70 

76 

76 

73 

4B 

22 

22 

42 

72 

82 

B2 

62 

TOT RADIATION 

352 

425 

485 

540 

551 

426 

2B6 

276 

347 

426 

396 

358 

406 

EVAPOTRANSP 

63 

65 

137 

102 

205 

157 

95 

87 

100 

107 

75 

50 

1351 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DR i DAYS 238 INTERM DAYS 21 WET DAYS 106 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 6 JUNE 

BEGIN HUMID ON IB JUNE 
HUMID PERIOD <106 DAYS) ENDS ON 2 OCT 
END OF SEASON ON 11 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 127 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

HAZAR10AGH 


• NUMBER 

42699 







* 

LATITUDE 

23 

39 • 

LONGITUDE : 

03 22 

• ELEVATION 

611 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

■AIN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

31 

26 

20 

IS 

40 

165 

333 

350 

233 

BO 

11 

3 

1319 

TEMP AVERAGE 

16 7 

19 8 

25 7 

30 8 

32 8 

29 8 

26 3 

23 9 

25 9 

24 4 

20 « 

17 0 

24 6 

TEMP MEAN MAX 

22 0 

25 1 

30 9 

35 0 

36 0 

34 6 

29 3 

29 2 

29 5 

26 3 

23 6 

23 1 

29 4 

TEMP MEAN MIN 

9 6 

12 0 

16 7 

21 4 

24 4 

24 7 

23 2 

23 0 

22 4 

18 7 

12 7 

9 4 

10 2 

TEMP MEAN DAY 

IB 6 

21 0 

26 4 

31 2 

33 7 

31 4 

27 3 

27 2 

27 2 

23 3 

21 4 

18 6 

23 B 

TEMP MN NIGHT 

14 2 

16 6 

21 6 

26 3 

28 8 

27 9 

23 1 

24 8 

24 5 

21 3 

16 3 

13 2 

21 7 

VAPOUR PRES5 

10 5 

10 2 

9 9 

10 9 

16 3 

24 3 

20 6 

28 4 

27 2 

21 0 

13 3 

10 9 

17 6 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

1 6 

1 B 

2 0 

1 6 

1 6 

1 6 

1 4 

1 1 

1 0 

l 0 

1 3 

SUN8M 1 NE V. 

70 

80 

77 

72 

62 

35 

26 

31 

36 

68 

62 

03 

61 

TOT RADIATION 

363 

431 

4B8 

519 

494 

338 

307 

321 

319 

409 

394 

339 

397 

EVAPOTRANSP 

70 

90 

153 

191 

207 

138 

97 

96 

92 

103 

76 

60 

1373 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 219 INTERM DAYS 27 WET DAYS 119 

• SEASON NR l 

SEASON BEQ1NS ON 30 MAY 

BEOlN HUMID ON 11 JUNE 

HUMID PERIOD <119 DAYS) ENDS ON 8 OCT 
END OF SEASON ON 23 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 146 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




» 

STATION 

RANCHI 



* NUMBER 

42700 







• 

LATITUDE 

23 

26 • 

LONGITUDE 

05 24 

• ELEVATION 

655 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

24 

39 

20 

23 

50 

202 

360 

354 

256 

105 

17 

4 

1462 

TEMP AVERAGE 

17 5 

20 5 

25 e 

30 5 

33 2 

29 1 

25 7 

25 6 

25 5 

24 6 

20 7 

17 9 

24 7 

TEMP MEAN MA* 

23 6 

25 9 

31 2 

35 9 

37 9 

34 2 

29 1 

28 9 

29 2 

28 5 

25 7 

23 7 

29 5 

TEMP MEAN MIN 

9 9 

12 2 

16 7 

21 1 

24 0 

23 9 

22 6 

22 4 

21 9 

18 5 

13 0 

9 9 

18 0 

TEMP MEAN DAY 

19 3 

21 6 

26 6 

31 2 

33 5 

30 9 

27 0 

26 a 

26 0 

25 2 

21 5 

19 2 

25 8 

TEMP MN NIGHT 

14 7 

17 0 

21 7 

26 1 

28 5 

27 2 

24 6 

24 3 

24 0 

21 3 

16 6 

13 7 

21 7 

VAPOUR PRESS 

10 9 

11 0 

11 0 

13 5 

17 9 

24 5 

20 0 

27 7 

26 7 

21 0 

13 7 

11 0 

10 1 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 9 

1 0 

1 2 

1 3 

i 4 

1 3 

1 2 

0 9 

0 7 

0 7 

0 7 

1 0 

SUNSHINE X 

70 

81 

80 

78 

71 

30 

26 

26 

43 

69 

82 

05 

63 

TOT RADIATION 

366 

437 

503 

550 

540 

373 

307 

296 

352 

414 

396 

368 

409 

EVAPOTRANSP 

63 

B5 

137 

172 

193 

130 

92 

09 

94 

100 

73 

59 

1267 


TYPE OF HUM ID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 206 INTERN DAYS 25 WET DAYS 134 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 NAY 

BEGIN HUMID ON 4 JUNfc 
HUMID PERIOD <134 DAYS) ENDS ON 16 OCT 
END OF SEASON ON 2 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 159 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

DHAKBAD 


• NUMBER 

42703 







• 

LATITUDE 

23 

47 • 

LONGITUDE 

86 26 

• ELEVATION 

257 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

«AJN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

22 

16 

16 

41 

160 

249 

347 

229 

90 

9 

3 

1198 

TEMP AVERAGE 

16 9 

19 7 

25 3 

30 1 

31 7 

30 3 

28 0 

27 8 

28 0 

26 4 

22 0 

18 2 

25 4 

TEMP MEAN MAI 

24 7 

27 4 

33 2 

37 6 

30 0 

35 9 

31 2 

30 8 

31 2 

30 6 

27 8 

25 2 

31 2 

TEMP MEAN MIN 

12 1 

14 5 

19 2 

23 3 

25 9 

25 9 

24 8 

24 B 

24 3 

21 7 

15 6 

12 4 

20 4 

TEMP MEAN DAY 

20 7 

23 3 

28 8 

33 1 

34 7 

32 7 

29 l 

28 9 

29 0 

27 7 

23 a 

21 0 

27 7 

TEMP MN NIGHT 

16 5 

19 0 

24 O 

29 3 

30 1 

29 1 

26 B 

26 6 

26 3 

24 2 

19 0 

15 9 

23 8 

VAPOUR PRESS 

10 6 

11 1 

11 9 

14 6 

22 3 

27 7 

29 2 

29 3 

28 5 

22 7 

14 1 

11 0 

19 4 

WIND SPEED 2H 

l 4 

1 5 

l 9 

1 9 

1 9 

1 9 

l 9 

1 9 

1 5 

1 4 

1 4 

t 4 

1 7 

SUNSHINE X 

80 

84 

83 

82 

70 

54 

35 

33 

41 

60 

82 

05 

66 

TOT RADIATION 

371 

447 

516 

569 

577 

450 

354 

331 

342 

377 

395 

366 

425 

EVAP0TRAN5P 

71 

91 

160 

199 

205 

1 58 

120 

112 

108 

110 

09 

70 

1493 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 216 1NTERH DAYS 32 WET DAYS 117 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 HAY 

BEGIN HUMID ON 14 JUNE 
HUMID PERIOD <117 DAYS) ENDS ON 9 OCT 
END OF SEASON ON 26 OCT 
TOTAL LENCTM OF SEASON IS 149 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

ASANSOL 


• NUMBER 

42702 







• 

LATITUDE 

23 

41 ♦ 

LONGITUDE 

86 59 

• ELEVATION 

126 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

24 

17 

24 

73 

192 

344 

333 

233 

113 

13 

3 

1392 

TEMP AVERAGE 

19 3 

22 7 

28 3 

32 7 

33 3 

31 0 

28 8 

28 3 

28 7 

27 2 

23 1 

19 9 

27 0 

TEMP MEAN MA* 

23 7 

28 3 

34 2 

38 3 

39 1 

36 1 

32 0 

31 6 

31 9 

31 4 

29 0 

26 2 

32 0 

TEMP MEAN MIN 

12 2 

14 7 

19 6 

28 3 

26 3 

26 4 

25 6 

25 5 

25 3 

22 2 

16 1 

12 4 

21 2 

TEMP MEAN DAY 

21 4 

24 0 

29 6 

33 3 

33 0 

33 0 

i.' V V 

29 6 

29 B 

28 4 

24 0 

21 7 

28 5 

TEMP MN NIGHT 

16 9 

19 3 

24 6 

31 7 

30 3 

29 3 

27 6 

27 3 

27 2 

24 8 

19 7 

16 2 

24 6 

vapour press 

12 3 

13 0 

13 3 

17 1 

24 0 

30 3 

32 5 

32 5 

31 7 

25 9 

16 8 

13 1 

22 0 

MIND SPEED 2M 

1 1 

1 3 

1 4 

1 6 

1 0 

1 6 

1 6 

1 4 

1 2 

0 9 

0 9 

1 1 

1 3 

SUNSHINE X 

80 

78 

76 

74 

66 

41 

26 

26 

40 

64 

80 

76 

61 

TOT RADIATION 

373 

430 

300 

342 

336 

444 

380 

366 

387 

413 

392 

343 

426 

EVAPOTRAN5P 

77 

101 

164 

184 

207 

139 

128 

120 

1 IB 

114 

84 

73 

1329 

type of humid season 

SEASON WITH 

DRV PERIOD 









DRY DAYS 205 

INTERM DAYS 32 

MET DAYS 

128 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

23 MAY 












BEGIN 

HUMID 

ON 9 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

<126 DAYS) ENDS ON 

13 OCT 









END OF SEASON ON 

l NOV 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 160 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

BURDMAN 


• NUMBER 

42709 







* 

LATITUDE 

23 

14 ♦ 

LONGITUDE 

07 31 

• ELEVATION 

32 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 1 

23 

23 

46 

113 

196 

314 

301 

237 

107 

23 

4 

1404 

TEMP AVERAGE 

20 2 

23 2 

n 4 

31 B 

29 8 

30 7 

29 0 

29 0 

29 0 

27 8 

23 8 

20 3 

26 9 

TEMP MEAN HM 

26 2 

28 6 

34 1 

37 3 

32 2 

34 8 

32 0 

31 9 

32 2 

31 4 

28 7 

26 2 

31 3 

TEMP MEAN MIN 

12 7 

14 9 

20 i 

24 3 

23 8 

26 1 

25 B 

25 e 

25 7 

23 7 

17 8 

13 6 

21 4 

TEMP MEAN DAY 

21 9 

24 3 

29 7 

33 3 

30 2 

32 0 

30 0 

29 9 

30 1 

28 9 

23 1 

22 1 

20 1 

TEMP MN NIGHT 

17 4 

19 7 

24 9 

28 7 

27 9 

28 9 

27 7 

27 6 

27 6 

25 9 

20 9 

17 t 

24 5 

VAPOUR PRESS 

14 0 

13 1 

17 9 

23 4 

29 7 

32 4 

33 3 

32 9 

32 4 

28 l 

19 7 

19. 2 

24 3 

MIND SPEED 2M 

0 3 

0 6 

1 0 

1 2 

l 7 

1 3 

1 3 

1 2 

1 0 

0 7 

0 3 

0 4 

1 0 

SUNSHINE X 

83 

00 

80 

76 

68 

32 

46 

47 

30 

69 

82 

83 

6B 

TOT RADIATION 

384 

436 

306 

330 

343 

488 

459 

447 

423 

430 

399 

369 

453 

EVAPOTRANSP 

68 

60 

149 

180 

173 

139 

143 

138 

125 

117 

80 

61 

1403 


TVP E OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 103 INTERM DAYS 34 WET DAYS 126 

• SEASON t* I 

SEASON BEQ INS ON 3 MAY 

BEGIN HUMID ON 3 JUNE 
HUMID PERIOD <120 DAYS) ENDS ON 11 OCT 
END OF SEASON ON 3 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 162 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

KR I SMNANAGAR 


• NUMBER 

42711 







« 

LATITUDE 

23 

24 t 

LONGITUDE 

SB 31 

• ELEVATION 

15 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

11 

23 

31 

60 

141 

252 

201 

271 

205 

130 

26 

3 

1434 

TEMP AVERAGE 

19 5 

22 B 

SB 3 

31 7 

31 6 

30 4 

29 2 

29 1 

29 2 

27 4 

23 e 

19 9 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

26 B 

29 6 

35 0 

37 9 

37 0 

34 3 

32 3 

32 4 

32 9 

32 6 

30 2 

27 4 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

11 1 

13 7 

10 8 

23 4 

25 2 

26 0 

25 6 

25 7 

25 5 

23 0 

16 7 

12 1 

20 6 

TEMP MEAN DAY 

21 B 

24 6 

29 9 

33 3 

33 2 

31 6 

30 1 

30 2 

30 5 

29 5 

a 

22 4 

20 6 

TEMP MN NIGHT 

16 6 

19 3 

24 4 

26 3 

29 1 

26 7 

27 7 

27 7 

27 7 

25 7 

20 5 

16 4 

24 3 

VAPOUR PRESS 

14 7 

15 7 

19 1 

24 1 

30 4 

33 7 

33 0 

33 7 

33 3 

20 6 

20 1 

15 7 

25 2 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 5 

1 0 

1 7 

2 1 

1 6 

1 4 

1 0 

0 9 

0 5 

0 3 

0 3 

1 0 

SUNSHINE X 

02 

70 

77 

71 

62 

39 

31 

33 

40 

65 

70 

03 

62 

TOT RADIATION 

301 

431 

49B 

531 

521 

435 

400 

393 

387 

417 

388 

363 

429 

evapotransp 

63 

06 

155 

193 

100 

145 

131 

125 

117 

111 

7B 

50 

1450 


T vp B OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAV5 INTERN DAYS 39 WET DAYS 150 

• SEASON NR 1 

SEASON BECINS ON 2 NAY 

BEGIN HUMID ON 27 NAY 

HUMID PERIOD <150 DAYS) ENDS ON 24 OCT 
END OF SEASON ON 7 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 10-9 DAYS 


COUNTRY INDIA 




» 

STATION 

DWARKA 



* NUMBER 

42731 







• 

LATITUDE 

22 

22 • 

LONGITUDE 

69 05 

• ELEVATION 

11 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

1 

0 

0 

49 

193 

7B 

42 

7 

9 

2 

386 

TEHP AVERAGE 

20 5 

21 8 

24 6 

27 0 

29 0 

30 0 

28 5 

27 5 

27 3 

27 2 

25 5 

22 2 

25 9 

TEMP MEAN MAX 

25 4 

26 4 

20 2 

29 7 

31 2 

31 9 

30 2 

29 3 

29 5 

30 7 

30 8 

27 5 

29 2 

TEMP MEAN MIN 

16 1 

17 7 

21 5 

24 7 

27 0 

20 2 

26 9 

26 0 

25 4 

23 9 

20 5 

17 0 

22 ? 

TEMP MEAN DAY 

22 5 

23 6 

26 1 

2B 1 

29 9 

30 7 

29 1 

2 B 2 

20 2 

28 5 

27 4 

24 1 

27 2 

TEMP MN NIOHT 

19 3 

20 7 

23 0 

26 4 

20 4 

29 4 

27 9 

27 0 

26 6 

25 B 

23 4 

19 9 

24 9 

VAPOUR PRESS 

13 0 

16 6 

22 1 

27 a 

32 1 

33 3 

32 2 

30 3 

29 2 

26 4 

10 9 

13 0 

24 6 

MIND SPEED SM 

3 O 

3 3 

3 6 

3 6 

4 4 

5 0 

5 5 

5 0 

3 3 

2 7 

2 8 

2 0 

3 7 

SUNSHINE X 

02 

02 

02 

02 

71 

53 

20 

30 

58 

81 

04 

82 

68 

TOT RADIATION 

380 

439 

507 

560 

538 

467 

356 

353 

434 

461 

403 

361 

43B 

evapotransp 

105 

110 

149 

164 

103 

175 

144 

IDS 

134 

130 

119 

104 

1660 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 311 INTERN DAYS 24 WET DAYS 30 

• SEASON NR 1 

SEASON BECINS ON 26 JUNE 

BEGIN HUMID ON 2 JULY 
HUHID PERIOD < 30 DAYS) ENDS ON I AUG 
END OF SEASON ON 19 AUG 
TOTAL LENGTH of SEASON IS 54 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

JAMNAGAR (AERO) 

• MJMBER 

42734 







• 

LATITUDE 

22 

27 • 

LONGITUDE 

70 02 

* ELEVATION 

20 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

I 

1 

0 

0 

8 

63 

216 

126 

62 

10 

3 

1 

491 

TEMP AVERAGE 

19 3 

22 4 

26 3 

29 3 

31 3 

31 7 

29 4 

2B 3 

^ 4 

20 4 

24 9 

ao ft 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

26 4 

28 e 

32 9 

35 3 

36 1 

33 9 

32 3 

31 3 

31 9 

34 4 

32 3 

27 8 

32 1 

TEMP MEAN MIN 

10 6 

13 0 

17 6 

21 4 

23 4 

27 1 

26 2 

23 4 

23 9 

21 3 

16 1 

12 1 

20 0 

TEMP MEAN DAY 

21 4 

23 6 

20 0 

31 0 

32 7 

33 1 

30 3 

29 3 

29 3 

30 2 

27 0 

22 6 

20 3 

TEMP MN NIGHT 

16 1 

18 3 

22 0 

26 1 

29 9 

29 9 

28 1 

27 2 

26 3 

23 2 

20 7 

16 3 

23 9 

VAPOUR PRESS 

10 4 

11 3 

16 6 

21 4 

27 3 

30 3 

31 0 

29 3 

28 1 

22 6 

14 | 

11 3 

21 2 

WIND SPEED 2M 

1 Q 

1 3 

1 8 

2 2 

3 2 

3 2 

3 1 

2 9 

2 0 

1 4 

1 4 

1 4 

2 2 

SUNSHINE X 

83 

B3 

81 

B2 

78 

39 

38 

38 

38 

77 

83 

81 

70 

TOT RADIATION 

383 

442 

303 

360 

368 

493 

399 

386 

434 

447 

399 

338 

440 

EVAP0TRAN9P 103 112 163 194 214 

TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 2B4 INTERM DAYS 41 MET DAYS 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 JUNE 

BEGIN HUMID ON 1 JULY 

HUMID PERIOD < 40 DAYS) ENDS ON 10 AUC 
END OF SEASON ON 12 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 81 DAYS 

190 

40 

131 

139 

136 

136 

116 

91 

1747 


COUNTRY INDIA 




M 

STATION 

RAJKOT 



• NUMBER 

42737 







• 

LATITUDE 

22 

18 • 

LONGITUDE 

70 47 

• ELEVATION 

138 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

0 

1 

3 

7 

99 

293 

143 

93 

23 

5 

4 

6/4 

TEMP AVERAGE 

20 2 

22 9 

27 3 

31 3 

33 2 

32 0 

28 7 

27 9 

28 3 

29 1 

23 9 

21 8 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

20 1 

30 7 

33 3 

38 8 

40 3 

37 B 

32 6 

31 6 

32 9 

33 4 

33 2 

29 6 

33 9 

TEMP MEAN MIN 

10 7 

13 1 

17 2 

21 3 

24 7 

26 2 

24 9 

24 0 

22 9 

20 9 

16 3 

12 3 

19 6 

TEMP MEAN DAY 

22 6 

23 l 

29 6 

33 2 

33 3 

34 l 

30 1 

29 1 

29 7 

30 7 

27 7 

23 9 

29 3 

TEMP MN N10MT 

16 7 


23 4 

27 2 

29 9 

29 9 

27 3 

26 3 

23 9 

23 0 

21 2 

17 1 

24 1 

VAPOUR PRESS 

8 3 

9 1 

12 2 

16 3 

22 3 

27 9 

29 2 

28 0 

26 0 

18 3 

112 

a 8 

IB 1 

MIND SPEED 2M 

2 6 

2 7 

3 7 

4 1 

3 3 

3 6 

3 3 

3 0 

3 6 

2 3 

2 2 

2 3 

3 8 

SUNSH1NF X 

03 

03 

82 

82 

78 

34 

34 

34 

33 

70 

83 

83 

69 

TOT RADIATION 

383 

443 

507 

360 

568 

471 

382 

370 

423 

451 

400 

364 

443 

evapotransp 

144 

161 

260 

303 

335 

233 

170 

137 

156 

173 

134 

136 

2406 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 268 

1NTERM DAYS 33 

WET DAYS 

42 









• SEASON NR I 

SFA50N BEGINS ON >8 JUNE 

BEGIN HUMID ON 29 JUNF 
HUMID PERIOD ( 42 DAYS) ENDS ON 10 AUG 
END OP SEASON ON 23 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 97 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

BARODA 



• NUMBER 

42747 







• 

LATITUDE 

22 

18 • 

LONGITUDE 

73 13 

• ELEVATION 

34 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

2 

1 

3 

4 

113 

366 

264 

1B6 

33 

9 

0 

907 

TEMP AVERACE 

20 9 

23 6 

28 2 

33 0 

34 6 

32 3 

28 8 

20 3 

20 6 

28 4 

24 4 

21 3 

27 7 

TEMP MEAN MAT 

30 1 

32 4 

36 6 

39 9 

40 7 

37 2 

32 4 

31 3 

32 6 

33 0 

33 4 

31 0 

34 4 

TEMP MEAN MIN 

10 0 

12 7 

16 6 

21 7 

26 1 

27 1 

23 4 

24 B 

24 1 

19 9 

14 3 

11 4 

19 6 

TEMP MEAN DAY 

24 0 

26 2 

30 3 

34 | 

36 0 

34 0 

30 1 

29 3 

29 8 

30 1 

27 I 

24 6 

29 6 

TEMP MN NIGHT 

17 5 

19 6 

23 4 

27 e 

30 9 

30 3 

27 6 

26 B 

26 6 

24 2 

19 7 

16 9 

24 3 

VAPOUR PRESS 

11 9 

11 e 

12 e 

16 5 

23 B 

29 4 

31 6 

30 3 

29 4 

23 3 

17 4 

14 0 

21 0 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 6 

o e 

1 0 

1 6 

1 0 

1 7 

1 4 

0 9 

0 6 

0 5 

0 6 

1 0 

SUNSHINE X 

84 

B6 

86 

B6 

83 

33 

33 

33 

37 

81 

86 

B6 

71 

TOT RADIAT I DN 

393 

463 

333 

389 

603 

490 

406 

401 

430 

473 

418 

380 

467 

EVAP0TRAN5P 

82 

96 

130 

191 

230 

179 

136 

no 

130 

130 

09 

74 

1617 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 230 

INTFRM DAYS 19 

WET DAYS 

96 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

12 JUNE 












BEGIN 

HUMID i 

ON 24 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

< 96 DAYS) ENDS ON 

28 SEP 









END OF SEASON ON 

3 OCT 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 113 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

DOHAD 



• NUMBER 

42731 







• 

LATITUDE 

22 

30 • 

LONGITUDE 

74 16 

• ELEVATION 

333 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

2 

2 

2 

8 

92 

233 

206 

176 

31 

11 

1 

789 

TEMP AVERACE 

20 3 

23 6 

2B 3 

32 7 

34 0 

31 I 

27 4 

26 3 

26 9 

27 6 

24 l 

21 7 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

26 9 

30 3 

34 9 

38 4 

39 4 

33 9 

30 4 

29 0 

30 3 

33 3 

31 3 

29 1 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

12 1 

14 5 

19 3 

24 0 

26 0 

23 6 

24 0 

23 0 

22 6 

20 0 

13 3 

12 7 

19 9 

TEMP MEAN DAY 

22 2 

23 3 

30 0 

33 0 

33 1 

32 6 

28 3 

27 1 

27 0 

20 9 

a* a 

23 7 

28 4 

TEMP MN NIGHT 

17 3 

20 0 

24 6 

28 8 

30 4 

28 9 

26 0 

24 8 

24 9 

23 B 

19 9 

17 3 

23 9 

VAPOUR PRE5S 

10 2 

e 7 

9 2 

11 9 

18 0 

23 4 

28 2 

27 3 

26 1 

10 8 

11 9 

lO 2 

17 2 

WIND SPEED 2M 

1 7 

1 9 

2 6 

3 4 

3 0 

6 3 

6 1 

4 3 

3 3 

1 7 

1 2 

1 4 

3 3 

SUNSHINE X 

04 

87 

04 

03 

04 

70 

31 

33 

53 

81 

86 

83 

7? 

TOT RADIATION 

303 

433 

313 

372 

394 

340 

369 

363 

413 

460 

406 

366 

433 

EVAPOTRANSP 

100 

130 

213 

269 

330 

233 

139 

134 

137 

144 

106 

98 

2077 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 263 

INTERM DAYS 14 

WET DAYS 

80 









* SEASON NR 1 

SEASON BEO INS ON 22 JUNE 

BEGIN HUMID ON 1 JULY 

MUNI D PERIOD < BB DAYS) ENDS ON 27 SEP 
END OF SEASON ON ? OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 103 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

INDORE 



* NUMBER 

42754 







• 

LATITUDE 

22 

43 ♦ 

LONGITUDE 

73 48 

• ELEVATION 

367 M 


sAAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

3 

2 

3 

12 

139 

279 

240 

IBB 

34 

1 7 

7 

931 

TFMP AVERAGE 

19 2 

22 5 

27 7 

32 1 

34 | 

30 3 

26 2 

25 1 

23 7 

26 6 

23 2 

20 6 

26 1 

TEMP MEAN MAX 

26 1 

20 9 

33 7 

37 7 

39 9 

33 7 

29 3 

3 y 3 

29 3 

31 1 

20 0 

26 7 

31 3 

TEMP MEAN MIN 

9 6 

11 0 

13 3 

20 4 

24 0 

24 4 

22 6 

22 0 

21 0 

17 2 

12 1 

9 9 

17 3 

TEMP MEAN DAY 

20 9 

23 2 

27 9 

32 2 

33 1 

32 1 

27 3 

7b 7 

26 6 

26 6 

23 3 

21 2 

26 9 

TEMP MN N1CMT 

15 3 

17 2 

21 6 

26 2 

29 7 

20 0 

24 7 

23 9 

23 4 

21 2 

16 0 

14 6 


VAPOUR PRESS 

9 6 

8 1 

G 4 

10 4 

15 3 

24 1 

26 6 

25 9 

24 5 

16 9 

11 7 

10 1 

16 0 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 1 

2 5 

3 1 

4 3 

3 1 

5 0 

4 3 

3 7 

2 0 

1 4 

1 4 

3 1 

5UNSHINE X 

70 

82 

B2 

B 1 

80 

54 

22 

28 

43 

73 

81 

81 

66 

TOT RADIATION 

370 

449 

51 B 

370 

392 

494 

362 

374 

400 

433 

402 

366 

447 

evapdtransp 

113 

140 

219 

270 

351 

223 

146 

132 

136 

149 

lit 

96 

2096 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 250 

INTFRM DAYS 22 

WET DAYS 

93 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

10 JUNE 












BEGIN 


ON 27 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

1 93 DAYSI ENDS ON 

20 SEP 









END OF SEASON ON 

3 OCT 












total LENOTM or 

SEASON 

IS 115 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

MOSMANGABAD 


• NUMBER 

42763 







• 

LATITUDE 

22 

46 • 

LONG 1 TUDE 

77 46 

• ELEVATION 

30? M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

10 

B 

4 

0 

153 

466 

398 

261 

37 

16 

6 

1303 

TEMP AVERAGE 

20 4 

23 2 

20 4 

33 4 

36 5 

32 5 

27 1 

26 4 

27 1 

26 0 

23 l 

20 6 

27 1 

TEMP MEAN MAX 

26 6 

29 B 

34 9 

39 3 

42 0 

37 6 

30 2 

29 2 

30 7 

32 1 

29 3 

27 1 

32 4 

* F HP MEAN MIN 

12 7 

14 3 

18 6 

23 3 

27 6 

26 6 

24 0 

23 3 

23 2 

19 3 

14 3 

12 3 

20 0 

TEMP MEAN DAY 

22 2 

24 9 

29 7 

34 3 

37 4 

34 | 

20 2 

27 4 

28 3 

28 0 

24 3 


78 4 

TEMP MN NIGHT 

17 5 

19 7 

24 a 

20 8 

32 3 

30 1 

23 9 

23 2 

23 4 

23 1 

18 7 

16 4 

23 9 

VAPOUR PRESS 

11 2 

9 7 

9 1 

9 6 

13 1 

23 0 

20 7 

20 4 

27 3 

20 0 

13 3 

tl 3 

17 l 

WIND SPEED 2M 

0 8 

0 0 

0 9 

1 0 

1 2 

l 4 

1 2 

1 0 

0 9 

0 6 

0 6 

0 7 

0 9 

SUNSM I NE X 

76 

01 

70 

74 

72 

49 

26 

26 

45 

72 

01 

70 

63 

TDT RADIATION 

372 

446 

303 

343 

360 

474 

370 

366 

407 

443 

402 

330 

43© 

evapotransp 

70 

97 

130 

177 

209 

173 

121 

112 

117 

117 

84 

72 

1509 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 241 INTERM DAYS 19 WET DAYS 105 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 7 JUNE 

BEGIN HJMID ON 10 JUNE 
HUMID PERIOD ( 105 DAYS» ENDS ON I OCT 
END OF SEASON ON 9 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 124 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY 

INDIA 

♦ STATION 

PACMMA9HI 

• NUMBER 42767 




• LATITUDE 

22 28 • 

LONGITUDE 7B 26 • ELEVATION 

1075 



JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JW. 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

28 

23 

13 

10 

16 

202 

733 

647 

436 

B4 

26 

4 

2244 

TENP AVERAGE 

17 1 

19 7 

24 7 

29 2 

31 6 

27 2 

22 4 

21 8 

22 6 

22 9 

19 6 

17 0 

?3 0 

TEMP MEAN MAX 

22 4 

24 7 

28 9 

33 4 

36 0 

31 4 

24 3 

23 B 

23 2 

26 2 

24 1 

22 8 

26 9 

7FHP MEAN MIN 

a 7 

10 4 

14 B 

20 1 

24 3 

22 3 

19 9 

19 6 

19 1 

14 8 

9 6 

7 3 

13 9 

TEW MEAN DAY 

18 1 

20 2 

24 4 

29 2 

32 3 

38 A 

22 9 

22 4 

23 2 

22 3 

19 4 

17 8 

23 4 

TEMP MN NIGHT 

13 3 

13 4 

19 6 

24 6 

28 1 

23 3 

21 3 

20 9 

20 9 

18 0 

13 7 

11 8 

19 4 

VAPOUR PPESS 

10 8 

9 7 

8 9 

9 6 

12 4 

30 8 

23 B 

23 3 

22 6 

16 1 

11 9 

10 6 

13 1 

MIND SPEED 2M 

0 7 

0 8 

0 9 

1 0 

l 4 

1 4 

: ■ 

1 6 

t. a 

0 7 

0 6 

0 6 

1 1 

SUNSHINE X 

72 

77 

76 

71 

64 

41 

15 

17 

39 

70 

78 

70 

58 

TOT RADIATION 

363 

433 

493 

332 

328 

442 

334 

331 

386 

438 

396 

360 

420 

FVAPQTPAN5P 

63 

84 

130 

134 

178 

144 

98 

92 

99 

102 

73 

60 

1279 


TYPE OF HUMIC SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 228 INTERN DAYS IS WCT DAYS 139 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 4 JUNE 

OEGIN HUMID ON 11 JUNE 

NUHID PERIOD (122 DAYS I ENDS ON 11 DC7 
END OF 5EAS0N ON 1*9 OCT 
TOTAL LENGTH OF 5EAS0N 13 137 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

SEONl 



• NUMBER 

42771 







• 

LATITUDE 

22 

03 * 

LONGITUDE 

79 33 

• ELEVATION 

619 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

•AIN 

JLL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

25 

24 

23 

21 

23 

207 

479 

345 

194 

76 

23 

3 

1447 

TEMP AVERAGE 

19 4 

22 0 

27 2 

31 7 

35 2 

30 0 

25 6 

25 4 

25 0 

25 4 

22 0 

19 6 

25 8 

TEMP MEAN MAX 

23 4 

28 6 

33 4 

37 3 

40 4 

33 3 

28 7 

28 3 

29 2 

29 7 

27 5 

26 1 

30 0 

TEMP MEAN MIN 

11 5 

13 3 

17 4 

21 7 

25 3 

24 4 

22 4 

22 1 

21 6 

18 4 

13 3 

10 9 

18 3 

TEMP MEAN DAY 

21 0 

89 e 

28 3 

32 3 

35 6 

31 9 

26 7 

26 3 

26 7 

26 0 

22 9 

21 1 

86 6 

TEMP WN NlOMT 

16 3 

16 6 

22 9 

26 9 

30 4 

28 O 

24 3 

24 O 

23 8 

21 6 

17 3 

13 2 

22 4 

vapour press 

11 3 

10 8 

11 0 

12 4 

14 3 

23 1 

26 9 

26 3 

23 1 

18 0 

12 6 

11 2 

16 9 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 3 

1 3 

1 4 

1 4 

1 3 

1 5 

1 4 

l 3 

1 2 

1 0 

0 9 

1 3 

SUNSHINE X 

76 

70 

70 

72 

69 

43 

22 

26 

43 

70 

80 

81 

61 

TOT RADIATION 

376 

440 

506 

336 

540 

449 

362 

366 

400 

439 

403 

369 

433 

EVAPOTRANSF 

81 

107 

139 

189 

212 

139 

114 

113 

115 

119 

90 

75 

1533 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 222 INTERN DAYS 29 WET DAYS 114 

• SEASON NR ] 

SEASON OECJNS ON 31 NAY 

BEC I N HUMID On 10 JUNE 
HUN] D PERIOD (114 DAYS I ENDS ON 2 OCT 
END OF SEASON ON 21 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 143 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

PENDRA 



♦ NUMBER 

42779 







• 

LATITUDE 

22 

46 • 

LONGITUDE 

01 34 

• ELEVATION 

623 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

29 

31 

23 

21 

22 

203 

401 

393 

229 

83 

11 

II 

1461 

TEMP AVERAGE 

18 2 

21 1 

26 4 

31 4 

34 3 

o 

n 

23 0 

25 3 

25 5 

24 4 

20 9 

20 0 

25 3 

TEMP MEAN MAX 

24 0 

26 5 

31 5 

36 0 

39 3 

33 6 

20 7 

28 3 

2B 9 

28 3 

26 3 

24 2 

29 6 

TEMP MEAN MIN 

10 9 

12 5 

17 6 

22 3 

26 1 

23 0 

22 8 

22 3 

22 0 

18 4 

13 4 

10 1 

18 6 

TEMP MEAN DAY 

19 9 

22 1 

27 | 

31 6 

33 1 

30 8 

26 0 

26 4 

26 7 

23 2 

22 1 

19 6 

26 1 

TEMP MN NIGHT 

15 5 

17 4 

22 4 

26 9 

30 4 

27 8 

24 6 

24 2 

24 0 

21 3 

17 0 

14 0 

22 1 

VAPOUR PRESS 

11 5 

10 9 

10 6 

11 1 

13 9 

22 4 

27 5 

27 4 

26 4 

19 8 

13 0 

11 0 

17 1 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

1 9 

1 5 

1 4 

1 2 

0 0 

0 7 

0 B 

l 3 

SUNSHINE X 

74 

81 

76 

72 

70 

43 

22 

36 

47 

66 

00 

00 

62 

TOI RADIATION 

367 

446 

498 

336 

332 

430 

363 

403 

414 

424 

400 

363 

435 

FVAPOTRANSP 

75 

97 

130 

181 

219 

167 

114 

117 

112 

106 

76 

72 

1486 


T VPE OF HUMID SEASON SEASON g ITM DRY PERIOD 

DRY DAYS 219 INTERM DAYS 26 UE T DAYS 120 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 31 MAY 

BEGIN HUMID ON 10 JIPIE 
HUMID PERIOD 4 120 DAYS) ENDS ON 0 OCT 
END OR SEASON ON 24 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 146 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

CNA I BASA 


• NUMBER 

42793 







• 

LATITUDE 

22 

33 • 

LONGITUDE 

83 49 

• ELEVATION 

226 M 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

20 

24 

28 

63 

176 

324 

315 

218 

99 

21 

2 

1314 

TEMP AVERAGE 

19 6 

23 0 

88 4 

33 9 

34 l 

31 4 

29 1 

28 1 

28 1 

26 7 

22 6 

19 6 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

26 3 

29 2 

34 7 

38 9 

40 3 

36 7 

31 7 

31 4 

31 7 

31 0 

28 3 

26 6 

32 3 

TEMP MEAN MIN 

12 0 

14 4 

19 3 

24 1 

26 8 

26 7 

23 3 

23 0 

24 7 

21 6 

13 4 

11 7 

20 6 

TEMP MEAN DAY 

21 9 

24 3 

29 0 

34 2 

36 1 

33 3 

29 6 

29 3 

29 4 

27 9 

24 2 

21 7 

28 3 

TFMP MN N1CHT 

17 0 

19 6 

24 6 

29 1 

31 3 

29 9 

27 3 

26 9 

26 B 

24 3 

19 1 

13 9 

-4 J 

VAPOUR PRESS 

14 0 

14 4 

16 3 

20 1 

23 4 

29 0 

31 2 

30 9 

30 3 

25 3 

17 3 

13 9 

22 2 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 3 

0 7 

0 9 

0 9 

0 9 

0 7 

0 7 

0 6 

0 3 

0 4 

0 3 

0 6 

SUNSHINE X 

74 

76 

74 

67 

36 

30 

17 

17 

33 

39 

73 

70 

53 

TOT RADIATION 

368 

432 

491 

317 

496 

397 

342 

331 

364 

403 

387 

339 

407 

EVAPOTRANSP 

66 

84 

143 

179 

183 

142 

117 

109 

10B 

106 

77 

60 

1376 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON UITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 205 INTERM DAYS 35 WET DAYS 125 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 MAY 

BEGIN MUMID ON 9 JUNE 

HUMID PERIOD f 125 DAYS) ENDS ON 12 OCT 
END OF SEASON ON 2 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 160 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION JAMSHEDPUR • NUMBER 427*9 

• LATITUDE 22 49 • LONGITUDE 86 I l » ELEVATION 129 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

14 

28 

24 

25 

69 

218 

347 

356 

215 

76 

17 

2 

1391 

TEMP AVERAGE 

19 7 

23 3 

28 6 

33 2 

34 6 

31 3 

28 9 

2B 6 

28 3 

27 1 

22 3 

19 4 

27 2 

ME AN MAI 

26 7 

29 2 

34 6 

30 7 

40 0 

36 3 

32 0 

31 B 

32 1 

31 6 

89 1 

26 8 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

11 8 

14 3 

18 7 

23 7 

26 8 

27 0 

23 9 

23 7 

23 4 

aa a 

13 3 

11 6 

20 7 

TFMP MEAN DAY 

22 0 

24 5 

29 6 

33 9 

33 8 

33 3 

30 0 

29 B 

29 9 

2B 3 

84. À 

21 B 

28 7 

TEMP MN NIGHT 

17 0 

19 5 

24 1 

28 7 

31 1 

30 0 

27 8 

27 3 

27 4 

24 9 

19 3 

13 8 

24 4 

VAPOUR PRESS 

13 3 

13 0 

13 8 

16 6 

22 4 

28 9 

31 1 

31 4 

30 8 

25 6 

17 4 

14 3 

21 6 

WIND SPEED 2M 

0 4 

0 6 

1 0 

I 0 

1 1 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 0 

0 6 

0 6 

1 0 

SUNSHINE X 

80 

82 

78 

77 

68 

42 

23 

26 

40 

63 

BO 

84 

62 

TOT RADIATION 

382 

44fl 

504 

535 

344 

446 

373 

366 

3B9 

413 

399 

372 

433 

EVAPOTRANSP 

67 

91 

153 

182 

201 

158 

130 

122 

120 

116 

00 

64 

1406 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 216 INTERM DAYS 2B WET DAYS 121 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 25 MAY 

DEGIN HUMID ON 4 JUNE 
HUMID PERIOD < 121 DAYS) ENDS ON 3 OCT 
END 0F SEASON ON 21 OCT 
TOTAL LENGTH OP SEASON IS 149 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

MIDNAP ORE 


* NUMBER 

42803 







• 

LATITUDE 

r» 

n* 

23 ♦ 

LONGITUDE 

87 19 

♦ ELEVATION 

43 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

14 

30 

34 

44 

109 

232 

322 

336 

262 

132 

36 

3 

1334 

TFMP AVFRACF 

21 3 

24 3 

29 3 

32 1 

32 3 

30 7 

20 9 

28 B 

20 9 

27 6 

24 1 

21 3 

' 

TEMP MEAN MA t, 

26 9 

29 6 

35 1 

38 4 

38 2 

33 3 

31 9 

31 9 

32 1 

31 4 

29 0 

26 7 

32 2 

TEMP MEAN MU, 

13 1 

13 9 

20 8 

24 6 

26 3 

26 3 

23 8 

23 8 

23 6 

23 0 

17 0 

13 3 

21 5 

TEMP MEAN DAY 

22 3 

23 3 

□0 6 

34 0 

34 4 

32 3 

29 9 

29 9 

30 0 

28 7 

23 1 

22 3 

28 0 

TEMP MN NIGHT 

17 9 

20 7 

2! ' 

29 2 

30 2 

29 3 

27 7 

27 6 

27 3 

23 4 

20 4 

17 l 

24 9 

VAPOUR PRESS 

13 3 

14 1 

16 9 

23 0 

29 3 

31 9 

32 6 

32 7 

32 3 

27 7 

18 7 

14 1 

23 9 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 7 

1 1 

l 3 

1 8 

1 3 

1 1 

I 0 

0 8 

0 3 

0 4 

0 6 

0 9 

SUNSHINE X 

82 

00 

77 

72 

63 

43 

34 

33 

43 

64 

78 

03 

63 

TOT RADIATION 

3B9 

444 

302 

336 

324 

430 

410 

393 

400 

419 

396 

372 

436 

EVAPOTRANSP 

70 

96 

139 

186 

190 

132 

130 

124 

1 19 

111 

82 

70 

1491 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

D*Y DAYS 182 iNTfcHM DAYS 39 WET DAYS 144 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 MAY 

BEGIN HUMID ON 31 MAY 

HUMID PERIOD 1144 DAYS) ENDS ON 22 OCT 
END OF SEASON ON 11 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 183 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

CAL CUT TA- ALJ PORE 

• NUMBER 

42007 







♦ 

LATITUDE 

22 

32 • 

LONGITUDE 

86 20 

• ELEVATION 

6 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

24 

32 

51 

129 

267 

326 

337 

263 

131 

• 9 

3 

1618 

TEMP AVERAGE 

19 B 

23 3 

26 2 

30 9 

31 5 

30 4 

29 2 

29 1 

28 9 

27 5 

23 5 

20 0 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

26 0 

29 5 

34 3 

36 3 

35 a 

34 1 

32 0 

32 0 

32 3 

31 8 

29 5 

27 0 

31 8 

TEMP MEAN MIN 

13 6 

16 5 

21 3 

25 0 

26 3 

26 7 

26 3 

26 3 

26 1 

23 9 

18 4 

M 2 

22 1 

TEMP MF AN DAY 

22 6 

25 4 

30 2 

32 7 

32 8 

31 7 

30 2 

30 2 

30 3 

29 2 

23 9 

2 a b 

26 7 

TEMP MN NIGHT 

18 2 

21 0 

25 9 

28 8 

29 9 

29 1 

28 1 

28 0 

27 9 

26 1 

21 3 

17 8 

25 2 

VAPOUR PRESS 

15 1 

16 4 

21 1 

27 5 

31 9 

33 1 

33 4 

33 3 

33 0 

20 7 

20 3 

16 0 

25 8 

HIND SPEED 2M 

0 4 

0 6 

1 0 

1 3 

l 7 

1 2 

l 0 

1 0 

0 7 

0 7 

0 4 

U 4 

0 9 

SUNSHINE 7. 

73 

75 

69 

68 

62 

32 

28 

30 

37 

34 

73 

76 

37 

TOT RADIATION 

366 

429 

474 

321 

320 

403 

386 

382 

370 

367 

387 

334 

416 

EVAP0TRAN5P 67 88 M2 163 180 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS IB3 INTERM DAYS 34 WET DAYS 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 6 MAY 

BEGIN HUMID ON 26 MAY 

HUMID PERIOD <140 OAVJ»> ENDS ON 31 OCT 
END OF SEASON ON 4 NOV 

TOTAL LENGTH OF SEASON 19 182 DAYS 

136 

148 

126 

123 

113 

109 

79 

61 

1309 


COUNTRY INDIA 




4 

STATION 

CALCUTTA IDUM 

oum 

• NUMBER 

42609 







• 

LATITUDE 

22 

39 ♦ 

LONGITUDE 

88 27 

• ELEVATION 

6 M 


JAN 

REB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

year 

PRECIPITATION 

13 

22 

30 

50 

135 

263 

320 

318 

253 

134 

29 

4 

1571 

TEMP AVERAGE 

20 0 

23 2 

28 0 

30 6 

31 2 

30 2 


29 0 

28 9 

27 6 

23 3 

20 0 

26 0 

TEMP MEAN MAX 

26 4 

29 0 

33 8 

36 0 

33 7 

33 8 

31 B 

31 8 

32 0 

31 4 

29 0 

26 3 

31 4 

TFMP MEAN MIN 

12 3 

13 1 

20 4 

24 7 , 

26 0 

26 2 

26 0 

26 0 

23 9 

23 6 

t; 6 

13 0 

PI 4 

T F HP MEAN DAY 

21 9 

24 6 

29 3 

32 3 

32 6 

31 4 

29 9 

29 9 

30 0 

28 8 

23 3 

22 1 

2B 2 

TFMP MN NIGHT 

17 2 

19 9 

23 0 

28 2 

29 2 

28 6 

27 B 

27 7 

27 7 

23 8 

20 8 

16 a 

24 6 

VAPOUR PRESS 

14 9 

16 3 

20 9 

27 4 

31 9 

33 1 

32 4 

32 9 

32 2 

26 3 

20 2 

13 9 

25 3 

WIND SPEED 2M 

0 6 

J 0 

1 7 

2 4 

3 1 

2 4 

2 2 

2 0 

1 3 

1 0 

0 6 

0 6 

1 6 

SUNSHINE % 

73 

73 

69 

68 

62 

32 

20 

30 

37 

34 

73 

76 

37 

TOT RADIATION 

363 

428 

4 74 

520 

320 

406 

386 

382 

378 

387 

387 

334 

416 

EVAPOTRANSP 

71 

93 

156 

180 

194 

143 

133 

130 

119 

112 

@0 

64 

1483 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIDD 










DRV DAYS 179 I Mît RM DAYS 39 WET DAYS 147 

• SEASON NR l 

SEASON DEC INS ON 6 MAY 

DEC IN HUMID ON 20 MAY 

HUMID PERIOD <147 DAYS) ENDS ON 22 OCT 
END DR SEASON 04 S NDV 
TDTAL LENGTH OR SEASON IS 186 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




* 

STATION 

BHAUNAGAR 1 AERO ' 

• fAJMBER 

42838 







• 

LATITUDE 

21. 

43 • 

LONGITUDE 

72 11 

• ELEVATION 

11 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

1 

3 

13 

6 

14 

243 

152 

12 2 

38 

7 

0 

602 

TEMP AVERAGE 

21 3 

24 6 

29 0 

32 a 

34 1 

33 1 

89 9 

29 I 

29 4 

u 

p 

26 4 

22 3 

28 3 

TEMP MEAN MAX 

27 6 

30 3 

34 7 

37 6 

39 6 

37 6 

33 2 

32 3 

33 2 

34 2 

31 6 

28 6 

33 4 

TEMP MEAN MIN 

1! 1 

14 9 

19 6 

23 9 

2é 0 

27 1 

26 0 

24 B 

24 2 

22 3 

18 0 

14 2 

21 0 

TEMP MEAN DAY 

22 4 

23 4 

29 9 

33 2 

33 3 

34 2 

30 9 

29 9 

30 3 

30 4 

27 2 

23 9 

29 4 

TEMP MN NIGHT 

16 B 

20 3 

24 B 

28 3 

30 4 

30 3 

28 2 

27 0 

26 9 

23 8 

21 9 

16 3 

24 9 

VAPOUR PRESS 

9 3 

9 3 

1? 0 

17 7 

24 9 

28 3 

29 3 

20 0 

27 7 

20 0 

13 7 

1 1 I 

19 3 

WIND SPEED 2M 

1 9 

1 7 

1 9 

2 2 

2 7 

2 9 

2 9 

2 3 

2 0 

1 3 

1 4 

l 4 

2 0 

5UNSMINE X 

83 

82 

82 

83 

83 

37 

33 

33 

32 

69 

73 

83 

6b 

TOT RADIATION 

389 

443 

310 

363 

360 

482 

376 

363 

413 

424 

376 

370 

442 

EVAPOTRANSP 

113 

132 

192 

2)3 

249 

200 

154 

143 

140 

143 

114 

98 

1893 

TYPE OP HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 270 

INTFRH DAYS 46 

WET DAYS 

49 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

JUNE 












BEGIN 

HUMID 

ON 2 

JULY 











WMZD 

PERIOD 

( 49 DAYS» ENDS ON 

20 AUG 









END OF SEASON ON 

1 OCT 












TOÎAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 93 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

SURAT 



* NUMBER 

42840 







• 

LATITUDE 

21 

12 • 

LONGITUDE 

72 30 

• ELEVATION 

12 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

1 

I 

3 

6 

210 

448 

234 

218 

43 

16 

2 

1203 

TEMP AVERAGE 

22 6 

24 2 

20 2 

31 0 

31 7 

30 3 

26 1 

27 7 

28 1 

29 5 

27 0 

23 9 

27 7 

TEMP MEAN MAX 

31 4 

33 1 

36 1 

37 3 

36 2 

33 7 

30 3 

30 3 

31 6 

33 3 

34 9 

32 e 

33 6 

TEMP MEAN MIN 

14 B 

16 4 

20 ) 

23 7 

26 6 

27 i 

23 7 

23 4 

24 l 

23 1 

19 2 

»6 0 

21 B 

TEMP MEAN DAY 

26 1 

27 0 

31 0 

33 0 

33 1 

31 6 

29 0 

20 7 

29 2 

31 3 

29 B 

27 3 

29 8 

T r HP mn NIGHT 

20 3 

22 2 

25 6 

28 3 

29 7 

29 2 

27 2 

26 9 

26 3 

26 7 

23 7 

20 7 

25 6 

VAPÜUR PRESS 

13 9 

14 5 

16 9 

22 2 

2B 9 

31 8 

32 0 

30 9 

29 6 

23 3 

17 1 

14 7 

23 O 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 0 

1 2 

1 3 

2 0 

2 2 

2 1 

2 0 

1 3 

1 1 

1 2 

1 1 

1 3 

SUNSHINE X 

8B 

B9 

S3 

83 

79 

36 

30 

33 

30 

00 

87 

87 

70 

TOT RADIATION 

415 

479 

528 

379 

386 

499 

392 

393 

428 

476 

429 

392 

466 

EVAPOTRANSP 

98 

110 

163 

1B3 

201 

166 

129 

127 

126 

143 

120 

100 

1666 


TYPE Of HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 236 INTLHM DAYS 17 WET DAYS 112 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON HI MAY 

BEGIN HUMID ON 10 j 

MUP11D PERIOD ( 1 12 DAYS! ENDS ON 30 SEP 
END OP SEA50N ON 7 OCT 
TOTAL LENGTH OP SEASON IS 129 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 







« 

STATION 

JALGAON 


• NUMBER 

42831 









• 

LATITUDE 

21 

03 • 

LONGITUDE 

73 34 

• ELEVATION 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

precipitation 


3 


2 


3 

2 

13 

143 

242 

194 

139 

40 

22 

6 

TEMP AVERAGE 

H 

6 

25 

7 

30 

0 

34 4 

33 0 

32 3 

26 3 

27 2 

27 9 

27 9 

24 0 

22 3 

TEMF MEAN MAX 

j 0 

6 

33 

2 

37 

6 

41 1 

42 6 

30 1 

32 1 

31 2 

31 0 

34 1 

32 0 

30 3 

TEMP MF AN MIN 

12 

7 

14 

3 

16 

7 

24 1 

27 2 

26 0 

24 0 

23 4 

22 9 

19 2 

14 5 

12 0 

TEMP MEAN DAY 

34 

9 

27 

2 

31 

6 

33 7 

37 7 

34 2 

29 3 

2B 7 

26 9 

29 2 

26 3 

24 3 

TEMP MN NIGHT 

tB 

9 

20 

0 

25 

1 

29 8 

32 2 

29 9 

26 5 

25 7 

25 5 

23 5 

19 3 

17 2 

VAPOU* PRESS 

10 

3 

0 

0 

9 

0 

12 4 

IB 3 

25 3 

27 0 

27 7 

26 2 

19 0 

13 1 

U B 

WIND SPEED 2M 

1 

5 

1 

7 

1 

9 

2 6 

4 3 

4 2 

3 3 

2 5 

2 1 

1 2 

1 4 

1 4 

SUNSHINE X 

07 

92 

01 

00 

77 

37 

28 

33 

45 

77 

07 

00 

TOT RADIATION 

404 

460 

300 

333 

362 

481 

354 

363 

387 

454 

421 

307 

EVAPQTRAN5P 

113 

140 

203 

267 

331 

234 

144 

127 

129 

139 

119 

103 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 








DRY DAYS 247 


INTERM 

DAYS 

2B 

WET DAYS 

90 







• SEASON NR 

1 















SEASON BEGINS 

ON 

10 

JUNE 












BEGIN 

HUMID 

DN 

2B 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

( 90 DAYS) 

ENDS ON 

26 SEP 








END OF SEASON 

ON 

6 

OCT 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 

1 16 

DAYS 











COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

KMANDWA 


• NUMBER 

42033 






• 

LATITUDE 

21 

30 • 

LONG I TUD€ 

76 22 

• ELEVATION 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

Oct 

NOV 

DEC 

PRECIPITATION 

0 

4 

6 

2 

10 

143 

310 

216 

1B6 

43 

27 

4 

TEMP AVERAGE 

21 5 

24 2 

29 1 

33 B 

33 7 

32 0 

27 3 

26 0 

27 1 

27 5 

24 0 

21 3 

TEMP MEAN MAX 

29 3 

31 9 

36 4 

40 2 

41 9 

37 3 

30 9 

29 9 

31 0 

33 4 

31 2 

29 6 

TFMF MEAN MIN 

12 0 

13 6 

18 1 

23 9 

27 9 

26 2 

23 0 

23 2 

22 7 

IB 9 

13 3 

1 1 3 

TEM** MEAN DAY 

23 B 

26 1 

30 6 

33 0 

37 4 

33 9 

28 6 

27 7 

2B 3 

2B 7 

23 4 

23 6 

TEMP MN NIGHT 

10 0 

20 0 

24 3 

29 4 

32 3 

29 8 

26 0 

23 2 

23 2 

23 0 

16 3 

16 4 

VAPOUR PRESS 

10 2 

9 5 

8 e 

1 1 1 

15 6 

24 0 

27 3 

26 9 

25 9 

10 1 

12 7 

10 B 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 4 

1 6 

2 1 

3 2 

3 6 

3 2 

2 0 

2 0 

1 2 

1 0 

t. 0 

SUNSHINE x 

GO 

03 

02 

78 

76 

32 

23 

30 

47 

74 

01 

02 

TOT RAD1ATIUN 

391 

459 

522 

339 

375 

4B4 

373 

361 

416 

433 

410 

376 

EVAPOTRANSP 

106 

125 

107 

241 

263 

214 

143 

133 

131 

139 

104 

B9 

TYPE OF HUMID SEASON 

5EASniN 

1 WITH 

DRY PERIOD 








DRY DAYS 246 

INTERM DAYS 

23 

WET DAYS 

96 








• SEASON N* 1 

SEASON BEGINS ON 9 JUNE 

BEGIN MUNI D ON 25 JUNE 
HUMID PERIOD < 96 DAYS) ENDS ON 29 SEP 
END OF SEASON ON 6 OCT 
TOT Ac LENGTH OF SEASON IS 119 DAYS 


201 M 


YEAR 


041 
20 3 
34 6 
19 9 
29 9 
24 6 
17 3 
2 3 
69 
446 
2071 


310 M 
YEAR 


961 
27 6 
33 6 
19 6 
29 1 
24 0 
16 B 
2 0 
66 
450 
1B97 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

RAIPUR 



• NUMBER 

42075 







• 

LATITUDE 

21 

14 • 

LONGITUDE 

01 39 

• ELEVATION 

290 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

vHA. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

20 

23 

13 

17 

194 

392 

394 

249 

62 

0 

2 

1380 

TCrr AVERAGE 

21 9 

24 6 

2? 6 

33 9 

37 2 

32 2 

27 0 

27 1 

27 0 

27 0 

23 6 

21 4 

27 0 

TEMP MEAN MA X 

27 7 

30 3 

34 7 

39 2 

42 3 

37 3 

30 3 

30 1 

31 0 

31 2 

29 1 

27 3 

32 6 

TEMP MEAN MIN 

13 3 

16 2 

20 3 

23 1 

28 9 

26 8 

24 1 

24 1 

24 1 

21 3 

16 0 

13 2 

21 2 

T Pr c MEAN DAY 

23 2 

23 8 

30 2 

34 7 

30 0 

34 1 

28 3 

28 2 

2 B a 

28 0 

24 0 

22 7 

28 9 

TEMP MN NIGHT 

10 4 

21 1 

23 3 

29 e 

33 2 

30 2 

26 0 

23 9 

26 1 

24 3 

1 9 7 

17 2 

24 8 

vapour press 

12 7 

12 1 

12 0 

13 6 

16 3 

24 2 

26 9 

29 0 

20 7 

23 3 

: s a 

12 0 

19 1 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 1 

1 4 

1 5 

2 1 

2 3 

2 3 

2 1 

1 4 

1 1 

0 0 

0 9 

1 5 

SUNSHINE X 

82 

B2 

81 

76 

71 

42 

22 

28 

42 

69 

78 

83 

63 

TOT RADIATION 

399 

438 

321 

332 

334 

443 

361 

374 

399 

441 

404 

382 

441 

EVAPCTRAN5P 

91 

1 10 

171 

201 

246 

104 

124 

124 

122 

123 

91 

01 

1660 

T vPE Of HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRV PERIOD 









DRY DAYS 230 

INTERM DAYS 23 

WET DAV5 

1 10 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

1 JUNE 












BEGIN 

HUMID ON 14 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

<110 DAYS) ENDS ON 

2 OCT 









END or SEASON ON 

14 OCT 












TOTAL LENGTH GF 

SEASON 

IS 133 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

SAMBALPUR 


♦ NUMBER 

42893 







• 

LATITUDE 

21 

28 • 

longitude 

B3 SB 

• ELEVATION 

1 46 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

ÛCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

23 

23 

12 

23 

238 

303 

477 

262 

66 

10 

2 

1664 

TEMP AVERAGE 


24 4 

29 2 

33 9 

36 6 

32 3 

27 0 

27 7 

20 1 

27 2 

23 6 

20 9 

27 8 

TEMP MEAN MAX 

2B 2 

30 5 

35 4 

39 6 

42 1 

37 2 

30 7 

30 7 

31 5 

31 3 

29 3 

27 7 

32 9 

TEMP ICAM MIN 

12 6 

14 9 

IB 7 

23 8 

27 6 

26 9 

24 9 

24 9 

24 8 

22 0 

13 0 

12 2 

20 0 

TEMP MEAN DAY 

23 3 

23 6 

30 1 

34 6 

37 3 

33 9 

28 8 

2B B 

29 3 

28 4 

24 9 

22 6 

29 0 

TEMP MN NIGHT 

IB O 

20 3 

24 4 

29 l 

32 3 

30 2 

26 7 

26 6 

26 e 

24 7 

19 6 

16 6 

04 6 

VAPOUR press 

14 3 

14 0 

15 6 

10 1 

23 0 

20 4 

31 0 

30 0 

30 7 

23 8 

10 3 

14 8 

22 1 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 7 

0 9 

1 1 

1 3 

1 6 

1 7 

1 3 

1 1 

0 7 

0 6 

0 3 

1 0 

SUNSH 1 NE X 

80 

81 

80 

76 

71 

42 

20 

22 

38 

62 

73 

81 

61 

TOT RADIATION 

39? 

434 

316 

332 

334 

443 

333 

331 

304 

418 

393 

376 

432 

EVAPOTRANSP 

81 

lOO 

139 

193 

222 

167 

1 18 

113 

113 

1 13 

86 

71 

1342 


TYPE or MOU ID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DA vg 226 INTERN DAVS 20 WET DAVS 119 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 30 KAY 

BECIN HUMID GN 7 JUNE 
HUMID PERIOD <119 DAVS) ENDS ON 4 OCT 
END OT SEASON ON 16 OCT 
TOTAL LENGTH or SEASON IS 139 DAVS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

BALAS0RE 


• NUMBER 

42895 







• 

LAT I TUDC 

21 

31 » 

LONGITUDE 

86 36 

• ELEVATION 

20 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

17 

31 

39 

48 

98 

234 

318 

333 

287 

230 

43 

9 

1690 

TEMP AVERAGE 

20 7 

23 4 

27 6 

30 2 

31 4 

30 3 

28 B 

28 7 

2B 6 

27 4 

23 7 

20 6 

26 8 

TEMP MEAN MAX 

27 1 

29 3 

33 9 

36 2 

36 4 

34 3 

31 3 

31 2 

31 3 

30 a 

28 8 

26 9 

31 5 

TEMP MEAN MIN 

14 1 

16 9 

21 3 

24 8 

26 7 

26 6 

26 1 

26 l 

23 B 

23 4 

17 7 

14 1 

22 0 

fCNF *1F AN day 

23 0 

2D 3 

29 9 

32 6 

33 3 

31 8 

29 6 

29 3 

29 3 

28 4 

25 2 

22 7 

78 4 

TENR MN NIGHT 

18 6 

21 2 

23 6 

28 - 

29 9 

29 1 

27 7 

27 6 

27 4 

25 5 

20 9 

17 7 

25 0 

VAPOUR PRES5 

13 6 

17 4 

22 6 

as 8 

32 l 

33 0 

32 7 

32 9 

32 7 

28 4 

20 0 

13 7 

26 0 

WIND SPEED 2M 

0 7 

1 1 

1 6 

2 4 

2 9 

2 3 

2 2 

1 9 

1 3 

0 9 

0 7 

0 7 

1 6 

SUNSHINE X 

76 

76 

72 

64 

33 

31 

13 

13 

26 

42 

71 

78 

32 

TOT RADIATION 

382 

439 

499 

306 

483 

399 

333 

324 

341 

334 

394 

369 

400 

EVAPQTRAN5P 

73 

97 

130 

173 

183 

143 

121 

1 14 

108 

106 

84 

69 

1427 


Type of humid season season WITH DRV period 

DRV DAYS 182 INTERN DAYS 27 WET DAYS 156 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 NAY 

BEGIN HUMID ON 31 NAY 

HUMID PERIOD <13* DAVS) ENDS ON 3 MOV 
END OF SEASON ON 1 4 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 183 DAVS 


COUNTRY INDIA 




» 

STATION 

SACAR 

ISLAND 


• NUMBER 

42903 







• 

LATITUDE 

21 

39 • 

LONGITUDE 

08 03 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

VF AR 

precipitation 

14 

22 

21 

42 

128 

250 

409 

410 

329 

240 

33 

8 

1908 

TEMP AVERAGE 

21 2 

23 7 


29 3 

30 3 

30 2 

29 0 

28 9 

20 9 

28 0 

24 6 

21 6 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

25 0 

26 G 

30 0 

31 3 

32 1 

31 7 

30 3 

30 2 

30 5 

30 0 

27 9 

25 3 

29 3 

rCMP MEAN H1N 

15 8 

18 9 

23 9 

26 3 

27 3 

27 4 

26 7 

26 7 

26 6 

23 l 

20 3 

16 4 

23 5 

T E HP MEAN DAY 

22 1 

24 3 

28 1 

29 B 

30 6 

30 3 

29 1 

99 t 

29 2 

29 4 

25 4 

22 4 

27 4 

TEMP NN NIGHT 

19 O 

21 6 

26 0 

29 1 

28 9 

28 8 

27 9 

27 8 

27 8 

26 3 

22 5 

18 9 

25 3 

VAPOUR PRESS 

17 4 

20 3 

26 4 

31 1 

34 0 

34 7 

33 3 

33 l 

32 B 

29 4 

21 8 

17 3 

27 7 

WIND SPEED 2M 

2 O 

2 3 

□ 7 

3 0 

3 3 

3 0 

3 0 

4 l 

3 1 

2 3 

2 0 

2 0 

3 5 

SUNSHINE X 

80 

77 

71 

63 

34 

40 

33 

33 

41 

36 

62 

78 

38 

TOT RADIATION 

416 

463 

508 

318 

300 

436 

410 

398 

394 

408 

373 

391 

433 

EVAPOTRANSP 

66 

107 

163 

182 

192 

166 

133 

146 

132 

127 

98 

84 

1640 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIDD 

DRY DAVS 178 INTERN DAYS 32 WET DAYS 133 

• SEASON NR i 

SFASON BEGINS ON 7 MAV 

BEGIN HUMID ON 30 NAY 

HUMID PERIOD <199 DAYS) ENDS ON 1 MOV 
END OF SEASON ON 10 NOV 
TOTAL LENGTH of SEASON IS 187 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

VERAVAL 


• NUMBER 

42909 







• 

LATITUDE 

20 

54 • 

LONGITUDE 

70 22 

• ELEVATION 

B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

t 

0 

1 

5 

130 

239 

130 

74 

19 

6 

1 

606 

TEMP AVERAGE 

21 4 

22 1 

24 7 

27 2 

20 9 

29 7 

20 0 

27 2 

27 4 

27 9 

26 3 

23 1 

26 2 

TEMP ME AN MAX 

2B 6 

29 2 

31 1 

31 5 

31 1 

31 3 

29 5 

28 8 

29 6 

32 8 

32 9 

30 4 

JO 6 

TEMP mean min 

14 3 

15 4 

10 4 

22 0 

25 9 

27 6 

26 2 

25 5 

24 6 

22 3 

IB 8 

15 8 

21 4 

TEMP MEAN DAY 

24 1 

24 0 

27 1 

20 5 

29 4 

30 1 

20 4 

27 7 

20 0 

29 4 

20 3 

25 6 

27 6 

TEMP MN NIGHT 

19 2 

20 2 

22 7 

25 2 

27 6 

28 B 

27 2 

26 5 

26 1 

25 3 

22 B 

19 9 

24 3 

VAPOUR press 

14 2 

16 7 

21 2 

26 7 

32 6 

34 6 

33 2 

31 9 

30 7 

26 5 

19 9 

15 5 

25 3 

WIND SPEED 2M 

2 5 

2 6 

3 0 

3 5 

3 2 

4 4 

6 0 

5 0 

3 0 

2 2 

1 7 

2 2 

3 3 

SUNSHINE X 

04 

BA 

05 

03 

75 

55 

30 

31 

5B 

76 

02 

83 

69 

TOT RADIATION 

400 

464 

525 

566 

553 

471 

362 

357 

438 

453 

410 

378 

440 

EVAPOTRanSP 

117 

115 

154 

170 

174 

162 

133 

122 

130 

138 

120 

113 

1648 

TYPE OF HLMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 256 

INTERM DAYS 52 

WET DAYS 

57 








• SEASON NM 

1 













SEASON BEGINS ON 

3 JUNE 












BEGIN 

HUMID ON 22 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

< 57 DAYS) ENDS ON 

18 AUG 









END OF SEASON ON 

20 SEP 












TOTAL LENOTM OF 

SEASON 

IS 109 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

MALEGftON 


• NUMBER 

42925 







• 

LATITUDE 

20 

33 • 

LÛNC1 TUDE 

74 32 

• ELEVATION 

437 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

3 

1 

4 

15 

110 

109 

95 

144 

56 

36 

4 

501 

TFMP AVERAGE 

22 0 

24 5 

29 0 

31 8 

34 3 

30 3 

27 1 

26 6 

26 6 

27 3 

24 4 

22 1 

27 2 

TEMP MEAN MAX 

30 1 

32 6 

36 5 

39 4 

40 7 

36 1 

31 1 

30 7 

31 1 

32 7 

31 0 

29 9 

33 5 

tlmp mean min 

11 5 

12 a 

17 0 

21 0 

24 3 

24 2 

23 0 

22 3 

21 3 

IB 0 

14 J 

11 7 

IB 6 

TFMP ME AN DAY 

24 2 

26 3 

30 3 

33 0 

35 5 

32 3 

28 5 

?B 0 

27 9 

28 2 

25 5 

23 9 

28 7 

TFMP MN NIGHT 

1 7 9 

19 6 

23 6 

27 7 

29 6 

28 0 

99 9 

24 0 

24 2 

22 e 

19 l 

16 9 

93 3 

VAPOUR P*E 

9 7 

e 9 

9 5 

11 0 

16 5 

23 7 

25 3 

24 £> 

23 0 

17 5 

12 7 

lO 5 

ie> 2 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 3 

1 4 

1 0 

2 2 

2 6 

2 6 

2 3 

l 6 

1 1 

0 9 

0 8 

1 6 

SUNSHINE X 

70 

03 

82 

70 

76 

52 

28 

35 

40 

69 

76 

80 

65 

TOT RADIATION 

3B4 

455 

515 

545 

557 

458 

353 

373 

400 

430 

393 

371 

436 

EVAPOTRANSP 

90 

121 

173 

21 1 

254 

176 

134 

131 

122 

129 

102 

85 

1736 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 240 

INTERM DAYS 

97 

III r DAYS 

28 









• SEASON NM I 

SEASON ULC INS ON 6 JUNE 

BEGIN MU* ID ON 31 MJC 

HUMID PERIOD < 20 DAVS> ENDS ON 20 SEP 
END OF SEASON ON 9 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 125 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

AKOLA 



• NUMBER 

42933 







• 

LATITUDE 

20 

42 • 

LONCITUDC 

77 02 

• ELEVATION 

787 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

in 

7 

B 

4 

9 

130 

231 

166 

132 

46 

18 

12 

80 1 

TEMP AVERAGE 

21 9 

23 1 

29 9 

34 3 

36 3 

31 9 

27 6 

2? 2 

27 4 

27 0 

24 0 

22 0 

27 9 

T F HP MF AN ha « 

30 2 

32 0 

37 1 

40 3 

42 4 

37 4 

31 4 

30 7 

31 5 

33 3 

31 0 

29 6 

34 0 

TEMP MEAN MIN 

13 7 

13 2 

19 4 

24 6 

20 1 

26 2 

23 9 

23 3 

23 1 

20 0 

13 0 

12 6 

20 4 

TFMP MF AN DAY 

23 0 

27 2 

31 3 

33 4 

37 0 

33 8 

29 0 

28 4 

78 B 

29 0 

25 0 

24 0 

29 6 

TFMP MN NIGHT 

19 4 

21 3 

23 4 

29 9 

32 8 

29 6 

r 

23 7 

23 6 

23 8 

19 6 

17 4 

74 7 

VAPOUR PRF5S 

10 9 

9 7 

9 8 

11 7 

13 8 

23 7 

76 8 

26 4 

23 8 

18 8 

13 3 

tl 1 

17 0 

WIND SPEED 2M 

I 0 

1 I 

1 2 

1 3 

2 0 

2 0 

2 5 

2 3 

1 9 

1 0 

0 9 

0 8 

1 6 

SUNSM 1 NE X 

09 

90 

78 

79 

73 

53 

23 

29 

45 

76 

83 

07 

67 

TDT RADIATION 

413 

470 

499 

349 

344 

462 

341 

349 

38B 

434 

420 

390 

441 

EVAPQTRANSP 

96 

1 16 

160 

202 

240 

192 

130 

126 

123 

131 

90 

04 

1700 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 243 

INTFWN DAYS 28 

WET DAYS 

94 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

6 JUNE 












BEGIN 

HUMID ON 23 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

< 94 DAYS) ENDS ON 

27 SEP 









END OF SEASON ON 

6 OCT 












total length OF 

SEASON 

IS 122 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

5TATI0N 

AMRAOT I 


* NUMBER 

42937 







• 

LATITUDE 

20 

36 ♦ 

LONGITUDE 

77 47 

♦ ELEVATION 

370 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

13 

12 

13 

12 

149 

206 

210 

186 

30 

24 

6 

976 

temp AVERAGE 

23 5 

26 4 

30 7 

34 2 

36 4 

31 7 

27 0 

26 6 

26 9 

27 6 

23 3 

23 4 

28 3 

TEMP MEAN MAX 

2B 9 

31 8 

36 2 

39 7 

42 2 

37 0 

30 3 

29 B 

DO 6 

32 : 

30 l 

28 6 

33 1 

TEMP MEAN MIN 

13 3 

17 2 

21 2 

23 2 

27 B 

25 7 

23 4 

23 0 


20 B 

17 4 

13 1 

21 3 

UHP MEAN DAY 

24 7 

2 f 2 

31 4 

33 1 

37 6 

33 4 

2B 1 

27 6 

2B 0 

2B 4 

26 0 

24 2 

29 3 

TEMP HN NIGHT 

20 1 

22 3 

26 3 

30 1 

32 3 

29 3 

23 3 

73 0 

23 O 

24 0 

21 0 

IB 9 

23 0 

VAPOUR PRESS 

11 0 

10 3 

12 3 

14 0 

16 4 

23 1 

26 5 

26 2 

23 3 

10 3 

12 0 

11 6 

17 3 

WIND SPEED 2M 

1 7 

: R 

t 9 

2 0 

2 3 

3 1 

3 4 

2 9 

7 O 

1 3 

l 3 

1 3 

2 I 

5UN5H1NF X 

76 

81 

78 

71 

67 

46 

20 

30 

41 

64 

76 

80 

61 

TOT RADIATION 

387 

459 

512 

534 

530 

458 

383 

30 1 

396 

428 

403 

379 

43B 

EVAPQTRANSP 

113 

13B 

194 

221 

266 

200 

146 

137 

128 

136 

112 

103 

1 096 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON MI TH DRY PERIOD 

DRY days 241 INTfc'RM DAYS 26 WET DAYS 90 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 6 JUNE 

BEGIN HUMID ON 23 JIR1F 

HUMID PERIOD I *0 DAYS i ENDS ON 2* SEP 
END OF SEASON ON B OCT 
total LENGTH of SEASON IB 124 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




« 

STATION 

KANKER 



• NUMBER 

42933 







* 

LAT I TUDE 

20 

16 • 

L0N01TUDE 

01 29 

• ELEVATION 

402 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

9 

16 

26 

27 

23 

203 

339 

339 

237 

97 

13 

1 

1396 

TEMP AVERAGE 

21 2 

23 9 

20 5 

32 7 

33 6 

31 4 

26 6 

26 4 

26 7 

23 9 

22 3 

20 4 

26 e 

TEMP MEAN MAX 

27 9 

30 2 

34 4 

37 Q 

40 3 

33 4 

29 1 

29 1 

29 9 

30 2 

28 3 

27 1 

31 6 

TEMP MEAN MIN 

12 1 

M 6 

IB 3 

23 8 

27 2 

26 0 

23 6 

23 3 

23 1 

20 l 

14 2 

11 2 

19 8 

1 1 Mi MEAN DAV 

22 9 

23 3 

29 3 

33 3 

36 1 

32 4 

27 3 

27 3 

27 7 

26 9 

23 7 

21 9 

27 6 

TEMP MN NIOMT 

17 3 

20 0 

23 8 

20 5 

31 3 

29 o 

23 3 

23 2 

23 1 

23 0 

10 2 

13 7 

23 6 

VAPOUR PRESS 

13 6 

14 l 

13 0 

17 6 

19 7 

23 3 

27 7 

27 0 

27 5 

23 3 

16 7 

13 6 

20 2 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 7 

1 0 

1 3 

1 3 

1 9 

2 0 

1 3 

1 1 

0 7 

0 4 

0 3 

1 t 

SUNSHINE X 

77 

78 

76 

69 

63 

40 

33 

26 

40 

63 

73 

76 

60 

TOT RADIATION 

393 

432 

307 

326 

321 

433 

410 

366 

393 

426 

39B 

377 

433 

EVAPOTRANSP 


100 

159 

183 

212 

160 

131 

117 

114 

112 

82 

6 B 

1322 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 213 

INTERM DAV5 27 

WET DAYS 

123 








• SEASON NR 

1 













5EAS0N BEGINS ON 

30 MAY 












BEGIN 

HUMID 

ON 9 

JUNfc 











H1P11D 

PFRIOD 

< 123 DAYS) ENDS ON 

10 OCT 









END OF SEASON ON 

27 OCT 












total length OF 

SEASON 

IS 150 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

ANGUL 



♦ NUMBER 

42969 







■ 

LATITUDE 

20 

30 • 

LONGITUDE 

83 06 

• ELEVATION 

139 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

10 

30 

21 

26 

50 

178 

324 

320 

221 

123 

24 

3 

1330 

TEMP AVERAGE 

21 3 

24 5 

29 1 

•J2 3 

33 9 

31 2 

26 0 

27 9 

27 9 

27 0 

23 6 

21 0 

27 3 

TEMP MEAN MAY 

. 

30 3 

33 2 

3B 9 

40 3 

36 3 

31 2 

31 1 

31 6 

31 O 

20 7 

26 9 

32 4 

T F MF MF AN M I N 

13 a 

16 3 

20 4 

24 9 

26 8 

26 3 

25 2 

23 1 

24 9 

22 3 

17 6 

13 4 

21 4 

TF MP MFAN DAY 

23 3 

26 0 

30 3 

34 4 

36 0 

33 2 

29 3 

29 2 

29 4 

28 2 

23 1 

22 3 

28 9 

▼EMP MN NIGHT 

18 6 

21 2 

S3 4 

29 6 

31 2 

29 6 

27 t 

26 9 

26 9 

24 9 

20 B 

17 2 

23 O 

VAPOUR PRESS 

S4 O 

14 3 

13 3 

19 7 

24 3 

27 B 

30 0 

30 3 

29 9 

23 7 

10 2 

14 4 

22 0 

MIND SPEED 2M 

1 1 

1 4 

1 3 

1 7 

2 2 

1 9 

1 7 

1 6 

1 4 

1 1 

1 1 

1 1 

1 3 

SUNSHINE X 

76 

76 

76 

68 

30 

3B 

22 

28 

33 

34 

70 

78 

57 

TOT RADIATION 

3B8 

444 

306 

322 

302 

426 

360 

374 

373 

396 

387 

373 

421 

EVAPOTRANSP 

90 

117 

173 

195 

2 21 

162 

124 

123 

116 

116 

91 

82 

1610 


TvP£ OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 20B IN TERM DAYS 2-9 MET DAYS 126 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 MAY 

BEGIN HUMID ON 12 JUNE 
HUMID PERIOD 1120 DAYS) ENDS ON 10 OCT 
END OF SEASON ON 3 NOV 
TOTAL LENGTH QF SEASON IS 157 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

CUTTACK 


• NUMBER 

42970 







• 

LATITUDE 

20 

28 • 

longitude 

05 36 

• elevation 

27 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sAA. 

AUÇ 

5EP 

OCT 

NQV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

10 

23 

23 

31 

84 

247 

336 

332 

230 

130 

38 

3 

1531 

TEMP AVERAGE 

22 3 

23 3 

29 2 

31 4 

32 4 

30 9 

20 7 

28 6 

88 o 

27 9 

24 6 

21 0 

27 7 

~F MP MEAN MAX 

2B 9 

31 3 

35 9 

38 3 

38 8 

33 8 

31 6 

31 6 

32 2 

32 0 

30 1 

28 4 

32 9 

TEMP MEAN MIN 

13 7 

18 2 

22 1 

23 3 

26 9 

26 3 

23 6 

23 6 

23 3 

23 7 

18 8 

13 3 

22 4 

TEMP MF AN DAY 

24 7 

2 f 3 

31 3 

34 2 

33 0 

32 8 

29 7 

29 7 

30 0 

29 3 

26 4 

24 2 

29 6 

TEMP MN NIGHT 

20 3 

22 8 

26 8 

29 6 

30 8 

29 5 

27 3 

27 4 

27 3 

26 1 

22 0 

19 2 

23 8 

VAPOUR PRESS 

16 5 

18 2 

21 3 

16 Q 

30 6 

31 6 

32 0 

32 1 

31 9 

28 1 

20 4 

16 6 

24 7 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 7 

1 0 

1 4 

1 8 

1 4 

1 2 

1 2 

1 1 

1 0 

1 0 

0 6 

1 1 

SUNSHINE X 

01 

79 

71 

67 

66 

37 

27 

33 

41 

39 

83 

83 

61 

TOT RADIATION 

403 

434 

489 

319 

333 

421 

379 

400 

397 

413 

423 

389 

433 

f vapotransp 

83 

102 

132 

170 

191 

146 

124 

127 

120 

120 

93 

73 

1313 

TYPE Of HUN 10 SEASON 

SEASON 

I WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 192 

1NTEHH DAYS 

26 

WET DAYS 

147 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

20 MAY 












BEGIN 

HUMID 

ON 31 NAY 











HUMID 

PERIOD 

(147 DAYS» ENDS ON 

23 OCT 









END OP SEASON ON 

9 NDV 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 173 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

CHANDBAL 1 


• NUMBER 

42973 







• 

LATITUDE 

20 

47 * 

LONGITUDE 

06 44 

• ELEVATION 

6 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

UUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

10 

19 

26 

43 

90 

201 

348 

334 

264 

229 

37 

7 

1628 

TEMP AVERAGE 

21 3 

24 0 

27 9 

30 3 

31 3 

30 3 

20 8 

2B 9 

28 9 

27 B 

24 0 

21 2 

27 1 

TEMP MEAN MAX 

27 0 

29 9 

33 9 

36 4 

36 4 

34 3 

31 4 

31 3 

31 3 

30 B 

20 a 

26 9 

31 3 

Tr rr if an MIN 

14 B 

17 5 

21 6 

25 0 

26 6 

26 3 

23 7 

25 9 

25 7 

23 6 

ia 4 

14 7 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

23 1 

26 0 

30 0 

32 8 

33 3 

31 7 

29 6 

29 6 

29 6 

26 5 

23 4 

22 9 

28 3 

TEMP MN N' 

19 0 

2 1 0 

23 8 

28 8 

29 8 

20 9 

27 3 

27 5 

27 4 

25 7 

21 4 

18 2 

23 1 

VAPOUR PRESS 

17 4 

19 3 

23 8 

29 0 

31 9 

33 1 

32 7 

33 0 

32 8 

29 5 

21 3 

17 l 

26 7 

WIND 5PEED 2M 

1 1 

1 4 

2 0 

2 9 

3 6 

2 3 

2 2 

2 0 

1 9 

1 2 

1 1 

1 1 

1 9 

SUNSHINE X 

02 

81 

76 

71 

63 

46 

35 

41 

47 

62 

73 

82 

63 

TUT H ADI AT JON 

404 

439 

306 

334 

322 

438 

411 

424 

418 

422 

401 

383 

443 

E VAPOTRANSP 

83 

104 

160 

1B4 

203 

139 

137 

13B 

129 

121 

91 

77 

1386 


Tvpe of HUMID SEASON SFA50N WITH DRV PERIOD 

DRV DAV9 104 INTFRM DATS 31 WET DAVS 150 

• SEASON NR 1 

SEASON DEC INS ON 20 MAY 

BEGIN HUMID ON 7 JUNE 
HUMID PERIOD <130 DAYS) ENDS ON 4 NOV 
END OF SEASON ON 17 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS IBi DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

station 

AHMADNAGAR 


• NUMBER 

43009 







• 

LATITUDE 

19 

03 • 

LONGITUDE 

74 48 

• ELEVATION 

637 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

0 

3 

11 

26 

131 

102 

70 

173 

84 

33 

0 

676 

TEMP AVERAGE 

22 2 

24 7 

20 7 

31 9 

32 6 

20 2 

23 7 

23 4 

23 3 

26 2 

89 ■ 

22 0 

26 4 

TEMP MEAN MAX 

29 3 

32 0 

33 6 

38 0 

39 1 

33 7 

P9 9 

29 4 

29 9 

31 2 

29 7 

20 9 

32 2 

TF HP MEAN f* I N 

12 3 

14 1 

IB 0 

21 8 

23 I 

22 3 

21 7 

20 9 

20 3 

19 I 

13 1 

12 3 

IB 4 

TEMP MEAN DAY 

24 1 

26 3 

30 0 

32 e 

34 0 

30 1 

27 0 

26 7 

26 8 

27 3 

24 9 

23 3 

27 8 

TEMP MN NIGHT 

10 3 

20 2 

24 0 

27 2 

2B 3 

26 1 

24 1 

23 3 

23 2 

32 6 

19 3 

17 l 

32 8 

VAPOUR PRF5S 

10 2 

9 6 

9 0 

11 4 

14 0 

22 2 

23 3 

22 7 

22 3 

10 4 

13 9 

11 3 

13 8 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

1 4 

1 6 

2 0 

2 0 

2 2 

2 0 

1 4 

1 2 

1 1 

0 9 

1 3 

SUNSHINE X 

87 

90 

90 

86 

B2 

62 

44 

48 

39 

76 

83 

07 

73 

TOT RADIATION 

421 

487 

330 

379 

300 

497 

419 

427 

443 

46! 

430 

402 

473 

EVAPDTRAN5P 99 l|9 » 72 202 229 

TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 219 INTERN DAYS 113 WET DAYS 

• 5EASCN NR 1 

SEASON BEGINS ON | JUNE 

BEGIN MUMID ON 29 AUG 

MUM ID PERIOD C 33 DAYS! ENDS ON I OCT 

END OP SEASON ON 23 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 146 DAYS 

160 

33 

136 

133 

123 

127 

102 

09 

1691 


COUNTRY INDIA 




• 

station 

AURANGABAD 


• NUMBER 

43013 







• 

LATITUDE 

19 

33 • 

LONG I TUDE 

75 20 

• ELEVATION 

581 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

4 

7 

17 

141 

189 

146 

179 

62 

32 

9 

792 

TFMP AVERAGE 

22 3 

23 2 

29 4 

32 6 

33 6 

29 0 

25 5 

23 2 

25 6 

26 8 

24 6 

22 6 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

29 3 

31 8 

35 6 

30 3 

39 B 

□4 7 

29 5 

29 2 

29 0 

31 6 

30 3 

28 9 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

14 3 

16 1 

20 1 

23 8 

23 0 

23 2 

21 B 

21 2 

80 0 

19 6 

16 1 

13 8 

19 7 

? t NP MEAN DAv 

24 3 

26 8 

30 7 

33 7 

33 1 

31 0 

27 0 

26 6 

26 9 

27 7 

25 7 

24 0 

28 3 

TEMP MN NIGHT 

19 3 

21 3 

23 4 

28 6 

29 B 

26 9 

24 2 

23 6 

23 6 

23 1 

20 2 

IB 1 

73 7 

VAPOUR press 

10 6 

9 4 

9 0 

12 3 

17 0 

23 0 

23 3 

24 4 

23 3 

10 2 

13 6 

11 4 

16 6 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 0 

2 1 

2 5 

3 4 

4 1 

3 B 

3 3 

2 3 

1 6 

1 5 

1 3 

2 3 

SUNSHINE X 

87 

90 

90 

86 

82 

36 

33 

aa 

50 

70 

04 

87 

72 

tot radiation 

417 

4B4 

348 

379 

380 

473 

373 

383 

440 

463 

423 

390 

464 

Evapotransp 

107 

136 

200 

230 

280 

1B9 

133 

133 

131 

134 

114 

IOO 

1887 

TYPE of HUMID SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 233 

INTERN DAYS 

i 33 

WET DAYS 

97 









• SEASON NR 1 

SEASON DECIN5 ON 4 JUNE 

BEGIN HUMID ON 23 JUNE 
Hurt ID PERIOD C *7 DAYS) ENDS ON 30 SEP 
END OP SEASON ON 12 OCT 
TOTAL LENGTH OP SEASON 15 130 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA * STATION CHANDRAPUR 

• LATITUDE 19 56 • 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sAJL 

PRECIPITATION 

9 

21 

22 

17 

11 

101 

404 

TEMP AVERAGE 

aa a 

29 9 

30 2 

34 4 

37 5 

32 6 

27 6 

TEMP MEAN MAX 


32 3 

36 7 

40 0 

42 e 

37 7 

30 9 

TEMP MEAN MIN 

13 7 

15 9 

i9 e 

24 7 

28 3 

26 9 

24 3 

TEMP MEAN DAY 

24 9 

27 I 

31 3 

33 1 

38 2 

34 2 

28 B 

TfMP MN NIGHT 

19 1 

21 6 

25 9 

29 B 

33 0 

30 4 

26 3 

VAPOUR press 

14 <*> 

13 5 

13 4 

15 4 

17 0 

23 3 

20 0 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 0 

0 9 

1 1 

1 5 

2 0 

2 0 

SUNSHINE 7. 

90 

90 

90 

67 

82 

62 

40 

TOT RADIATION 

433 

493 

356 

393 

393 

919 

429 

EVAP0TRAN5P 

91 

112 

165 

196 

233 

191 

140 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 22B INTERN DAYS 30 WET DAYS 107 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 2 JUNE 

BEGIN HUMID ON 1 7 JUNE 

HUMID PERIOD <107 DAYS ) ENDS ON 2 OCT 
END OF SEASON ON 17 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASUN IS 137 DAYS 


COUNTRY INDIA • STATION JAGDALPUR 

• LATITUDE 19 09 • 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

vAJL 

precipitation 

0 

16 

15 

93 

64 

240 

370 

T F HP AVERAGE 

20 7 

23 7 

20 0 

30 6 

32 2 

28 i 

25 1 

TEMP MEAN MAX 

26 3 

31 0 

34 7 

36 9 

30 3 

33 5 

20 1 

Ï [ MR MEAN MlN 

11 0 

14 3 

18 4 

22 2 

24 6 

23 9 

22 2 

TEMP MEAN DAY 

22 9 

25 7 

. f 9 

aa a 

-JJ 9 

30 4 

26 2 

TEMP MN NIGHT 

17 0 

20 0 

23 9 

27 1 

29 0 

27 0 

24 0 

VAPOUR PRESS 

13 0 

13 3 

13 7 

17 1 

20 2 

24 6 

26 3 

WIND SPEED 2H 

0 6 

0 7 

0 9 

1 2 

1 3 

l 4 

1 0 

SUNSHINE X 

90 

90 

B7 

01 

73 

53 

34 

" AD I AT I ON 

430 

496 

550 

373 

539 

402 

404 

EVAPOTRANSP 

84 

103 

156 

179 

194 

152 

121 


TYPE Ob HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 203 INTERM DAYS 29 WET DAYS 133 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 MAY 

BEGIN HUMID ON 2 JUNE 
HUMID PERIOD 1133 DAYS! ENDS ON 13 OCT 
END OF 5CA50N ON 3 MOU 
TOTAL LENGTH OF 5EASDN IS 162 DAYS 


* NUMBER 43029 


LONGITUDE 79 18 « ELEVATION 193 M 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

363 

233 

73 

14 

3 

1349 

27 4 

27 6 

27 0 

23 4 

21 2 

20 1 

30 9 

31 2 

31 6 

39 9 

28 4 

33 4 

24 1 

23 7 

20 7 

15 1 

12 2 

20 0 

26 4 

26 S 

28 0 

24 G 

23 1 

, v -t 

26 0 

23 9 

23 0 

19 2 

16 8 

24 B 

20 3 

20 4 

24 l 

17 9 

14 8 

20 1 

1 7 

1 2 

0 7 

0 6 

0 5 

1 1 

44 

36 

79 

B6 

90 

73 

435 

433 

481 

439 

414 

407 

137 

129 

124 

91 

77 

1606 


* NUMBER 43041 


LONGITUDE 02 02 • ELEVATION 993 M 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ccc 

YEAR 

384 

253 

106 

24 

B 

i:.49 

25 1 

25 2 

24 B 

21 8 

19 6 

25 5 

20 4 

29 5 

29 5 

20 1 

27 4 

31 2 

22 2 

22 3 

19 9 

14 7 

11 3 

16 9 

26 4 

27 2 

26 4 

23 7 

22 1 

27 2 

24 I 

24 3 

22 7 

18 6 

13 9 

22 e 

26 6 

26 4 

23 0 

16 9 

13 7 

19 6 

t 5 

1 2 

0 8 

0 4 

0 4 

1 0 

40 

40 

69 

82 

07 

69 

419 

425 

451 

431 

410 

470 

120 

113 

112 

82 

70 

1406 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION ©OPALPUR 

• LATITUDE 19 16 • 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

ppfc imitation 

8 

22 


13 

31 

1*1 

19* 

if nr AVERAGE 

22 7 

2* 7 

27 1 

28 3 

29 6 

29 7 

2© 7 

TEMP MEAN MAI 

27 * 

28 9 

30 6 

31 1 

32 1 

32 2 

30 8 

TEMP NEAN MIN 

16 9 

19 * 

22 6 

23 1 

26 0 

26 9 

26 1 

TFr-P MF AN DAY 

2* 1 

23 9 

20 1 

29 2 

30 4 

30 3 

29 3 

Tf*MP HN NIGHT 

20 3 

22 7 

r 3 3 

27 t 

28 3 

28 6 

27 6 

VAPOUR PRESS 

19 5 

22 7 

26 9 

31 2 

3* 3 

3* 3 

33 0 

MIND SPEED 2M 

1 0 

2 6 

3 7 

* 6 

5 0 

3 6 

3 6 

SJNSHINfc y. 

90 

90 

07 

BO 

73 

36 

40 

TOT RADIATION 

*37 

*96 

330 

369 

339 

*94 

*28 

EVAP0TRAN5P 

97 

117 

169 

179 

191 

16* 

1*0 


TvPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 190 INTERN DAYS 39 WET DAYS 136 

• SFA50N NR l 

SEASON BE© INS ON 30 NAY 

BEGIN HUMID ON 23 <A)NE 

HUMID PERIOD <136 DAYS) ENDS ON 6 NOV 
END DP SEASON ON 21 NOV 
TOTAL LENGTH OP SEASON IS 173 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

PURI 






• 

LATITUDE 

19 

*0 • 


JAN 

PEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

9 

20 

14 

12 

63 

187 

296 

TEMP AVERAGE 

22 3 

2* 9 

27 3 

20 7 

29 9 

29 8 

20 9 

TEMP MEAN HA* 

26 9 

28 3 

30 0 

30 7 

31 6 

31 7 

30 6 

TEMP MEAN MIN 

17 9 

20 8 

2* 6 

26 6 

27 7 

27 * 

26 7 

TF.MP MEAN DA> 

24 0 

23 9 

20 3 

29 * 

30 4 

30 3 

29 3 

TEMP MN NICHT 

21 O 

23 * 

26 * 

28 0 

29 0 

20 0 

27 9 

VAPOUR press 

10 9 

22 7 

28 1 

33 6 

35 1 

34 0 

33 a 

WIND SPEED 2M 

2 3 

□ 3 

* 4 

3 0 

3 0 

3 0 

3 0 

SUNSHINE X 

90 

81 

83 

76 

70 

3* 

*6 

TOT RADIATION 

434 

*66 

33* 

533 

3*0 

*87 

*53 

EVAP0TRAN5P 

103 

122 

173 

178 

191 

171 

16* 


fvP£ OF HLM1D SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DR v DAYS 187 INTERM DAYS 33 WET DAYS 1*3 

♦ SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 26 MAY 

BEGIN HUN ID ON 11 JUNE 

HUMID PERIOD <1*3 DAVS) ENDS ON 3 NOV 
END Of SEASON ON 20 NOV 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS 178 DAYS 


• NUMBER *30*9 


LONGITUDE 8* 33 • ELEVATION 17 H 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

VFAR 

200 

103 

279 

60 

13 

1212 

28 8 

28 9 

27 8 

2* 9 

22 3 

27 0 

31 1 

31 6 

31 1 

29 3 

27 3 

30 3 

26 1 

23 8 

23 9 

19 3 

16 6 

23 0 

29 3 

29 7 

20 8 

26 1 

23 9 

20 0 

27 6 

27 3 

26 0 

22 3 

19 7 

23 3 

32 9 

32 * 

29 0 

21 6 

18 8 

28 l 

3 0 

2 4 

2 2 

2 2 

2 0 

3 1 

*9 

33 

60 

61 

86 

71 

434 

*30 

4*7 

*28 

*07 

*77 

130 

1*0 

133 

111 

93 

169* 


♦ NUMBER *3033 


LONGITUDE 83 *9 • ELEVATION 6 M 


AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

236 

230 

2*2 

73 

8 

1440 

29 0 

29 1 

26 2 

23 2 

22 6 

27 2 

31 0 

31 * 

31 2 

29 3 

27 2 

30 0 

26 8 

26 6 

23 0 

20 8 

17 7 

2* 0 

29 6 

29 0 

29 2 

26 3 

24 1 

28 1 

2B 1 

20 0 

26 e 

23 2 

20 4 

23 9 

93 3 

33 5 

28 6 

21 2 

17 6 

28 2 

* 1 

3 3 

2 6 

2 1 

2 2 

3 7 

49 

30 

69 

82 

07 

70 

*5* 

460 

4*9 

*20 

407 

*73 

139 

130 

1*3 

112 

97 

1763 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 





• 

station 

BOMBAY 



• NUMBER 

43057 








« 

LATITUDE 

18 

34 • 

LONGITUDE 

72 49 

• ELEVATION 

11 M 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUW 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

2 

1 


0 

1 

14 

515 

642 

370 

276 

34 

13 

2 

1890 

TEMP AVERAGE 

23 9 

24 7 

26 

9 

89 D 

30 3 

29 2 

27 6 

27 2 

27 3 

28 1 

26 9 

23 0 

27 2 

TEMP MEAN MAY 

29 1 

29 3 

31 

0 

32 3 

33 3 

31 9 

29 0 

29 3 

30 1 

31 9 

>8 3 

30 9 

31 0 

TEMP MEAN MIN 

19 4 

20 3 

22 

7 

23 i 

26 9 

26 3 

23 1 

24 0 

24 7 

24 6 

22 B 

20 8 

23 6 

TEMP MEAN DAY 

26 0 

26 6 

20 

4 

30 0 

31 3 

30 1 

28 3 

20 0 

28 4 

29 3 

29 2 

27 6 

20 6 

TCr* MN NICMT 

22 7 

23 3 

25 

5 

27 5 

29 0 

20 1 

26 6 

26 2 

26 3 

26 7 

23 3 

23 7 

23 9 

•.apour press 

19 7 

20 5 

23 

7 

27 6 

30 2 

31 4 

31 0 

30 I 

29 7 

20 0 

24 4 

21 1 

26 3 

MIND SPEED 2M 

1 7 

1 0 

1 

9 

l 9 

1 9 

2 4 

2 8 

2 6 

1 9 

1 6 

1 5 

1 5 

2 0 

SUNSHINE X 

B3 

S3 

77 

73 

72 

42 

17 

21 

40 

70 

01 

83 

62 

TOT RADIATION 

423 

47B 

317 

330 

334 

437 

337 

346 

396 

437 

432 

404 

444 

Fvapotransp 

103 

! 12 

131 

167 

101 

146 

120 

119 

120 

134 

113 

100 

1366 


TYPE OF MUM ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 223 INTERM DAYS 14 WET DAYS 126 

• 5CAS0N NR I 

SFASON BEGIN5 ON 24 MAY 

DEGIN HUMID ON 2-9 MAY 

HUM 1 0 PERIOD <126 DAV6I ENDS ON 2 OCT 
END OF SEASON ON 1 I OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 140 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

AL I BAG 



• NUMBER 

43030 







• 

LATITUDE 

16 

30 • 

LONGITUDE 

72 52 

* ELEVATION 

7 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

OCT 

NOV 

DEC 

YF.AR 

precipitation 

2 

0 

0 

2 

17 

520 

699 

445 

310 

90 

20 

3 

2124 

TF.MP AVERAGE 

22 9 

23 5 

25 6 

27 6 

29 1 

20 4 

27 2 

26 0 

26 0 

27 4 

26 1 

24 2 

26 3 

TEMP MEAN MAY 

26 2 

20 6 

30 1 

J1 1 

31 8 

30 0 

29 2 

20 0 

29 2 

31 2 

31 3 

29 7 

30 0 

rEftf MEAN MIN 

17 7 

18 4 

21 2 

24 2 

26 4 

26 0 

23 3 

24 f 

24 4 

23 6 

20 9 

18 ? 

22 6 

TF-MP MEAN DAY 

24 9 

23 4 

27 3 

20 9 

30 1 

29 3 

27 9 

27 5 

27 6 

20 7 

27 9 

26 1 

27 6 

TEMP PIN NIGHT 

21 3 

21 9 

24 2 

26 3 

28 2 

27 5 

26 3 

26 1 

25 0 

25 0 

23 9 

21 9 

25 0 

VAPOUR PRESS 

16 a 

IB 0 

21 9 

27 6 

31 0 

32 3 

32 O 

30 B 

29 7 

27 4 

21 5 

17 0 

23 6 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 3 

1 6 

l 9 

2 3 

3 6 

6 0 

3 0 

2 4 

1 3 

1 1 

1 0 

2 4 

SUNSHINE X 

90 

90 

90 

B7 

73 

33 

34 

3B 

36 

70 

90 

90 

73 

TDT RADIATION 

444 

301 

363 

396 

363 

400 

403 

411 

435 

404 

460 

424 

40? 

EVAPQTRANSP 

93 

103 

147 

164 

176 

132 

139 

137 

129 

133 

109 

93 

1379 


Type of humid season season with dry period 

DRY DAYS 21? INTER»! DAYS IB WET DAYS 130 
• SEASON NR 1 

SEA50N BEGINS ON 24 MAY 

BEGIN HUMID ON 29 MAY 

HUMID PERIOD (130 DAY5 > END5 ON 6 OCT 
END OF 5EA50N ON 1 9 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 140 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

POONA 



• NUMBER 

43063 







• 

LATITUDE 

10 

32 • 

LONGITUDE 

73 51 

• ELEVATION 

359 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

2 

l 

3 

14 

34 

119 

176 

103 

124 

90 

24 

4 

690 

TEMP AVERAGE 

21 7 

24 0 

27 7 

30 3 

30 6 

27 2 

34 9 

24 3 

24 7 

23 a 

39 fl 

21 6 

23 3 

“•FAN MAX 

30 7 

32 9 

36 1 

37 9 

37 2 

31 9 

27 8 

27 7 

29 2 

31 8 

30 8 

30 1 

32 0 

TEMP MEAN MIN 

12 0 

13 3 

16 8 

20 6 

22 6 

23 0 

22 0 

21 3 

20 8 

19 3 

13 0 

12 0 

IB 2 

TEMP MEAN DAY 

24 0 

26 7 

30 0 

32 4 

32 3 

29 1 

23 9 

23 7 

26 3 

27 7 

23 7 

24 2 

27 6 

TEMP MN NIGHT 

IB 4 

20 0 

23 3 

26 4 

27 3 

23 0 

23 8 

23 4 

23 3 

22 9 

19 6 

17 2 

22 6 

VAPOUR PRES5 

11 3 

1 I 0 

n 4 

14 7 

10 0 

23 6 

24 7 

24 2 

23 6 

20 4 

13 3 

12 7 

17 7 

WIND SPEED 2M 

0 9 

0 7 

0 0 

t t 

1 3 

1 9 

1 9 

1 6 

1 2 

0 3 

0 2 

0 2 

1 0 

9 JNSH l NE V. 

a; 

B9 

02 

79 

73 

47 

23 

29 

43 

70 

01 

03 

66 

TOT RADIATION 

427 

4R6 

322 

331 

340 

432 

329 

340 

392 

443 

423 

402 

441 

Evapotransp 

04 

102 

146 

173 

190 

140 

107 

103 

107 

109 

B4 

70 

1419 


tvpfc OF HUfllO SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 211 INTERN DAYS 69 WET DAYS B3 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON l JUNE 

BEGIN HUMID ON 21 JUNE 

HUMID PERIOD < 5? DAV5) ENDS ON 1? AUG 

BEGIN HUMID ON 30 AUG 

HUMID PERIOD < 33 DAYS! ENDS ON 2 OCT 
END OF SEASON DN 2 NLV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 134 DAYS 


COUNTRY INDIA • STATION NI 2 AMAflAD • NUMBER 43001 

• LATITUDE 10 40 • LONGITUDE 70 06 • ELEVATION 301 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC l P I tat ICN 

3 

17 

14 

21 

20 

149 

317 

261 

203 

63 

14 

3 

1089 

■ 

23 9 

26 3 

30 4 

33 7 

33 B 

31 1 

27 1 

27 0 

27 l 

26 V 

24 3 

22 9 

28 1 

TFMP MEAN MAX 

30 O 

32 6 

36 4 

39 2 

41 3 

36 2 


30 1 

30 6 

31 3 

29 7 

20 9 

33 1 

TFMP MEAN MIN 

13 3 

17 5 

21 O 

24 B 

27 7 

23 4 

23 2 

23 0 

22 7 

20 6 

16 2 

13 8 

20 9 

rt-MF MEAN day 

25 3 

27 9 

31 5 

34 6 

37 1 

32 7 

26 2 

27 0 

26 0 

26 0 

25 3 

24 0 

29 2 

-F.MP MN NIGHT 

20 3 

22 7 

26 2 

29 6 

32 2 

20 9 

23 3 

23 1 

23 1 

23 e 

20 1 

18 1 

24 0 

■-A PRESS 

13 0 

12 3 

12 3 

14 7 

13 9 

23 2 

26 0 

26 3 

26 0 

21 7 

16 0 

13 2 

19 4 


0 S 

0 9 

1 O 

1 0 

1 2 

1 7 

1 7 

1 4 

1 0 

0 0 

0 7 

O 7 

1 1 

SUNSHINE X 

90 

90 

90 

64 

B2 

63 

32 

3B 

61 

76 

84 

90 

77 

TOT RADIATION 

443 

301 

363 

3B3 

393 

327 

474 

4BB 

473 

477 

442 

424 

499 

f VAPHTRANSP 

99 

117 

166 

103 

203 

179 

147 

144 

131 

126 

9B 

09 

1604 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DPv DAYS 231 INTERM DAYS 32 WET DAYS 102 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 3 JUNE 

BEGIN HUMID ON 21 JUNE 
HUMID PERIOD <102 DAYS > ENDS ON 1 OCT 
END OF SEASON ON 15 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 134 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION MANAMA ON DA • NUMBER 43007 






• 

LATITUDE 

19 

01 ♦ 

LONGITUDE 

79 34 

* ELEVATION 

269 n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5£P 

OCT 

NDV 

DCC 

YEAR 

PREC 1P17ATIDN 

2 

16 

1 1 

23 

33 

140 

239 

1 B D 

183 

91 

22 

2 

946 

TEMP AVERAGE 

24 2 

26 7 

29 9 

32 9 

35 6 

32 1 

28 2 

27 9 

27 B 

27 3 

25 1 

23 3 

28 4 

IEIf MEAN MAX 

29 9 

32 4 

35 9 

36 3 

40 ■ 

36 5 

31 2 

30 9 

31 2 

31 7 

29 9 

29 0 

33 l 

TEMP MEAN M]N 

17 2 

19 2 

22 2 

25 3 

.-•i : 

26 7 

24 4 

24 2 

23 9 

22 2 

18 4 

16 1 

22 3 

TEMP MEAN Day 

25 9 

2G 2 

31 5 

34 2 

36 7 

33 4 

29 0 

20 7 

20 0 

26 6 

26 2 

24 B 

29 7 

TEMP MN NIGHT 

21 6 

23 7 

26 e 

29 6 

32 2 

29 8 

26 5 

26 2 

26 1 

25 0 

21 7 

19 8 

25 8 

VAPOUR PRESS 

15 8 

13 7 

16 6 

19 6 

19 7 

24 0 

26 6 

26 7 

27 1 

23 3 

17 9 

13 4 

20 7 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 7 

2 0 

2 1 

2 2 

2 6 

2 4 

2 1 

1 6 

t 2 

1 0 

0 9 

i B 

SUNSHINE X 

90 

90 

90 

04 

61 

63 

46 

54 

59 

70 

03 

07 

73 

TOT RADIATION 

436 

497 

561 

584 

590 

521 

452 

473 

465 

481 

434 

411 

492 

EVAPDTRAN5P 

107 

132 

191 

209 

237 

201 

13B 

134 

138 

134 

101 

89 

1851 


TYPE QE HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 222 INTERM DAYS 40 WET DAYS 95 

• SEA50N NR I 

SEASON BEGINS ON 5 JUNE 

DEC IN HUMID ON 29 JUNE 

HUMID PERIOD • 95 DAYS» END5 ON 1 OCT 
END Or SEASON On 26 OCT 
TOTAL LENGTH OT SEASON IS 143 DAYS 


COUNTRY INDIA 





• 

STATION 

HAL INCAP AT A.M 


• NUMBER 

43103 








• 

LATITUDE 

10 

20 • 

LONGITUDE 

84 08 

* ELEVATION 

6 M 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DCC 

YEAR 

precipitation 


4 

13 

12 

IB 

42 

114 

163 

138 

176 

219 

37 

10 

986 

TFMP AVERAGE 

22 

4 

24 6 

27 2 

29 4 

30 0 

30 3 

20 6 

28 7 

20 3 

27 3 

24 8 

22 3 

77 1 

TFMP MEAN MAI 

27 

4 

29 6 

31 9 

33 1 

33 9 

33 6 

31 6 

31 9 

31 0 

30 7 

28 3 

26 0 

30 9 

TEMP MEAN MIN 

17 

7 

19 0 

22 8 

25 • 

27 4 

27 1 

23 9 

26 0 

25 8 

24 3 

20 4 


23 4 

rSHR ns AN BAY 

24 

3 

26 5 

29 0 

30 7 

31 B 

31 5 

29 8 

30 0 

29 9 

20 7 

23 9 

23 8 

28 5 

PEAR NN NX0H1 


0 

23 2 

25 9 

28 2 

29 3 

29 2 

27 7 

27 B 


26 3 

22 7 

20 2 

25 e 

VAPOUR PRESS 

20 

4 

23 2 

27 2 

31 4 

34 0 

33 4 

31 9 

32 2 

31 9 

29 2 

23 1 

19 9 

28 1 

MI NO BREED BN 

t 

9 

1 B 

2 3 

3 1 

3 6 

3 1 

2 9 

2 3 

t B 

1 9 

2 2 

2 2 

2 4 

5UNSHINÇ 7. 

63 

02 

82 

74 

67 

32 

44 

46 

3? 

61 

75 

83 

67 

TOT RADIATION 

426 

477 

036 

547 

533 

475 

442 

442 

441 

429 

417 

407 

464 

Evapotransp 

95 

108 

155 

175 

192 

165 

149 

144 

132 

127 

106 

93 

1643 


TYPE Of HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 199 INTERN DAYS 45 WET DAYS 12! 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 JUNE 

BEGIN HUMID ON 4 JULY 

HAJMID PERIOD 1121 DAYS» ENDS ON 2 NOV 
END OF SEASON ON IS NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASDN 15 166 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




■ 

STATION 

MAHADALESMWAR 


• NUMBER 

43111 







• 

LATITUDE 

17 

56 • 

LONG I TUDE 

73 40 

• ELEVATION 

1302 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

3 

T 

7 

30 

55 

090 

2521 

1713 

709 

179 

37 

6 

6102 

TEMP average 

IB 2 

20 2 

22 6 

24 6 

23 7 

19 2 

16 l 

17 7 

17 9 

19 7* 

18 À 

17 7 

19 9 

TEMP MEAN MAX 

24 0 

26 1 

?b e 

29 3 

aa a 

21 9 

19 0 

IB 9 

20 3 

24 0 

24 0 

23 3 

24 0 

TEMP MEAN MSN 

13 0 

14 9 

17 4 

10 0 

18 2 

16 9 

16 7 

16 3 

13 7 

16 1 

14 9 

13 9 

16 1 

TEMP MEAN DAY 

20 0 

22 5 

25 2 

26 0 

25 4 

20 3 

16 3 

18 1 

10 0 

21 4 

51 0 

20 4 

21 3 

TEMP MN NIGHT 

17 3 

16 7 

21 2 

22 3 

21 6 

10 5 

17 4 

17 1 

17 1 

16 4 

17 5 

16 7 

16 7 

VAP0L9? PRESS 

10 6 

9 7 

10 0 

14 1 

17 5 

20 7 

20 3 

19 8 

19 7 

17 3 

13 2 

11 0 

19 4 

WIND SPEED 2M 

Î 3 

1 6 

1 9 

2 3 

2 3 

3 1 

4 l 

3 6 

2 4 

2 0 

2 0 

1 9 

r 4 

SUNSHINE X 

90 

90 

90 

07 

79 

33 

30 

30 

33 

71 

04 

90 

67 

TOT RADIAT 1 UN 

451 

506 

566 

596 

579 

399 

306 

300 

372 

463 

440 

432 

465 

EVAPDTRANSP 

86 

IDO 

143 

161 

160 

95 

06 

85 

80 

103 

91 

63 

1277 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 16) INTERN DAYS 33 WET DAYS 131 

• SEASON Ml l 

SEASON BEGINS DN 19 MAY 

BEGIN HUMID ON 23 MAY 

HUMID PERIOD <151 DAYS) ENDS ON 21 OCT 
END DF SEASON ON 19 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 164 DAYS 


COUNTRY INDIA 




* 

STATION 

SHCJLAPUR 


* NUMBER 

43117 







m 

LATITUDE 

17 

40 ♦ 

LONGITUDE 

73 34 

♦ ELEVATION 

479 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

^AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

2 

7 

16 

26 

109 

126 

140 

184 

92 

26 

7 

743 

TEMP AVERAGE 

24 6 

27 1 

30 6 

33 3 

33 6 

29 3 

27 0 

26 B 

26 9 

27 3 

23 0 

24 2 

26 1 

TEMP MEAN MAI 

30 0 

33 7 

37 1 

39 3 

40 4 

33 0 

31 4 

31 3 

3! 3 

35 3 

31 0 

30 0 

33 6 

TEMP ML AN NlN 

1 5 e 

17 3 

21 1 

24 5 

23 3 

23 3 

22 3 

21 9 

21 3 

20 6 

17 5 

15 0 

20 3 

TEMP MEAN DA- 

26 0 

20 6 

32 0 

34 6 

33 6 

31 3 

26 5 

26 3 

SB 3 

28 3 

26 3 

25 1 

29 4 

tehp ns NIGHT 

20 9 

23 0 

26 5 

29 4 

30 3 

27 2 

25 l 

24 B 

24 5 

24 0 

21 2 

19 3 

24 7 

VAPOUR PRESS 

11 6 

10 2 

10 9 

14 3 

17 3 

23 3 

24 1 

23 3 

23 3 

19 4 

14 4 

12 1 

17 0 

WIND SPEED 2 M 

1 6 

1 6 

1 7 

1 9 

2 3 

2 6 

2 7 

2 4 

1 0 

1 6 

1 B 

1 7 

5 0 

SUNSHINE X 

04 

80 

BO 

74 

67 

42 

24 

33 

43 

64 

8? 

03 

64 

TOT RADIATION 

425 

491 

316 

531 

313 

421 

332 

364 

366 

426 

433 

410 

437 

EVAPDTRANSP 

124 

145 

191 

200 

239 

164 

134 

136 

156 

133 

126 

119 

1049 


TYPE of humid season season with dry period 

DRV DAYS 223 1NTFRM DAYS 02 WET DAYS 60 
* SEASON NR 1 

SFA50N BEGINS ON 5 JUNE 

BEGIN K7MID ON 20 JULY 

**>MID PERIOD < 10 DAYS) ENDS ON 30 JULY 
BEGIN HUMID ON 13 AUC 

MUMIO PERIOD < 50 DAYS) ENDS ON 2 OCT 
END OF SEASON ON 25 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 142 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

GULBARGA 


• NUMBER 

43121 







• 

LATITUDE 

17 

21 • 

LONOITUDE 

76 31 

• elevation 

430 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

1 

5 

11 

17 

40 

no 

131 

143 

170 

71 

24 

2 

733 

TEMP AVERAGE 

24 7 

27 6 

31 1 

33 4 

33 8 

29 4 

27 0 

26 9 

26 8 

27 4 

23 8 

24 2 

28 2 

TEMP MEAN MAX 

30 4 

33 4 

36 0 

39 I 

40 2 

33 0 

31 4 

31 2 

31 1 

31 9 

30 4 

29 5 

33 4 

T E r.p MEAN MIN 

16 0 

10 5 

21 7 

23 0 

26 3 

23 6 

22 3 

22 2 

21 9 

21 0 

17 3 

13 1 

21 0 

TEMP MEAN DAY 

55 B 

26 7 

35 0 

34 6 

35 8 

31 4 

5B 3 

58 3 

58 1 

28 4 

26 2 

84 | 

29 4 

TEMP MN NIGHT 

50 9 

23 6 

26 8 

29 7 

30 8 

27 4 

23 3 

24 9 

24 7 

24 2 

51 3 

19 3 

54 9 

vapour press 

11 9 

1 1 3 

11 5 

14 7 

16 9 

32 8 

24 2 

23 8 

23 7 

19 0 

14 7 

12 4 

17 3 

HIND SPEED 2M 

1 0 

2 0 

2 1 

2 2 

3 0 

3 8 

4 1 

3 6 

2 6 

2 2 

2 2 

2 0 

2 6 

SUNSHINE X 

90 

90 

90 

01 

73 

34 

40 

46 

33 

72 

01 

06 

71 

^OT RADIATION 

445 

499 

557 

339 

338 

438 

39B 

417 

423 

433 

431 

414 

466 

EVAP0TRAN5P 

130 

151 

512 

222 

232 

189 

161 

130 

139 

148 

132 

12B 

2022 


Type OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

D«v DAYS 230 INTERN DAYS 92 MET DAYS 35 

• SEASON NR 1 

SFASON BFCINS ON B -JUNE 

BEGIN HUMID ON 23 JtAV 

hum S D PERIOD < 4 DAYS) ENDS ON 59 JULY 

BEGIN HUMID ON 59 AUC 

HUMID PERIOD < 31 DAYS) ENDS ON 59 5EP 
END OF SEASON ON 13 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 127 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

B1DAR 



• NUMBER 

43123 







• 

LATITUDE 

17 

33 ♦ 

longitude 

77 32 

• Elevation 

664 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

P 

7 

17 

27 

29 

147 

243 

1B6 

212 

74 

30 

3 

977 

TEMP AVER AGP 

23 2 

23 B 

29 3 

.H 7 

33 1 

38 2 

23 4 

25 t 

23 1 

23 7 

23 9 

22 4 

26 6 

T FMP MF AN HA i 

28 3 

31 1 

34 6 

36 9 

3B 6 

33 3 

29 0 

20 7 

28 B 

29 3 

27 9 

27 1 

31 1 

TFHP MEAN MIN 

16 3 

IB 7 

51 9 

24 3 

26 0 

22 9 

21 3 

21 0 

21 0 

50 6 

IB 0 

16 2 

50 7 

temp nr an DAY 

24 & 

27 2 

30 6 

33 0 

34 6 

30 0 

26 3 

56 2 

26 3 

26 6 

24 7 

23 5 

27 B 

TEMP MN NIGHT 

20 3 

22 9 

26 2 

20 6 

30 1 

26 2 

23 7 

23 3 

23 3 

23 2 

20 9 

19 3 

24 0 

VAPOUR PRESS 

12 9 

12 3 

13 3 

17 3 

18 6 

23 1 

23 9 

23 7 

23 5 

19 7 

15 0 

13 0 

IB 0 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 1 


2 2 

2 7 

4 2 

4 3 

3 7 

5 6 

1 8 

1 9 

l 9 

2 7 

SUNSH 1 NE X 

83 

87 

B6 

76 

71 

32 

36 

42 

30 

68 

7B 

04 

66 

TDT RADIATION 

436 

497 

332 

334 

348 

474 

409 

426 

435 

455 

431 

415 

469 

EVAPOTRANSP 

1 16 

133 

186 

200 

230 

188 

154 

146 

131 

134 

113 

103 

1036 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 229 

INTERM DAYS 

37 

WET DAYS 

99 









• SEASON NP I 

SEASON BEGINS ON 2 JUNE 

BEGIN HUMID ON 54 JUNE 

HUMID PERIOD \ 99 DAYS) ENDS ON 1 DCT 
END OF SEASON ON 16 OCT 
TOT A4. LENGTH OF SEASON IS 136 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

HYDERABAD 


♦ NUMBER 

43128 







• 

LATITUDE 

17 

27 • 

LONGITUDE 

78 28 

• ELEVATION 

545 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

10 

14 

23 

30 

100 

167 

146 

173 

83 

28 

5 

787 

TEMP AVERAGE 

23 2 

25 7 

2V 3 

31 B 

33 0 

29 3 

26 2 

26 0 

25 9 

26 4 

24 5 

22 5 

27 0 

TEMP MEAN MAT 

26 6 

3! 2 

34 8 

36 9 

38 7 

34 1 

29 Q 

29 5 

29 7 

30 3 

20 7 

27 B 

31 7 

TEMP MEAN MIN 

14 6 

16 7 

20 0 

23 7 

26 2 

24 1 

22 3 

22 1 

21 6 

19 8 

16 0 

13 4 

20 0 

TEMP MEAN DAY 

24 2 

26 6 

30 1 

32 7 

34 7 

30 9 

27 4 

27 1 

27 l 

26 9 

24 6 

23 1 

27 9 

TEMP HN NIGHT 

19 4 

21 6 

25 0 

28 1 

30 3 

27 3 

24 6 

24 3 

24 0 

22 9 

19 7 

17 6 

23 7 

VAPOUR PRESS 

15 4 

15 3 

16 1 

19 2 

20 . ■ 

24 6 

25 7 

25 2 

23 3 

22 6 

17 8 

14 8 

20 2 

WIND SPEED 2M 

1 7 

2 0 

2 1 

2 5 

2 8 

3 4 

5 1 

4 2 

2 9 

2 0 

1 0 

1 6 

2 e 

SUNSHINE X 

73 

75 

ao 

63 

35 

30 

13 

25 

30 

50 

60 

75 

53 

TOT RADIATION 

390 

447 

510 

494 

463 

35B 

294 

331 

335 

377 

364 

382 

397 

EVAPOTRANSP UO 135 190 205 216 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAY5 232 INTERN DAYS 41 WET DAYS 

• SEASON NR I 

SEASON BEC1NS ON 13 JUNE 

BEGIN HUMID ON ? JUI Y 

HUMID PERIOD < 92 DAYS) ENDS ON 2 OCT 

END OF SEASON ON 24 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 133 DAYS 

168 

92 

135 

134 

116 

124 

106 

104 

1763 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

V 1 SHAHHAP ATNAM 

• NUMBER 

43149 







• 

LATITUDE 

17 

43 • 

LONGITUDE 

B3 14 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

13 

9 

20 

35 

104 

119 

131 

177 

234 

100 

20 

991 

TEMP AVERAGE 

24 2 

26 0 

20 3 

30 5 

31 e 

31 0 

29 3 

29 3 

29 1 

28 3 

26 2 

24 4 

28 2 

TEMP MEAN MAI 

27 7 

29 2 

31 2 

32 0 

34 0 

33 7 

31 7 

32 0 

31 6 

30 9 

29 3 

27 7 

31 0 

TDD MfcAt, H I N 

17 3 

19 3 

22 6 

23 9 

27 e 

27 4 

26 0 

26 0 

23 6 

24 3 

21 2 

16 3 

23 3 


24 3 

26 1 

76 3 

30 6 

32 0 

31 7 

29 9 

30 1 

79 7 

26 8 

26 7 

74 A 

28 6 


21 O 

22 7 

73 3 

2R 2 

89 - 

79 4 

27 0 

87 0 

27 4 

26 4 

23 6 

21 0 

23 9 

VAPOUR PRESS 

23 3 

25 3 

- 

32 3 

36 7 

36 7 

34 0 

34 4 

33 3 

30 3 

24 3 

22 2 

30 1 

WIND SPEED 2N 

l J 

1 4 

1 9 

3 1 

3 3 

2 9 

3 4 

2 9 

1 B 

l 7 

1 7 

1 3 

? 2 

SUNSHINE X 

07 

90 

06 

77 

68 

49 

38 

48 

32 

63 

76 

84 

68 

TQT RADIATION 

443 

307 

333 

330 

336 

461 

417 

449 

442 

446 

426 

416 

471 

EVAPDTPANSP 

too 

1 13 

162 

183 

194 

13B 

147 

131 

134 

133 

112 

90 

1609 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 103 

INTERM DAYS 

109 

WET DAYS 

73 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON l JUNE 

BEGIN HUMID ON 29 AUG 

HUMID PERIOD ( 73 DAYS) ENDS ON 10 NOV 
END Of SEASON ON 30 NOv 
TOTAL LENGTH or SEASON is 162 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




» 

STATION 

KOZHIKODE (CALICUT) 

♦ NUMBER 

43314 







• 

LATITUDE 

11 

13 • 

LONGITUDE 

73 47 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

11 

21 

111 

323 

07 1 

860 

403 

213 

290 

140 

30 

3283 

TEMP AVERAGE 

27 4 

29 1 

29 3 

30 2 

29 6 

26 0 

23 9 

26 2 

26 8 

27 4 

27 7 

27 4 

27 7 

TEMP MEAN MAI 

31 7 

31 9 

32 6 

32 9 

32 3 

29 5 

28 2 

20 7 

29 5 

30 4 

31 1 

31 6 

30 9 

TEMP MEAN MIN 

22 0 

23 1 

24 7 

23 0 

25 6 

23 0 

23 3 

23 6 

23 7 

23 0 

23 4 

22 2 

23 7 

TEMP MEAN DAY 

29 6 


30 1 

30 6 

30 3 

27 7 

26 6 

27 1 

27 6 

29 3 

29 6 

28 6 

2B 6 

TCMP MN NIGHT 

25 ? 

26 0 

27 3 

29 t 

27 0 

23 6 

24 8 

a« a 

23 3 

23 0 

23 7 

23 0 

26 0 

VAPOUR press 

24 6 

26 3 

29 0 

31 1 

31 9 

30 2 

29 7 

29 9 

29 6 

29 5 

27 8 

24 9 

20 7 

WIND SPEED 2M 

1 e 

2 2 

? 4 

2 4 

2 4 

2 0 

1 7 

1. 7 

l 7 

l 7 

1 6 

1 7 

1 9 

SUNSHINE X 

03 

02 

81 

69 

56 

40 

34 

43 

53 

33 

66 

79 

62 

TOT RADIATION 

400 

310 

534 

323 

474 

400 

306 

423 

461 

436 

436 

452 

463 

Evapqtransp 

137 

141 

170 

171 

160 

119 

111 

120 

120 

129 

124 

129 

1647 


TVPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAV5 129 INTERM DAYS 29 WET DAVS ?07 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 11 APR 

BEGIN HUNID DN 26 APR 

HUMID PERIOD <207 DAYS) ENDS ON 19 NOV 
END OF SEASON ON 3 DEC 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS 236 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

COONOOR 


• NUMBER 

43310 







• 

LATITUDE 

11 

21 » 

LONG 1 TUDE 

76 40 

• ELEVATION 

1747 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vAJN 

JUL 

AUC 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

02 

71 

02 

143 

1 16 

65 

71 

96 

96 

260 

315 

149 

1554 

TEMP AVERAGE 

13 6 

15 2 

17 0 

10 6 

19 6 

10 7 

10 1 

20 0 

17 6 

17 0 

13 5 

14 1 

16 9 

TEMP MEAN MAI 

18 0 

20 0 

22 7 

23 5 

24 2 

22 3 

21 2 

21 5 

21 4 

20 7 

19 3 

10 8 

21 3 

ram mean pin 

a 5 

9 6 

11 3 

13 a 

13 0 

13 2 

13 1 

14 6 

13 B 

13 4 

11 7 

9 4 

12 6 

TEW MEAN DAY 

13 3 

17 2 

19 1 

20 4 

21 3 

80 0 

19 2 

19 3 

19 0 

IB 3 

16 8 

13 B 

IB 3 

TEMP MN NIGHT 

11 9 

13 3 

13 1 

17 0 

IB 0 

17 3 

17 0 

16 7 

16 l 

13 6 

14 0 

12 2 

13 4 

VAPOUR PRE5S 

10 9 

11 1 

11 B 

14 9 

13 9 

15 6 

15 3 

15 1 

15 1 

15 6 

14 3 

12 1 

14 0 

WIND SPEED 2M 

t 1 

1 3 

1 4 

1 3 

1 4 

1 7 

2 0 

1 6 

1 3 

1 2 

1 2 

1 3 

1 4 

5UN5MINE 7. 

79 

B3 

83 

73 

69 

56 

49 

59 

64 

50 

63 

72 

68 

TOT RADIATION 

467 

521 

560 

349 

524 

460 

443 

4B4 

493 

447 

426 

430 

405 

evarotransp 

79 

07 

116 

116 

121 

109 

110 

112 

103 

93 

76 

73 

1197 


TVPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRV PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERN DAYS 205 WET DAYS 160 

BEGIN HUMID ON 31 MAR 

HUMID PERIOD < 42 DAYS) ENDS ON 12 MAY 
BEGIN HUMID ON 20 SEP 

HUMID PERIOD <118 DAYS) ENDS ON 16 JAN 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION COIMBATORE • NUMBER 43319 






• 

LATITUDE 

11 

O 

O 

• 

LONGITUDE 

78 30 

• ELEVATION 

409 M 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

11 

7 

9 

61 

69 

34 

42 

34 

37 

149 

123 

34 

612 

TEMP AVERAGE 

23 3 

27 1 

29 6 

29 7 

28 8 

26 6 

23 a 

26 1 

26 4 

26 3 

23 7 

23 1 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

29 7 

32 2 

34 7 

34 6 

33 3 

30 3 

89 D 

29 9 

30 7 

30 4 

29 3 

28 9 

31 1 

TEMP MEAN MIN 

19 2 

20 2 

22 1 

23 4 

23 6 

22 5 

22 0 

22 1 

22 0 

22 0 

21 1 

19 6 

21 6 

TEMP MEAN DAY 

26 4 

20 4 

30 7 

31 0 

30 3 

27 9 

26 0 

27 4 

27 9 

27 7 

26 6 

23 9 

26 1 

TEMP MN NIGHT 

22 7 


26 2 

27 I 

26 8 

23 0 

24 2 

24 3 

24 7 

24 3 

23 6 

22 4 

24 7 

VAPOUR PRESS 

17 3 

16 7 

17 9 

23 1 

23 2 

23 8 

23 3 

23 7 

23 6 

24 3 

22 4 

19 1 

21 7 

WIND 5PFED 2M 

1 2 

1 2 

1 4 

1 4 

2 1 

3 1 

3 1 

3 0 

2 3 

1 3 

1 0 

1 2 

l 9 

SUNSHINE X 

73 

00 

02 

71 

61 

43 

36 

47 

59 

35 

39 

60 

61 

TOT RADIATION 

442 

499 

544 

317 

473 

403 

367 

413 

437 

417 

397 

403 

445 

EVAPOTRANSP 

1 17 

123 

169 

139 

160 

141 

134 

143 

142 

123 

103 

108 

1626 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 296 INTERN DAYS 17 WET DAYS 32 

• SEASON NR 1 

SEASON EEC INS ON 28 SEP 

BEGIN HUM I D ON 3 OCT 

HUMID PERIOD < 52 DAYS) ENDS ON 26 NOV 
END OF SEASON ON 6 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 69 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

station 

SALEM 



• NUMBER 

43323 







• 

LATITUDE 

11 

39 • 

LONGITUDE 

78 10 

• ELEVATION 

278 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

12 

15 

33 

93 

82 

103 

143 

142 

186 

90 

34 

966 

TEMP AVERAGE 

23 7 

27 6 

30 1 

31 l 

31 4 

29 4 

28 2 

28 3 

28 3 

27 3 

26 1 

23 3 

28 2 

TEMP MEAN MAX 

□ 1 1 

33 7 

36 1 

36 9 

36 8 

34 9 

33 4 

33 2 

33 l 

31 9 

30 3 

30 1 

33 3 

TEMP MEAN MlN 

19 2 

20 2 

22 5 

25 1 

25 5 

24 4 

23 6 

23 4 

23 3 

22 8 

21 2 

19 6 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

29 4 

31 8 

33 1 

33 2 

31 5 

30 3 

30 0 

29 9 

29 0 

27 3 

26 7 

30 0 

rClM NN N i Ml 

23 2 

24 7 

2/ 0 

29 0 

29 1 

27 7 

26 7 

26 4 

26 3 

23 3 

24 0 

22 7 

26 0 

VAPOUR PRC5S 

18 1 

28 1 

19 9 

23 3 

23 3 

24 e 

24 B 

2A 8 

24 4 

23. 0 

22 7 

19 6 

22 6 

WIND SPEED 2M 

1 9 

2 0 

1 9 

1 5 

1 4 

1 0 

1 7 

1 4 

t 3 

1 0 

1 2 

1 6 

1 6 

SUNSHINE X 

03 

86 

06 

73 

67 

35 

46 

30 

59 

38 

63 

73 

67 

TOT RADIATION 

4 78 

331 

372 

330 

317 

463 

43 2 

4 30 

476 

446 

431 

438 

482 

EVAPOTRANSP 

134 

134 

J 94 

176 

173 

136 

147 

147 

144 

130 

116 

120 

1793 


TYPE OF HUH 1 D SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

D«v DAYS 150 iNTfcRM DAYS 152 WET DAYS 35 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 7 MAY 

BEGIN HUMID ON 20 AUC 

HUMID PERIOD < 9 DAYS) ENDS ON 29 AUC 

BEGIN HUMID ON 19 SEP 

HUMID PERIOD < 46 DAYS) ENDS ON 4 NOV 
END OF SEASON ON 30 NOV 
TOTAL length of 5EAS0N is 207 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

MACHIL1PATAH 


« NUMBER 

43105 







• 

LATITUDE 

16 

12 « 

LONGITUDE 

81 09 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

7 

9 

14 

35 

105 

170 

150 

166 

221 

124 

16 

1029 

TEMP AVERAGE 

24 2 

26 1 

20 3 

30 4 

32 3 

32 0 

29 9 

29 4 

H o 

28 2 

26 0 

24 4 

28 3 

TENP MEAN MAX 

27 8 

29 6 

31 9 

34 0 

36 5 

36 4 

32 6 

32 2 

91 I 

30 e 

29 0 

27 0 

31 7 

TEMP MEAN MIN 

19 4 

20 8 

22 9 

25 9 

26 0 

27 4 

25 7 

25 0 

25 7 

24 9 

22. 1 

19 0 

24 0 

TENP MEAN DAY 

25 1 

26 8 

29 0 

31 4 

33 8 

33 5 

30 4 

30 1 

29 B 

20 9 

26 0 

25 2 

29 2 

TENP MN NIGHT 

22 2 

23 8 

25 9 

28 6 

30 e 

30 3 

27 8 

27 e 

27 5 

26 6 

24 l 

22 1 

26 5 

VAPOUR PRE5S 

23 6 

24 5 

27 5 

30 9 

32 0 

29 3 

30 2 

30 1 

30 B 

30 0 

25 1 

22 1 

27 9 

WIND SPEED 2M 

1 B 

1 6 

1 8 

2 3 

2 7 

2 9 

2 5 

2 1 

1 7 

l 5 

1 7 

1 0 

2 0 

SUNSHINE X 

90 

07 

90 

82 

77 

64 

54 

56 

5B 

66 

75 

84 

74 

TOT RADIATION 

462 

506 

572 

570 

56€ 

516 

476 

479 

466 

455 

432 

427 

495 

EVAPOTRANSP 

109 

119 

165 

102 

200 

196 

165 

160 

141 

134 

112 

104 

1795 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRv DAYS 192 

INTERM DAYS 61 

WET DAYS 

112 








♦ SEASON NR 

I 













SEASON BEGINS ON 

12 JUNE 












DEGIN 

HUMID ' 

ON 10 

JULY 











MUM ID 

PERIOD 

< 23 DAV9) ENDS ON 

2 AUC 









BECIN 

HUMID i 

ON 23 

AUC 











HUMID 

PERIOD 

< B9 DAYS) ENDS ON 

20 NOV 









END OF SEASON ON 

2 DEC 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 173 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

KAKI NAD A 


• NUMBER 

431B9 







• 

LATITUDE 

16 

57 • 

LONGITUDE 

82 14 

• ELEVATION 

» M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

12 

12 

22 

46 

126 

218 

152 

1 50 

307 

107 

9 

1173 

TEMP AVERAGE 

24 5 

26 4 

29 0 

31 l 

32 5 

31 B 

29 1 

29 2 

29 0 

20 3 

26 4 

24 6 

20 5 

TENP MEAN MAX 

27 3 

29 6 

33 0 

35 3 

36 9 

35 9 

31 8 

31 B 

32 0 

30 8 

28 7 

27 l 

31 / 

TEMP MEAN MIN 

19 I 

20 7 

23 1 

25 8 

27 7 

27 | 

25 4 

25 6 

25 5 

24 5 

21 6 

19 2 

23 8 

TENP MEAN DAY 

24 7 

26 8 

29 9 

32 3 

34 0 

33 1 

29 7 

29 8 

39 9 

20 6 

26 4 

24 5 

29 1 

TEN P MN NIGHT 

21 9 

23 7 

26 4 

28 9 

30 7 

29 9 

27 4 

27 5 

27 5 

26 4 

23 7 

21 5 

26 3 

VAP014) PRESS 

22 0 

23 7 

26 8 

30 5 

32 5 

30 6 

30 6 

30 a 

31 3 

29 1 

23 8 

21 5 

27 B 

WIND SPEED 2M 

2 2 

1 9 

1 7 

l 9 

2 4 

2 5 

2 6 

2 3 

1 9 

2 0 

2 5 

2 3 

2 ? 

SUNSHINE X 

90 

90 

90 

Bl 

76 

63 

52 

38 

59 

67 

77 

86 

72 

TOT RADIATION 

459 

513 

570 

574 

565 

514 

469 

410 

469 

456 

435 

429 

409 

EVAPOTRANSP 

US 

125 

169 

183 

204 

106 

160 

145 

144 

140 

125 

111 

1007 


TYPE OF H-jhlD SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 191 INTERN DAYS S3 WET DAYS 121 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 4 JUNE 

BEGIN HUMID ON 29 JUT*: 

HUMID PERIOD ( 61 DAYS) ENDS ON 29 AUC 
BEGIN HUMID ON 11 SEP 

HUMID PERIOD ( 60 DAYS) END5 ON SO NOV 
END OF SEA50N ON 23 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 174 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION NARMUGAO • NUMBER 43196 






• 

latitude 

13 

23 • 

LONGITUDE 

73 47 

• ELEVATION 

62 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

0 

0 

20 

01 

77B 

903 

413 

226 

139 

43 

3 

2612 

TEMP AVERAGE 

23 9 

26 2 

27 7 

29 0 

29 3 

27 3 

26 3 

26 3 

26 3 

27 3 

27 2 

26 3 

27 2 

T CMP MEAN MA* 

29 7 

29 0 

30 0 

30 9 

31 3 

29 4 

28 0 

27 0 

2B 1 

29 B 

31 0 

30 3 

29 6 

TEMP mean min 

21 4 

21 9 

23 9 

26 1 

26 9 

24 7 

24 0 

23 9 

23 B 

23 9 

22 8 

21 3 

23 7 

TEMP MEAN DAY 

27 1 

26 7 

28 1 

uv 4 

29 9 

27 9 

26 7 

26 3 

26 7 

27 9 

20 3 

27 6 

27 7 

TEMP MN NIGHT 

24 2 

24 3 

23 9 

27 7 

26 3 

26 2 

23 2 

23 1 

23 1 

23 6 

23 2 

24 1 

23 6 

VAPOUR PRESS 

21 3 

23 l 

26 2 

SB 2 

29 9 

30 2 

30 0 

29 6 

29 0 

28 7 

23 9 

20 B 

26 7 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 3 

2 6 

2 9 

3 0 

4 1 

5 0 

4 0 

2 4 

2 0 

1 9 

2 0 

2 9 

SUNSHINE % 

90 

90 

86 

79 

71 

53 

46 

33 

60 

67 

80 

86 

72 

TOT RADIATION 

470 

321 

360 

366 

342 

471 

443 

474 

473 

462 

433 

440 

490 

EVAP0TRAN5P 

130 

133 

169 

IBO 

184 

131 

143 

146 

133 

133 

127 

123 

1734 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 194 INTERN DAYS 2D WET DAYS 146 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON IB NAY 

BEGIN HUMID ON 24 NAY 

HUMID PERIOD <146 DAYS) ENDS ON 17 OCT 
END OF SEASON ON 3 NDV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 171 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

BELGAUM 


• NUMBER 

43197 







• 

LATITUDE 

13 

31 * 

LONGITUDE 

74 32 

• ELEVATION 

733 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

1 

10 

46 

73 

213 

439 

232 

11? 

126 

33 

8 

1321 

TEMP AVERACE 

23 3 

24 4 

26 7 

27 4 

26 8 

24 1 

22 4 

22 3 

22 9 

24 3 

24 1 

23 1 

24 3 

TEMP MEAN MAX 

30 1 

32 2 

33 0 

33 7 

34 0 

27 3 

23 2 

23 6 

27 0 

30 1 

29 3 

29 3 

30 1 

TEMP MEAN MIN 

14 0 

15 1 

19 0 

19 5 

20 6 

20 6 

19 0 

19 4 

19 0 

18 6 

17 1 

13 9 

18 0 

TEMP mean DAY 

25 0 

26 B 

29 6 

30 5 

29 7 

23 3 

23 3 

23 6 

24 4 

26 4 

23 3 

24 3 

26 2 

TEMP MN NIGHT 

19 5 

20 9 

23 7 

24 9 

24 9 

22 e 

21 5 

21 3 

21 4 

22 0 

20 7 

18 4 

21 e 

VAPOUR PRE5S 

13 0 

13 0 

13 6 

21 1 

23 4 

24 6 

24 7 

24 3 

23 8 

22 3 

17 7 

13 7 

19 e 

WIND SPEED ?H 

1 2 

t 3 

1 4 

1 6 

2 1 

2 6 

2 9 

2 7 

I 9 

1 3 

1 4 

1 3 

l e 

SUNSHINE X 

90 

90 

90 

03 

79 

33 

38 

42 

53 

68 

82 

90 

7? 

TOT RADIATION 

467 

520 

574 

309 

374 

471 

412 

4?4 

436 

464 

457 

449 

409 

evapotransr 

118 

12B 

171 

178 

173 

129 

109 

1 10 

113 

121 

111 

111 

1374 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 198 INTFRh DAV5 44 WET DAYS 123 

• SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON 21 NAY 

BEGIN HUMID ON 2 JUNE 

HUMID PERIOD <102 DAYS) ENDS ON 12 SEP 
BEGIN HUMID ON 30 SEP 

HUMID PERIOD < 21 DAYS > ENDS ON 21 OCT 
END OF SEASON GN 4 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 167 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 


• STATION HASSAN 


• NUMBER 43263 


• LATITUDE 13 00 • LONGITUDE 76 09 * ELEVATION 960 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

7 

13 

60 

112 

07 

143 

107 

lOO 

1B1 

63 

13 

092 

TEMP AVERAGE 

22 3 

24 3 

26 4 

26 4 

23 1 

22 6 

21 6 

21 7 

22 3 

23 0 

22 7 

21 8 

23 4 

TEMP MEAN MAX 

2B 1 

30 3 

32 9 

33 2 

31 5 

26 B 

24 8 

23 5 

26 7 

27 6 

27 0 

26 8 

20 4 

TEMP MEAN MIN 

14 7 

16 1 

18 2 

20 1 

20 3 

19 4 

18 9 

10 8 

10 4 

18 6 

16 9 

15 0 

17 9 

TEMP MEAN DAY 

23 B 

23 9 

as s 

29 0 

27 9 

24 4 

22 9 

23 3 

24 0 

24 7 

23 7 

23 0 

23 1 

TEMP MN NIGHT 

19 2 

20 9 

23 1 

24 4 

23 f 

21 B 

20 7 

20 9 

20 9 

21 3 

19 9 

18 3 

21 3 

VAPOUR PRESS 

14 0 

14 0 

13 6 

19 9 

22 1 

21 9 

21 6 

21 6 

21 3 

21 0 

IB 0 

13 1 

18 9 

•jin:. SPEED 2M 

1 1 

1 0 

1 2 

1 6 

2 3 

2 9 

3 0 

2 6 

2 3 

1 4 

1 0 

1 1 

i e 

SUNSHINE 

05 

04 

86 

70 

62 

42 

33 

30 

30 

36 

60 

78 

63 

TOT radiation 

472 

313 

367 

331 

302 

421 

387 

407 

441 

433 

431 

433 

462 

EVAP0TRAN5P 

109 

tie 

130 

137 

149 

1 19 

111 

113 

113 

113 

100 

97 

1439 


type of mum id season season with dry period 

DRV DAYS l SB INTERM DAYS 131 WET DAYS 76 

♦ SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 26 APR 

BEGIN HUMID ON 30 JUNE 

HUMID PERIOD < 39 DAYS) ENDS ON B AUG 

BEGIN HUMID ON 26 SFP 

HUMID PERIOD < 37 DAYS) ENDS PN 2 NOV 
END OR SEASON ON 19 NOv 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS 207 DAYS 


COWTRY INDIA • STATION MADRAS t rt I NAHB AHH Ah > • NUMBER 43279 






• 

LATITUDE 

13 

00 • 

LONGITUDE 

80 11 • 

ELEVATION 

16 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

acT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC1P1TATIDN 

2B 

7 

9 

17 

43 

31 

97 

123 

120 

283 

343 

133 

1260 

TCMP AVERAGE 

24 e 

26 I 

29 2 

30 4 

3t 9 

31 9 

30 4 

29 9 

29 4 

28 1 

26 1 

24 9 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

28 8 

30 6 

32 7 

34 9 

37 6 

37 3 

33 2 

34 5 

33 9 

31 8 

29 2 

20 2 

32 9 

TCMP MEAN MIN 

20 3 

21 1 

23 t 

26 0 

27 0 

27 6 

26 3 

23 8 

23 4 

24 4 

22 3 

21 0 

24 3 

TEMP MEAN DAY 

26 1 

27 6 

29 6 

32 1 

34 3 

34 2 

32 3 

31 7 

31 2 

29 4 

27 0 

23 9 

30 1 

TEMP MN N 1 DMT 

23 1 

24 3 

26 3 

2B 9 

31 0 

30 7 

29 1 

20 3 

2B 0 

26 6 

24 3 

23 1 

27 0 

VAPCXIR PRESS 

23 2 

23 8 

26 3 

30 2 

30 5 

27 1 

26 9 

27 6 

28 ? 

29 3 

26 0 

24 0 

27 0 

WIND SPEED 2M 

1 7 

1 7 

I 9 

2 0 

2 3 

3 1 

2 7 

2 6 

2 1 

1 7 

2 1 

2 4 

2 2 

5 UN SH INF X 

73 

81 

81 

76 

68 

31 

30 

44 

32 

33 

38 

63 

62 

TOT RADIATION 

44 2 

303 

349 

334 

323 

436 

406 

429 

448 

430 

399 

397 

462 

Evapotransp 

114 

124 

164 

176 

194 

191 

170 

167 

150 

133 

112 

111 

1806 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 1 84 1NTERM DAYS 95 WET DAYS 06 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 7 JULY 

BEGIN HUMID ON 24 SEP 

HUMID PERIOD < 06 DAYS) ENDS ON 19 DEC 
END OF SEASON ON 4 JAN 

total length OF season is 161 days 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 






• 

STATION 

MANGALORE 


• NUMBER 

43283 









• 

LATITUDE 

12 

32 • 

LONGITUDE : 

74 31 

• ELEVATION 

22 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 


3 

2 


3 

41 

192 

966 

1010 

614 

286 

200 

63 

16 

3408 

TEMP AVERAGE 

26 

6 

27 3 

28 

6 

29 7 

29 6 

26 0 

26 1 

26 2 

26 3 

27 1 

27 4 

26 8 

27 4 

T ENP MEAN MAX 

3 : 

4 

31 1 

31 

7 

32 4 

32 1 

29 4 

26 3 

28 3 

28 7 

29 8 

31 1 

31 7 

30 3 

TEMP MEAN MIN 

21 

7 

22 8 

24 

3 

26 1 

26 0 

23 9 

23 5 

23 6 

23 3 

23 0 

23 2 

21 9 

23 7 

TEMP MEAN DAY 

2fl 

3 

20 3 

29 

4 

30 4 

30 1 

27 6 

26 9 

26 9 

27 0 

27 9 

20 3 

28 3 

28 3 

TEMP MN NIGHT 

24 

9 

23 6 

26 

9 

20 2 

2B 0 

23 7 

23 1 

23 1 

23 1 

23 6 

23 6 

24 8 

23 9 

VAPOUR PRESS 

22 

3 

23 0 

27 

3 

29 2 

30 0 

30 l 

30 0 

29 7 

29 3 

29 1 

26 3 

22 6 

27 6 

WIND SPEED 2M 

1 

4 

1 3 

l 

4 

1 3 

1 B 

l 7 

1 7 

1 3 

1 2 

1 3 

1 3 

l 3 

l 3 

SUNSHINE Y. 

06 

06 

05 

72 

39 

36 

31 

36 

49 

36 

70 

02 

62 

TOT RADIATION 

479 

324 

363 

339 

409 

397 

378 

390 

438 

433 

440 

431 

461 

EVAPQTRANSP 

127 

130 

163 

163 

161 

116 

111 

114 

ne 

124 

121 

123 

1371 


TYPE OF HUMID SEASON 5E A5DN WITH DAY PERIOD 

DRY DAYS 176 INTERN DA Y 5 20 WET DAYS 169 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 10 MAY 

BEGIN HUMID ON ID MAY 

HUMID PERIOD Cl 69 DAYS > ENDS ON 31 OCT 
END OF SEASON ON IS NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 109 DAYS 


COUNTRY INDIA • STATION MERCARA • NUMBER 43207 

♦ LATITUDE 1223 • LONGITUDE 73.44 * ELEVATION 1132 h 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

6 

21 

81 

160 

614 

1106 

724 

332 

204 

78 

13 

3346 

TEMP AVERAGE 

19 9 

21 9 

23 3 

23 2 

22 3 

19 6 

10 7 

IB 9 

19 3 

20 3 

20 2 

19 4 

20 6 

"*E HP MEAN MAX 

24 6 

26 8 

20 3 

27 9 

26 3 

21 9 

20 2 

20 7 

22 0 

23 7 

23 6 

23 3 

24 1 

TEMP MEAN MIN 

14 2 

13 1 

16 6 

17 9 

18 3 

17 4 

17 1 

17 1 

16 9 

17 0 

16 1 

14 6 

16 3 

TEMP MEAN DAY 

21 3 

23 1 

24 7 

24 7 

23 7 

20 3 

19 2 

19 3 

20 4 

21 3 

21 2 

20 6 

21 7 

TEMP MN NIGHT 

17 7 

19 0 

20 5 

21 2 

20 9 

18 0 

18 1 

18 2 

10 3 

19 0 

18 3 

17 3 

19 0 

VAPOUR PRESS 

13 0 

13 9 

17 6 

21. 1 

22 3 

21 3 

20 8 

20 7 

20 3 

20 4 

18 1 

13 4 

1 9 1 

WIND SPEED 2M 

2 0 

1 7 

1 6 

1 7 

2 4 

3 0 

a. b 

3 3 

2 9 

1 9 

2 4 

2 6 

? 3 

5UNSH I ME % 

03 

03 

86 

73 

63 

40 

34 

42 

34 

64 

70 

70 

63 

TOT RADIATION 

47? 

323 

369 

330 

312 

442 

389 

421 

437 

464 

442 

441 

473 

Evapotransp 

103 

112 

143 

133 

130 

97 

89 

96 

100 

104 

99 

101 

1311 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAvS 133 INTERM DAYS 32 WET DAYS 17B 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 APR 

BEGIN HUMID ON 14 MAY 

HUMID PERIOD ( 1 7B DAYS } ENDS ON 0 NOV 
END OF SEASON ON 23 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON 15 230 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

CHITRADURCA 


• NUMBER 

43233 







• 

LATITUDE 

14 

14 • 

LONG I TUDE 

76 26 

♦ ELEVATION 

733 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

vAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

1 

3 

3 

32 

03 

62 

73 

97 

96 

133 

49 

16 

634 

TEMP AVERAGE 

24 2 

26 8 

29 2 

30 0 

29 1 

23 6 

23 9 

24 t 

24 5 

23 3 

24 0 

23 3 

23. B 

temp MEAN MAX 

28 9 

32 0 

34 9 

36 3 

33 1 

30 6 

26 1 

28 1 

29 1 

29 6 

20 4 

28 0 

30 B 

TEMP MEAN M3N 

17 1 


21 3 

22 7 

22 3 

21 4 

20 B 

20 3 

20 3 

20 3 

IB 4 

16 7 

20 1 

TEMP MEAN DAY 

23 1 

27 9 

30 6 

32 0 

31 0 

27 7 

23 B 

23 6 

26 3 

26 6 

23 2 

24 3 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

21 1 

23 3 

26 0 

27 2 

26 4 

24 3 

23 1 

22 0 

23 0 

23 1 

21 4 

20 0 

23 5 

VAPOLP PRESS 

13 9 

13 6 

14 7 

10 3 

20 9 

22 3 

22 3 

22 4 

21 7 

20 7 

17 8 

15 4 

10 7 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 4 

1 5 

1 6 

2 3 

3 1 

3 2 

2 S 

2. 3 

1 3 

l 3 

1 6 

2 0 

SUNSHINE X 

83 

86 

B7 

73 

63 

48 

34 

42 

49 

39 

69 

81 

63 

TOT RADIATION 

433 

304 

333 

333 

49B 

424 

367 

398 

414 

421 

413 

424 

431 

EVAPOTRANSP 113 126 171 173 181 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 230 INTERM DAYS 106 WET DAY 5 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 JULY 

BECIN HUMID ON 30 SEP 

HUMID PERIOD i 2* DAYS 1 ENDS ON 29 OCT 
END OF SEASON ON 13 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 133 DAYS 

142 

29 

123 

126 

123 

1 19 

103 

103 

1609 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

CUODAPAH 


♦ NUMBER 

43241 







» 

LATITUDE 

14 

29 • 

LONGITUDE 

78 30 

* ELEVATION 

130 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

1 

4 

16 

31 

84 

114 

1 1 1 

146 

109 

83 

21 

743 

TEMP AVERAGE 

26 4 

29 3 

32 6 

34 0 

33 3 

32 7 

30 6 

30 3 

29 7 

26 6 

26 7 

25 4 

30 2 

TEMP MEAN MAX 

30 9 

34 3 

37 7 

39 8 

40 3 

37 0 

33 3 

34 0 

33 3 

32 3 

30 4 

29 3 

34 6 

TEMP MEAN MIN 

19 2 

21 0 

24 0 

27 4 

28 7 

26 9 

23 6 

23 4 

23 0 

23 9 

21 3 

19 1 

24 0 

TEMP MEAN DAY 

27 2 

30 1 

33 3 

33 a 

36 6 

33 8 

32 3 

□ 1 2 

30 6 

29 7 

27 4 

26 1 

31 2 

TFMP MN NIGHT 

23 1 

23 3 

2H 6 

31 3 

32 4 

30 1 

28 7 

2B 0 

27 3 

26 3 

24 0 

22 2 

27 3 

vapour press 

20 4 

20 4 

20 4 

23 1 

27 0 

26 3 

26 6 

26 7 

26 9 

26 9 

24 l 

21 1 

?4 4 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 3 

2 3 

2 0 

1 8 

2 0 

2 2 

I 8 

1 3 

1 0 

1 t 

0 9 

1 7 

3UNSM 1 NE 7. 

85 

90 

90 

83 

73 

39 

44 

49 

36 

64 

69 

79 

70 

TOT RADIATION 

432 

317 

367 

368 

339 

470 

408 

427 

441 

439 

412 

417 

471 

EVAPOTRANSP 

128 

162 

217 

213 

208 

178 

161 

136 

144 

131 

109 

101 

1908 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 200 

INTERM DAYS 143 

WET DAYS 

20 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 18 JUNE 

BECIN HUMID DN B 5LP 

HUMID PERIOD I 20 DAYS» ENDS ON 28 SEP 
END OF SEASON ON 30 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 163 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




* 

STATION 

NELLORE 


• NUMBER 

43243 







• 

LATITUDE 

14 

27 • 

LONGITUDE 

79 39 

• ELEVATION 

20 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

3 

7 

13 

34 

41 

73 

03 

90 

267 

293 

90 

1034 

TWT AVERAGE 

24 7 

26 7 

20 6 

31 1 

33 6 

33 6 

31 6 

31 3 

30 3 

20 4 

26 0 

24 6 

29 2 

TCHP MEAN MAX 

29 B 

32 0 

34 3 

37 1 

39 6 

3B 2 

33 6 

33 2 

34 7 

32 3 

29 6 

26 7 

34 0 

TFMP MEAN MIN 

20 0 

21 1 

23 1 

23 7 

27 6 

2B 2 

26 7 

26 3 

26 0 

24 7 

22 3 

20 4 

24 4 

TFMP HF AN DAY 

26 7 

20 3 

30 9 

33 3 

33 8 

33 0 

32 7 

32 4 

31 9 

30 0 

27 2 

26 0 

30 9 

TEMP HN NIGHT 

23 3 

24 e 

26 9 

29 3 

31 6 

31 4 

29 3 

29 2 

N « 

27 0 

24 3 

aa a 

27 4 

VAPOUR PRESS 

22 7 

23 3 

26 0 

29 1 

a a t 

23 7 

23 9 

26 5 

27 4 

20 9 

26 3 

23 7 

26 2 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 3 

1 6 

l 9 

1 9 

1 0 

1 0 

1 7 

1 3 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

SUN5HINE X 

01 

84 

06 

61 

71 

54 

43 

32 

59 

62 

63 

73 

60 

TOT RADIATION 

450 

500 

363 

374 

540 

471 

429 

461 

473 

449 

414 

411 

479 

EVAPOTRANSP 106 122 167 164 202 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 260 INTERM DAYS 2* MET DAYS 

♦ SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 10 SEP 

BEGIN HUMID ON 20 SFP 

HUMID PERIOD t 76 DAYS) ENDS ON 13 D£C 
END Or SEASON ON 24 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 103 DAYS 

164 

76 

170 

171 

136 

132 

103 

99 

1798 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

DALEHONNUR 


• NUMBER 

43239 







♦ 

LATITUDE 

13 

22 • 

LONGITUDE 

73 27 

# ELEVATION 

889 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

4 

22 

107 

129 

427 

943 

393 

220 

220 

66 

11 

2746 

temp average 

21 0 

22 5 

24 4 

24 9 

24 4 

21 9 

20 6 

20 9 

21 3 

22 0 

21 3 

20 3 

22 1 

TEMP MEAN MAX 

27 3 

29 3 

31 3 

30 9 

29 4 

23 1 

22 7 

23 2 

24 3 

26 1 

26 2 

26 2 

26 0 

TEMP MEAN MIN 

14 8 

13 B 

17 3 

19 0 

19 3 

16 6 

ia ! 

10 6 

18 1 

17 9 

16 4 

14 9 

17 3 

TEMP MEAN DAY 

23 3 

89 Q 

26 9 

27 1 

26 2 

23 t 

21 4 

21 7 

22 4 

23 4 

23 0 

22 3 

23 6 

TEMP MN NIGHT 

19 0 

20 3 


22 9 

22 7 

20 6 

if a 

20 0 

20 1 

20 4 

19 3 

ie 2 

PO 3 

VAPOUR PRFS5 

16 I 

17 0 

19 3 

22 7 

23 5 

22 7 

22 1 

22 0 

21 8 

21 7 

19 2 

16 5 

20 4 

WIND SPEED 2M 

l 1 

1 0 

1 2 

1 6 

2 3 

2 9 

3 0 

2 6 

2 3 

1 4 

1 0 

1 t 

1 0 

SUNSHINE X 

B3 

84 

06 

70 

62 

42 

33 

38 

30 

36 

68 

79 

63 

T D T RADIATION 

471 

314 

367 

331 

303 

422 

300 

407 

441 

432 

430 

436 

462 

EVAPQTRAN5P 

99 

107 

144 

140 

141 

110 

100 

104 

107 

103 

92 

90 

1339 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 










CftY DAYS 131 1NTFRM DAYS 6 2 WET DAYS 173 

• SEASON NR 1 

SEASON BECIN5 ON 1 APR 

BEGIN HUMID ON 19 HAY 

HUMID PERIOD 1172 DAYS » ENDS ON 7 NOV 
END Of SEASON ON 21 NOV 

total length or season is 234 days 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

GADAG 



• NUMBER 

43201 







• 

LATITUDE 

19.29 • 

LONGITUDE 

79 30 

• elevation 

690 n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAR 

PRECIPITATION 

2 

2 

7 

39 

82 

73 

70 

03 

133 

130 

37 

9 

663 

TEMP AVEAAQE 

24 4 

26 6 

29 5 

30 2 

29 9 

26 1 

24 6 

24 9 

24 9 

29 0 

29 0 

23 9 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

30 3 

33 0 

36 0 

37 3 

36 9 

31 1 

2B 9 

28 9 

29 7 

30 a 

29 e 

29 1 

31 7 

TEMP MEAN MIN 

là 7 

10 6 

21 0 

22 9 

22 6 

21 9 

21 2 

20 9 

20 9 

20 2 

10 4 

16 9 

20 1 

TEMP MEAN DAY 

26 0 

2B 4 

31 2 

32 6 

32 1 

20 2 

26 2 

26 3 

26 7 

27 4 

26 1 

29 0 

26 0 

TEMP MN NIGHT 

21 3 

23 5 

26 0 

27 4 

27 1 

24 a 

23 9 

23 3 

23 3 

23 3 

2i e 

20 2 

23 0 

VAPOUR PRESS 

13 7 

14 0 

17 0 

21 9 

24 2 

24 3 

23 7 

23 3 

22 8 

21 2 

16 9 

14 6 

19 0 

WIND SPEED 2M 

1 4 

t 4 

1 9 

2 0 

2 7 

3 7 

4 0 

3 7 

2 7 

l 9 

1 4 

1 4 

2 3 

SUNSHINE X 

04 

04 

04 

76 

60 

92 

40 

43 

90 

64 

73 

02 

67 

TOT RADIATION 

441 

470 

940 

939 

913 

444 

394 

403 

416 

439 

419 

410 

494 

EVAPOTRAN5P 

116 

131 

179 

109 

193 

149 

139 

139 

127 

129 

109 

109 

1689 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRV PERIOD 









DRY DAYS 243 

INTERM DAYS 79 

WET DAYS 

43 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

6 JULY 












BEGIN 

HUMID 1 

ON 0 1 

StP 











HUMID 

PERIOD 

< 43 DAYS 1 ENDS ON 

21 OCT 









END OF SEASON ON 

9 NOV 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 122 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




* 

STATION 

BELLARY 


• NUMBER 

43205 







• 

LATITUDE 

19 

09 • 

LONGITUDE 

76 91 

# ELEVATION 

449 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITAT ION 

2 

2 

4 

24 

61 

43 

40 

80 

110 

109 

31 

5 

519 

TF.MP AVERAGE 

24 9 

27 7 

31 0 

32 7 

32 4 

29 4 

27 fc 

27 9 

27 3 

27 2 

25 7 

24 9 

28 2 

TEMP MEAN MAX 

30 3 

33 3 

36 4 

30 1 

37 9 

33 7 

31 9 

31 4 

□ 1 9 

31 3 

29 9 

29 3 

32 9 

TFMP MEAN MIN 

17 6 

19 9 

38 9 

29 9 

29 e 

24 7 

24 0 

23 9 

23 0 

22 3 

19 6 

17 4 

22 2 

TEMP MEAN DAY 

26 3 

29 o 

32 1 

34 1 

34 0 

30 0 

29 1 

20 9 

26 8 

2B 4 

26 6 

25 4 

29 9 

TEMP MN NIGHT 

21 9 

24 4 

27 4 

29 7 

29 7 

27 6 

26 3 

25 9 

25 6 

25 0 

88 - 

20 9 

25 6 

VAPOUR PRESS 

13 6 

12 9 

13 3 

18 3 

21 0 

23 1 

23 2 

83 0 

22 6 

22 0 

17 0 

15 0 

10 8 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 0 

1 1 

1 9 

2 0 

2 8 

3 1 

2 0 

2 3 

1 1 

0 9 

0 9 

1 7 

SUNSHINE % 

08 

91 

83 

79 

73 

91 

37 

44 

93 

66 

74 

03 

69 

TOT RADIATION 

499 

916 

937 

991 

933 

440 

301 

407 

428 

443 

423 

423 

461 

EVAPOTRANSP 

106 

121 

163 

104 

201 

169 

199 

154 

143 

12B 

105 

97 

1726 


TYPE OF HUH ID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRv DAYS 204 INTERM DAYS 01 WET DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1J AUG 
END OF SEASON ON 2 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 01 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION KURNOOL • NUMBER 43213 


• LATITUDE 15 50 • LONGITUDE 78 04 • ELEVATION 281 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

5 

10 

22 

44 

91 

130 

122 

147 

79 

22 

3 

673 

TEMP AVERAGE 

25 2 

28 0 

31 7 

33 Q 

34 4 

30 7 

20 3 

26 3 

28 0 

26 0 

26 0 

24 3 

28 9 

TEMP MEAN MAX 

31 3 

34 3 

37 3 

39 3 

40 0 

33 6 

32 3 

32 1 

31 9 

32 4 

31 0 

30 3 

34 0 

TEMP MEAN MIN 

17 0 

19 3 

22 3 

26 0 

27 2 

23 0 

23 0 

23 3 

23 3 

22 4 

19 2 

16 6 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

26 8 

29 3 

32 7 

33 1 

33 9 

32 2 

29 7 

29 3 

29 1 

?9 7 

27 2 

23 B 

30 2 

TEMP MN NIGHT 

21 8 

24 4 

27 3 

30 4 

31 3 

28 4 

26 3 

26. 1 

23 9 

23 4 

22 7 

ao a 

25 9 

vapour press 

14 9 

13 0 

14 0 

17 6 

20 1 

23 7 

24 7 

24 2 

24 3 

23 1 

18 7 

13 8 

19 4 

WIND SPEED 2M 

1 2 

l 3 

1 4 

1 6 

2 6 

4 1 

4 2 

3 3 

2 4 

1 1 

0 9 

0 8 

2 1 

SUNSHINE X 

87 

90 

90 

62 

72 

30 

38 

43 

30 

02 

73 

84 

70 

TOT RADIATION 

449 

310 

363 

364 

330 

437 

386 

404 

416 

499 

424 

423 

467 

EVAPOTRANSP 

119 

135 

104 

199 

230 

200 

174 

167 

143 

139 

103 

98 

1893 


TYPE OF MLW1D SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 
MV DAYS 243 INTERM DAYS 9* WET DAYS 23 
• SEASON KR » 

5FAS0N BEGINS ON 20 JUNE 

BEGIN HUMID ON 2 SFP 

HUMID PERIOD < 23 DAYS) ENDS ON 23 SEP 
END OF SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 122 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

HONAVAR 


• NUMBER 

43226 







• 

LATITUDE 

14 

17 • 

LONGITUDE : 

74 27 

• ELEVATION 

29 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

0 

1 

24 

138 

1039 

1176 

638 

349 

173 

47 

7 

3395 

TEMP AVERACE 

26 3 

26 

27 7 

29 3 

29 6 

27 0 

26 2 

26 2 

26 3 

27 1 

27 6 

27 1 

27 2 

TEMP MEAN MAX 

31 9 

31 3 

31 9 

32 4 

32 3 

29 3 

20 2 

2B 3 

M y 

30 6 

32 5 

32 7 

30 0 

TEMP MEAN MIN 

20 0 

20 3 

22 7 

23 2 

23 8 

24 1 

23 3 

23 3 

23 2 

23 2 

21 9 

20 9 

22 9 

TEMP MEAN DAY 

28 1 

27 9 

29 0 

30 1 

30 2 

27 6 

M 7 

26 6 

27 0 

28 2 

29 l 

28 9 

28 3 

TEMP MN N10MT 

24 O 

24 1 

23 e 

27 6 

27 9 

23 B 

23 0 

23 0 

24 9 

23 4 

23 0 

24 4 

23 4 

VAPOUR PRESS 

20 6 


26 6 

29 6 

30 6 

30 3 

30 3 

30 2 

29 6 

29 1 

24 7 

21. 1 

27 2 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 1 

1 1 

1 1 

1 3 

1 « 

1 4 

1 2 

0 9 

0 8 

0 9 

X. X 

1 1 

SUNSHINE X 

84 

66 

81 

69 

39 

40 

34 

40 

49 

38 

71 

BO 

63 

TOT RADIATION 

460 

313 

346 

328 

493 

417 

394 

416 

436 

436 

433 

432 

459 

EVAPOTRANSP 

1 16 

120 

151 

134 

156 

119 

113 

116 

115 

120 

116 

116 

1312 


TYPE Of HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 103 INTERM DAYS 19 WET DAYS 161 

♦ SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 14 MAY 

BEGIN HUMID ON 18 MAY 

HUMID PERIOD U61 DAYS) ENDS ON 26 OCT 
END OF SEASON ON 10 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 180 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA ♦ STATION MYSORE 

• LATITUDE 12 18 • 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

3 

6 

12 

68 

157 

61 

72 

TEMP AvtRAGC 

24 5 

25 9 

27 9 

» 4 

27 3 

24 6 

23 6 

TEMP MEAN MAY 

28 3 

31 2 

33 5 

34 0 

32 6 

20 9 

27 3 

TEMP MEAN MIN 

16 4 

10 2 

20 2 

21 4 

21 2 

20 2 

19 7 

TEMP MEAN DAY 

24 5 

27 ) 

29 3 

30 0 

29 0 

26 1 

24 9 

TEMP MN NIGHT 

20 4 

22 5 

24 i 

rr ' 

24 9 

n 0 

22 I 

VAPOUR PRESS 

14 2 

13 9 

15 3 

19 2 

21 9 

22 0 

22 0 

WIND SPEED 2M 

2 0 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 5 

2 6 

SUNSHINE X 

81 

82 

33 

69 

62 

52 

44 

TOT RADIATION 

466 

513 

559 

527 

500 

457 

427 

CVAPQTRAN5P 

130 

132 

175 

169 

159 

136 

129 


type of humid season season with dry period 

dry DAYS 17B INTfcRM DAYS 130 WET DAYS 57 

• 5EA5DN NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 APR 

BEGIN HUMID ON 10 MAY 

HUMID PERIOD 4 16 DAYS! ENDS ON 26 MAY 
END OF SEASON DN 8 JUNE 

total length or season is 47 days 

* SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 2 JULY 

BEGIN HUMID DN 22 SLf' 

HLP11D PERIOD < 41 DAYS) ENDS ON 2 NOV 
ENO OF SEA50N CN J9 NOV 
TOTAL LENGTH OT SEASON IS 140 DAYS 

COUNTRY INDIA ♦ STATION BANGALORE 

• LATITUDE 12 5B • 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

precipitation 

5 

5 

10 

39 

114 

64 

105 

TEMP AVERAGE 

21 6 

24 1 

26 B 

27 8 

27 1 

24 3 

23 0 

ri *1P MEAN MAY 

26 9 

29 7 

32 3 

33 4 

32 7 

28 9 

27 2 

MEAN MIN 

15 0 

16 5 

19 0 

21 2 

21 1 

19 7 

19 2 

r \ IF' nf AN DAY 

23 1 

25 5 

20 1 

29 5 

29 0 

26 0 

24 6 

TEMP MN NIGHT 

19 0 

20 9 

23 4 

25 2 

24 8 

22 6 

21 7 

VAPOUR press 

13 9 

13 0 

13 6 

17 6 

20 1 

20 9 

21 0 

WIND SPEED 2M 

2 0 

1 9 

1 B 

l 7 

2 2 

3 3 

3 4 

5UNSM 1 NE X 

79 

83 

04 

70 

60 

40 

31 

TOT RADIATION 

457 

514 

561 

531 

493 

412 

379 

Evapotransp 

115 

134 

172 

165 

164 

139 

126 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 164 INTERM DAYS 116 WET DAYS 05 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 APR 

BEGIN HUMID ON 7 AUG 

HUMID PERIOD ( 85 DAYS) ENDS ON 31 OCT 
ENO OF SEASON ON 17 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 201 DAYS 


• NUMBER 43291 


LONGITUDE 76 42 • ELEVATION 767 H 


AUG 

5EP 

OCT 

NÛV 

DEC 

VC AN 

80 

116 

1 BO 

67 

15 

837 

23 9 

24 2 

24 4 

23 0 

22 9 

25 1 

27 9 

20 7 

28 4 

27 4 

27 0 

29 6 

19 6 

19 3 

19 6 

IB 3 

16 5 

19 2 

25 2 

25 7 

25 6 

24 5 

23 6 

26 3 

52 2 

22 2 

22 2 

21 0 

19 6 

22 5 

21 e 

21 2 

21 3 

18 9 

15 0 

19 0 

2 3 

l v 

t 4 

1 6 

2 0 

1 9 

46 

54 

56 

65 

75 

64 

436 

457 

436 

426 

432 

470 

131 

12B 

121 

111 

1 15 

1636 


* NUMBER 43295 

LONGITUDE 77 35 • ELEVATION 921 M 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAR 

130 

169 

159 

50 

16 

902 

aa 3 

23 4 

23 3 

22 1 

21 1 

24 0 

27 3 

27 6 

27 5 

26 3 

25 7 

28 0 

19 2 

18 9 

18 9 

17 2 

15 3 

18 4 

24 7 

24 e 

24 7 

23 4 

22 3 

25 5 

21 7 

21 6 

21 5 

19 9 

18 4 

21 7 

21 0 

20 5 

20 4 

10 2 

15 4 

10 0 

2 9 

2 3 

1 5 

1 6 

1 9 

2 2 

33 

40 

50 

64 

73 

59 

387 

404 

414 

421 

423 

450 

120 

122 

115 

102 

103 

1587 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA • STATION VSLLORE • NUMBER 43303 

• LATITUDE 12 33 • LONGITUDE 79 09 • ELEVATION 214 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

19 

6 

a 

25 

80 

77 

90 

106 

152 

169 

160 

77 

969 

TEMP AVERAGE 

24 3 

26 3 

29 1 

31 8 

32 8 

31 5 

30 0 

29 7 

29 2 

27 6 

25 4 

24 0 

28 3 

TEMP MEAN MAX 

2B 9 

31 6 

34 5 

31 ■ 

30 4 

36 0 

34 3 

34 l 

33 3 

31 B 

29 3 

28 1 

33 1 

TEMP MEAN MIN 

10 2 

19 2 

21 4 

25 0 

26 6 

26 3 

23 5 

25 0 

24 4 

23 0 

20 7 

IB 7 

22 0 

TEMP MEAN DAY 

25 5 


30 3 

33 0 

34 6 

32 9 

31 3 

31 2 

30 6 

29 0 

26 5 

23 1 

29 B 

TEMP MN NIGHT 

2t B 

23 4 

25 7 

28 9 

30 4 

29 4 

2B 2 

27 8 

27 2 

23 6 

23 3 

21 3 

26 1 

VAPOUP PRESS 

19 4 

19 0 

20 3 

23 6 

24 2 

24 1 

24 2 

24 8 

24 9 

25 8 

23 2 

20 8 

22 9 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

I 5 

1 6 

1 6 

2 0 

2 0 

1 9 

1 3 

0 9 

1 0 

1 2 

1 3 

SUNSHINE X 

7B 

82 

85 

77 

70 

39 

49 

33 

39 

60 

64 

71 

67 

TOT RADIATION 

454 

311 

565 

558 

531 

404 

447 

463 

473 

449 

421 

418 

401 

Evapotransp 

113 

127 

177 

1B3 

190 

177 

166 

166 

140 

130 

107 

103 

1789 


type of humid season season WITH dry period 

DRV DAYS 191 INTERN DAYS 90 WET DAYS 84 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 5 JULY 

BEGIN HUMID ON 12 SL»' 

HUMID PERIOD C 64 DAYS» ENDS ON 5 DEC 
END OF SEASON ON ?6 DEC 
TOTAL LENOTm OF SEASON 16 174 DAYS 


COUNTRY INDIA 





• 

STATION 

AMI NI 



• NUMBER 

43311 








# 

LATITUDE 

11 

07 ♦ 

LONGITUDE 

72 44 

• ELEVATION 

4 h 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRFC 1P1 TATIDN 

13 

2 


2 

24 

173 

352 

316 

203 

13B 

149 

94 

23 

1491 

TEMP AVERACF 

27 6 

28 4 

29 

2 

30 0 

29 9 

as o 

27 3 

27 4 

27 6 

27 8 

27 9 

27 7 

28 2 

Trmr MEAN MAX 

31 4 

32 0 

32 

7 

33 0 

32 6 

30 1 

29 3 

29 4 

29 B 

30 4 

31 2 

31 3 

31 1 

T CMP MEAN 

23 9 

24 9 

25 

7 

27 1 

27 3 

25 9 

25 4 

25 5 

23 3 

25 2 

24 7 

23 9 

25 4 

TEMP MEAN DAY 

29 0 

29 7 

30 

5 

31 1 

30 9 

28 8 

2B 0 

28 1 

28 4 

20 7 

29 1 

29 Ü 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

26 4 

27 3 

20 

0 

29 0 

29 0 

27 2 

26 6 

26 7 

26 0 

26 a 

26 7 

26 2 

27 2 

VAPOUR PRESS 

26 5 

26 9 

20 

6 

30 5 

31 3 

32 0 

31 3 

31 0 

30 1 

29 B 

29 0 

27 1 

29 5 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 7 

I 

9 

2 1 

2 a 

4 2 

5 0 

5 0 

3 9 

2 2 

1 1 

1 0 

2 7 

SUNSHINE X 

82 

81 

82 

76 

63 

46 

4B 

54 

62 

62 

70 

80 

67 

TOT RADIATION 

477 

313 

35B 

533 

300 

430 

430 

465 

487 

46 » 

449 

456 

483 

EVAP0TRAN5P 

129 

137 

171 

173 

174 

141 

144 

154 

133 

140 

122 

122 

1760 


TYPE Of HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 153 INTERN DAYS 75 WET DAYS 137 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON I MAY 

BEGIN HUMID ON 16 MAY 

HUMID PERIOD (108 DAYS» ENDS ON 1 5EP 
BEGIN HUMID ON 1 OCT 

HUMID PERIOD C 29 DAYS» ENDS ON 30 OCT 
END Of SEASON ON 2’9 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 212 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

HI RAJ 

(SANGL 1 > 

♦ NUMBER 

43159 







• 

LATITUDE 

16 

49 • 

LONGITUDE 

74 41 

• ELEVATION 

354 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

3 

0 

4 

30 

56 

71 

116 

101 

103 

107 

42 

4 

639 

TEMP AVERAGE 

24 0 

25 6 

29 2 

30 9 

30 4 

26 9 

24 9 

24 7 

25 2 

26 4 

25 2 

23 9 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

30 6 

33 1 

36 2 

37 9 

37 4 

31 6 

27 9 

28 0 

29 4 

31 0 

30 1 

29 7 

31 9 

TEMP MEAN MIN 

14 3 

15 4 

16 6 

21 6 

22 7 

22 3 

21 6 

21 1 

20 3 

20 1 

: ' i 

14 6 

19 2 

TEMP MEAN DAY 

25 4 

27 5 

30 6 

32 7 

32 7 

20 6 

25 9 

25 e 

26 5 

27 5 

23 9 

24 B 

27 8 

TEMP MN NIGHT 

19 B 

2! 4 

24 5 

27 0 

27 5 

25 3 

23 6 

23 2 

23 2 

23 3 

20 9 

19 0 

23 2 

YAP OUR PRESS 

12 9 

13 3 

14 6 

IB 5 

22 4 

24 7 

24 9 

24 4 

23 3 

20 6 

16 4 

13 6 

19 1 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 6 

1 8 

2 2 

2 9 

3 3 

3 7 

3 4 

2 3 

2 0 

1 8 

1 B 

2 4 

SUNSHINE X 

90 

90 

90 

61 

75 

53 

50 

42 

54 

66 

81 

07 

72 

TOT RADIATION 

450 

503 

559 

559 

545 

452 

430 

400 

430 

444 

436 

423 

470 

EVAPOTRANSP 

127 

139 

196 

21B 

222 

153 

138 

129 

127 

136 

120 

124 

1829 

TYPE OF HUMID SEA50N 

INTERMEDIATE 

SEASON 









DRV DAYS 226 

INTERM DAYS 139 

WET DAYS 

0 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

IB JUNE 












END OF SEASON ON 

4 NOV 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 139 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

BIJAPUR 


* NUMBER 

43161 







* 

LATITUDE 

16 

49 • 

LONGITUDE 

73 43 

• ELEVATION 

394 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

1 

9 

26 

39 

66 

79 

85 

133 

97 

26 

3 

373 

T F HP AVERAGE 

24 a 

26 7 

29 9 

32 1 

32 1 

27 9 

23 9 

26 0 

26 1 

26 7 

22 3 

23 6 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

30 2 

32 9 

36 0 

38 0 

38 3 

33 3 

30 1 

30 I 

30 6 

31 0 

29 7 

29 0 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

16 2 

IB 1 

21 3 

23 8 

23 9 

22 4 

21 7 

21 3 

21 1 

20 6 

17 4 

13 2 

20 2 

TEMP MEAN DAY 

23 8 

28 2 

31 3 

33 3 

33 8 

29 8 

27 4 

27 3 

27 3 

27 6 

23 7 

24 3 

28 5 

TEMP MN NIGHT 

21 0 

23 1 

26 2 

N 1 

2B 6 

23 9 

24 3 

24 0 

24 0 

23 7 

21 0 

19 2 

24 1 

VAPOUR PRESS 

12 3 

12 0 

13 3 

16 7 

IB 2 

22 9 

23 4 

23 0 

22 6 

20 1 

13 0 

12 9 

17 7 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 0 

1 2 

1 3 

2 0 

2 7 

3. 0 

2 7 

a. o 

1 0 

0 8 

0 8 

1 6 

SUNSHINE X 

07 

90 

90 

91 

73 

39 

48 

50 

35 

69 

77 

03 

72 

TOT RADIATION 

441 

303 

559 

559 

336 

477 

430 

433 

434 

448 

423 

417 

47? 

EVAPOTRANSP 

104 

118 

167 

183 

213 

163 

146 

143 

132 

124 

92 

92 

1679 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 243 INTERM DAYS 101 WET DAYS 21 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON □ JULY 

BEGIN HUMID ON 8 SEP 

HUMID PERIOD < 21 DAVS> ENDS ON 29 SEP 
END OF SEASON ON 2 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 122 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

RA ICHOR 


• NUMBER 

43169 







» 

LATITUDE 

16 

12 • 

LONGITUDE 

77 21 

• ELEVATION 

400 M 


JAN 

FEB 

HAP 

APR 

MAY 

tAJN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEA P 

precipitation 

1 

6 

4 

13 

26 

103 

139 

133 

1 60 

94 

23 

3 

719 

TEMP AVERAGE 

25 3 

27 9 

31 3 

33 5 

33 9 

2? 0 

27 5 

27 6 

27 4 

27 7 

26 2 

24 7 

28 6 

TEMP MEAN MAX 

30 2 

33 2 

36 6 

38 7 

39 6 

33 1 

32 0 

31 9 

31 6 

31 7 

30 1 

29 1 

33 3 

TEMP MEAN MIN 

10 5 

20 5 

23 7 

26 2 

26 5 

24 1 

22 9 

22 a 

22 7 

22 3 

20 0 

18 0 

22 4 

TEMP MEAN DAY 

26 5 

29 2 

32 5 

34 7 

33 4 

31 6 

29 l 

29 0 

28 7 

28 7 

26 8 

23 3 

29 8 

TEMP HN NIGHT 

22 5 

24 e 

20 0 

30 3 

30 7 

27 6 

23 7 

23 6 

23 4 

23 2 

23 0 

21 2 

23 8 

VAPOUR PRESS 

14 4 

14 6 

16 7 

20 6 

22 7 

24 3 

24 1 

23 6 

23 5 

21 1 

16 7 

14 3 

19 7 

WIND SPEED 2M 

1 9 

i e 

2 0 

2 0 

2 8 

4 0 

4 0 

3 3 

2 7 

1 8 

1 0 

1 0 

2 5 

SUNSHINE X 

07 

80 

03 

70 

69 

43 

32 

42 

47 

67 

79 

80 

66 

TDT RADIATION 

444 

499 

534 

547 

319 

409 

363 

400 

403 

442 

432 

406 

450 

EVAPQTR AN5P 

122 

137 

100 

201 

236 

183 

139 

162 

143 

141 

121 

112 

1905 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 227 

INTERM DAVS 107 

WET DAYS 

31 








• SEASON NP 

t 













SEASON BEGINS ON 

10 JUNE 












BEGIN 

HUMID 

ON 30 . 

AUG 











HUMID 

PERIOD 

i 31 DAYS) ENDS ON 

30 SEP 









END Of SEASON ON 

26 OCT 












TOTAL LENGTH OP 

SEASON 

IS 138 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




« 

STATION 

RENTACHINTALA 


* NUMBER 

43177 







• 

LATITUDE 

16 

33 • 

LONGITUDE 

79 33 

• ELEVATION 

106 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PftEC IP J TAT ION 

0 

10 

6 

20 

41 

06 

116 

115 

146 

124 

4] 

13 

718 

TEMP AVERAGE 

25 7 

20 5 

31 6 

33 9 

35 9 

33 3 

30 3 

30 2 

29 4 

28 7 

26 4 

25 0 

29 9 

TEMP MEAN MAI 

31 2 

34 1 

37 5 

39 6 

41 5 

37 0 

34 1 

33 9 

33 4 

32 9 

30 0 

29 9 

34 7 

TEMP MEAN MIN 


19 9 

23 0 

26 1 

20 6 

27 B 

23 3 

23 6 

24 8 

23 2 

19 6 

16 8 

23 2 

TFMP MF AN OAV 

26 8 

29 6 

32 9 

33 3 

37 4 

34 6 

31 3 

31 2 

30 ft 

29 7 

27 2 

23 6 

31 0 

TEMP HN NIOHT 

22 O 

24 7 

27 9 

30 6 

32 © 

31 0 

28 O 

20 1 

27 4 

26 1 

22 9 

20 6 

26 0 

VAPOUR PRESS 

17 0 

17 1 

19 3 

21 B 

23 7 

23 3 

26 3 

23 9 

26 7 

24 9 

20 6 

16 9 

22 1 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 4 

1 7 

1 8 

2 3 

3 0 

2 8 

2 5 

1 7 

0 9 

0 7 

O 7 

1 7 

5UNSHINF X 

83 

04 

86 

70 

68 

48 

38 

42 

49 

61 

71 

01 

66 

TOT RADIATION 

430 

404 

544 

547 

515 

431 

388 

400 

411 

420 

405 

407 

449 

Evapqtransp 

111 

130 

195 

203 

228 

197 

166 

163 

139 

127 

101 

96 

1066 

TYPE OF HUMID SEASDN 

5EAS0N WITH 

DRV PERIOD 









DRY DAYS 226 

1NTFRM DAYS 100 

WET DAYS 

39 









♦ SEASON NR J 

SFA90N BEGINS ON 22 JUNE 

BEGIN MJMID ON A SFP 

HUMID PFRIOP I 39 DAYS) FNf>9 ON 15 OCT 
END OF SEASON ON 0 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 139 DAVS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

CUDDAI.ORE 


• NUMBER 

43329 







• 

LATITUDE 

11 

46 ♦ 

LONGITUDE 

79 46 

# ELEVATION 

12 M 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

42 

15 

27 

38 

71 

35 

69 

110 

113 

242 

362 

183 

1307 

TFMP AVERAGE 

24 7 

25 7 

27 0 

29 9 

31 2 

31 5 

30 6 

30 0 

89 ‘i 

28 2 

26 2 

25 0 

28 3 

TEMP MEAN HA* 

27 9 

29 0 

30 B 

32 e 

35 7 

36 9 

35 4 

34 5 

33 8 

31 5 

29 0 

27 9 

32 1 

TEMP HE AN MIN 

20 e 

21 2 

22 9 

25 7 

27 1 

27 0 

26 1 

25 4 

88 i 

24 3 

22 B 

21 5 

24 2 

TEMP MEAN DAY 

25 6 

26 5 

20 3 

30 5 

32 9 

33 7 

32 4 

31 6 

31 0 

29 2 

27 0 

25 6 

29 6 

TEMP HN NIGHT 

23 2 

23 B 

25 5 

28 0 

29 9 

30 2 

89 0 

2b 2 

27 8 

26 5 

24 7 

23 4 

26 7 

VAPOUR PRES5 

23 9 

24 9 

27 5 

31 1 

31 1 

28 2 

27 5 

28 5 

28 6 

29 1 

26 e 

24 4 

27 6 

WIND SPEED 2H 

2 0 

1 9 

1 0 

2 1 

2 3 

2 1 

2 0 

1 8 

1 6 

1 3 

1 9 

2 1 

i 9 

SUNSHINE X 

74 

77 

01 

75 

69 

50 

46 

54 

60 

59 

60 

66 

65 

TOT RADIATION 

449 

500 

553 

550 

525 

477 

440 

465 

4B0 

449 

415 

410 

476 

EVAPDTRANSP 

117 

122 

160 

171 

184 

172 

165 

161 

151 

135 

114 

112 

1764 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 190 

INTERM DAYS 75 

WET DAYS 

92 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

26 JL4.Y 












BEGIN 

HUHID 

ON 20 SFP 











HUMID 

PERIOD 

f 92 DAYS! ENDS ON 

29 DEC 









END OF SEASON ON 

9 JAN 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 167 

DAYS 












COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

KODAIHANAL 


♦ NUMBER 

43339 







• 

LAT 1 TUDE 

10 

14 • 

LONGITUDE 

77 2B 

♦ ELEVATION 

2343 H 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

74 

35 

54 

141 

156 

105 

119 

166 

174 

257 

24B 

12B 

1659 

TFHP AVERAGE 

12 2 

13 1 

M B 

15 8 

16 5 

15 1 

13 9 

14 0 

14 2 

13 6 

12 7 

12 3 

14 0 

TEMP MEAN MAI 

17 0 

17 9 

19 2 

19 8 

20 4 

10 5 

17 1 

17 5 

17 7 

17 0 

16 1 

16 4 

17 9 

T [ -f‘ ME AN N 1 N 

0 0 

6 7 

10 0 

11 6 

12 7 

12 2 

It 5 

11 5 

11 3 

10 9 

9 e 

B 6 

10 6 

TEMP MEAN DAY 

14 1 

15 0 

16 3 

17 2 

17 9 

16 5 

15 3 

15 6 

15 6 

15 0 

14 1 

13 9 

15 5 

TEMP MN NIGHT 

11 0 

11 7 

13 0 

14 3 

15 2 

14 2 

13 3 

13 4 

13 3 

12 8 

11 7 

11 0 

18 9 

VAPOUR PRESS 

9 6 

9 4 

9 4 

12 4 

13 5 

13 5 

13 4 

13 5 

13 5 

13 6 

12 6 

10 5 

12 l 

WIND SPEED 2H 

2 5 

2 3 

2 6 

2 4 

2 3 

2 0 

3 2 

2 6 

2 2 

1 9 

2 3 

2 4 

2 » 

SUNSHINE % 

62 

67 

65 

56 

40 

31 

22 

20 

34 

33 

40 

54 

45 

TOT RADIATION 

420 

472 

497 

476 

441 

371 

339 

365 

384 

362 

357 

382 

405 

EVAPDTRANSP 

B5 

89 

119 

110 

109 

92 

B6 

88 

85 

78 

70 

77 

1 088 


type of humid season season with DRV period 

DRV DAYS 47 1NTERP1 DAYS 36 WET DAYS 202 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 MAR 

DECIN Nome ON 2 APR 

HUMID PERIOD f 202 DAYS» ENDS ON 9 JAN 
END OF SEASON ON 2 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 310 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 


• STATION TIRUCMCH1RAPALLI 


• NUMBER 43344 


• LATITUDE 10 46 • LONGITUDE 70 43 • ELEVATION 80 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

10 

0 

0 

70 

00 

34 

41 

103 

100 

170 

136 

71 

069 

TEMP AVERAGE 

36 0 

27 9 

30 3 

31 8 

32 6 

31 7 

31 0 

30 6 

29 9 

28 3 

26 7 

23 6 

29 4 

TEMP MEAN MAX 

30 1 

32 7 

33 1 

36 7 

37 1 

36 4 

33 3 

35 1 

34 2 

32 3 

29 9 

29 3 

33 7 

TEMP MEAN MIN 

20 6 

21 3 

22 9 

25 8 

26 4 

26 3 

23 9 

25 4 

24 9 

23 9 

22 7 

21 3 

24 0 

TEMP MEAN DAY 

27 1 

29 1 

31 2 

33 2 

33 7 

33 2 

32 4 

32 0 

31 2 

29 6 

27 6 

26 7 

30 6 

TEMP MN NIGHT 

23 8 

23 1 

26 9 

29 4 

29 0 

29 7 

28 9 

28 4 

27 8 

26 4 

24 9 

23 7 

27 1 

VAPOUR MEN 

21 G 

21 7 

23 0 

26 3 

25 7 

23 6 

22 9 

23 9 

23 3 

27 0 

23 7 

23 4 

24 2 

WIND SPEED 2M 

1 9 

1 3 

1 0 

1 9 

3 4 

6 0 

6 3 

3 7 

4 0 

2 1 

1 7 

2 2 

3. 2 

5UNSHINE X 

73 

79 

79 

73 

65 

57 

44 

31 

62 

36 

34 

62 

63 

TOT RADIATION 

433 

312 

548 

541 

306 

469 

422 

432 

400 

442 

401 

403 

470 

EVAPOTRANSP 

131 

136 

165 

105 

219 

253 

236 

240 

195 

146 

117 

120 

2183 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 264 INTFRM DAYS 43 WET DAYS 36 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 10 SEP 

BEGIN HUMID ON 3 OCT 

HUMID PERIOD ( 56 DAYS» ENDS ON 30 NOV 
END OF SEASON ON 20 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 101 DAYS 


COUNTRY INDIA • STATION NACAPPATT IMAM • NUMBER 43347 

• LATITUDE 1046 • LONGITUDE 79 31 • ELEVATION 9 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

37 

23 

22 

33 

56 

29 

48 

62 

62 

224 

430 

239 

1337 

TEMP AVERAGE 

23 5 

26 4 

28 2 

30 0 

31 1 

31 2 

30 2 

29 6 

29 4 

28 2 

26 6 

25 4 

20 3 

T£M.F MEAN MAX 

27 7 

28 7 

30 3 

32 5 

35 5 

36 6 

35 3 

34 4 

33 7 

31 4 

20 9 

27 7 

31 9 

TEMP MEAN MIN 

22 B 

23 5 

. ! | 

26 0 

27 4 

27 0 

26 3 

26 0 

25 7 

23 0 

23 9 

22 9 

23 2 

TEMP MEAN DAY 

26 1 

27 0 

2B 6 

30 7 

32 9 

33 5 

32 4 

31 7 

31 1 

29 3 

27 3 

26 1 

29 7 

7 F MF MN N ! CM T 

24 4 

23 2 

26 B 

20 7 

30 0 

30 t 

29 1 

26 6 

20 2 

26 9 

23 4 

24 3 

27 3 

VAPOUR PRESS 

24 3 

23 2 

27 3 

30 9 

30 B 

27 l 

26 9 

20 0 

20 5 

29 2 

27 3 

23 4 

27 6 

WIND SPEED 2M 

3 6 

3 2 

2 8 

2 3 

2 5 

2 3 

2 2 

1 9 

1 9 

1 7 

2 6 

3 5 

2 6 

SUNSHINE X 

71 

76 

80 

72 

67 

60 

54 

60 

64 

39 

30 

62 

63 

TOT RADIATION 

446 

501 

552 

537 

514 

400 

459 

406 

495 

453 

414 

403 

479 

EVAPOTRANSP 

137 

139 

174 

173 

164 

178 

169 

164 

157 

139 

123 

124 

1861 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 334 INTERM DAYS 21 WET DAYS 90 

* SEASON NR 1 

SEASON BECIN5 ON 22 SEP 

BEGIN HUMID ON 3 OCT 

HUMID PERIOD < 90 DAYS) ENDS ON 1 JAN 
END OF SEASON ON II JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 111 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 



• 

STATION 

COCHIN 



♦ NUMBER 

43331 






• 

LATITUDE 

9 

3B • 

LONGITUDE 

76 14 

♦ ELEVATION 

3 M 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 21 

23 

40 

130 

319 

739 

617 

349 

234 

319 

164 

46 

3031 

TEMP AVERAGE 27 3 

2B 2 

29 3 

29 6 

20 9 

26 0 

26 3 

26 1 

26 8 

27 3 

27 3 

27 5 

27 6 

TEMP HE AN HAH 30 6 

30 7 

31 3 

31 4 

30 9 

29 0 

20 2 

20 1 

28 3 

29 2 

29 0 

30 3 

29 0 

TEMP MEAN MIN 23 2 

24 3 

25 0 

26 0 

23 7 

24 1 

23. 7 

24 0 

24 2 

24 2 

24 1 

23 3 

24 4 

TEMP MEAN DAY 20 2 

20 7 

29 3 

29 7 

29 2 

27 4 

26 7 

26 B 

27 0 

27 6 

20 0 

28 1 

28 1 

TEMP MN NIGHT 25 6 

26 4 

27 6 

27 8 

27 4 

23 7 

23 1 

23 3 

23 3 

23 7 

23 0 

23 6 

26 1 

VAPOUR PRESS 23 6 

26 4 

29 2 

30 9 

31 6 

30 0 

29 4 

29 3 

2 9 r> 

29 1 

27 0 

24 0 

2B 4 

HIND SPEED 2M 1 5 

1 6 

2 2 

2 2 

2 2 

1 B 

1 9 

2 0 

1 B 

1 4 

1 3 

1 4 

1 B 

SUNSHINE ft 79 

77 

73 

61 

49 

33 

34 

30 

49 

40 

59 

70 

56 

TOT RADIATION A 70 

309 

333 

493 

444 

377 

302 

402 

440 

417 

422 

436 

445 

FVAP0TRAN5P 137 130 171 139 146 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON HUH DRY PERIOD 

DRY DAYS 116 INTERM DAYS 32 WET DAYS 

• SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON 3 APR 

BEGIN HUMID ON 22 APR 

HUMID PERIOD C217 DAYS) ENDS ON 23 NOV 
END OF SEASON ON 6 DEC 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 249 DAYS 

112 

217 

113 

tie 

126 

124 

119 

127 

1392 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

MADURAI 


♦ NUMBER 

43339 







• 

LATITUDE 

9 

33 * 

LONGITUDE 

70 07 

• ELEVATION 

133 M 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

26 

16 

21 

Bl 

59 

31 

48 

117 

123 

179 

161 

43 

903 

tf up AV6RA0B 

26 3 

27 0 

30 3 


32 2 

31 3 

30 8 

30 2 

30 0 

28 3 

26 9 

26 0 

29 □ 

TEMP MEAN HAÏ 

30 2 

32 4 

35 0 

36 3 

37 5 

36 7 

33 7 

35 3 

35 0 

33 0 

30 6 

29 7 

33 9 

TEMP mean MIN 

20 9 

21 6 

23 4 

23 4 

26 3 

26 3 

23 7 


24 B 

24 0 

23 0 

21 6 

24 0 

TEHP MEAN DAY 

27 2 

29 0 

31 3 

32 8 

33 9 

33 4 

32 3 

32 1 

31 7 

30 1 

20 1 

27 1 

30 0 

TEMP MN NIGHT 

24 0 

23 2 

27 2 

20 9 

29 9 

29 6 

20 B 

20 3 

27 9 

26 7 

23 3 

24 0 

27 2 

VAPOUR PRESS 

21 2 

20 6 

21 B 

29 6 

23 0 

22 3 

22 1 

23 3 

23 9 

26 2 

23 2 

22 6 

23 3 

HIND SPEED 2H 

t 4 

1 2 

1 1 

0 9 

1 2 

1 B 

t 7 

1 4 

: ? 

0 9 

1 0 

1 4 

t 3 

SUNSHINE 7. 

71 

73 

73 

64 

39 

33 

49 

52 

58 

33 

36 

63 

61 

TOT RADIATION 

452 

302 

533 

506 

401 

451 

437 

453 

474 

434 

412 

420 

463 

evapotransp 

120 

132 

166 

161 

170 

169 

167 

160 

132 

134 

113 

119 

1773 

Type OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 233 

INTERN DAYS 69 

WET DAYS 

61 









• SEASON NR 1 

5EA50N BEGIN5 ON 31 JULY 

BEGIN HUfllD ON 29 5EP 

HUMID PERIOD < 61 DAYS) ENDS ON 29 NOv 
END UP SEASON ON 6 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 130 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

PAMBAN 



• NUMBER 

43363 







• 

LATITUDE 

9 

16 • 

LONGITUDE 

79 18 

* ELEVATION 

11 M 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

35 

20 

20 

34 

31 

3 

11 

12 

24 

203 

294 

194 

921 

TEMP AVERAGE 

26 0 

27 0 

28 6 

29 9 

30 1 

2? 3 

29 0 

28 9 

28 8 

28 3 

27 2 

26 0 

28 3 

TEMP MEAN MA* 

28 0 

29 1 

30 8 

32 2 

32 6 

31 9 

31 3 

31 3 

31 3 

30 7 

29 3 

28 0 

30 6 

TEMP MEAN MIN 

24 0 

24 1 

23 1 

26 7 

27 3 

27 1 

26 3 

26 4 

26 3 

23 6 

24 7 

24. 0 

23 7 

TEMP MEAN DAY 

26 7 

27 3 

29 0 

30 4 

31 0 

30 4 

29 9 

29 9 

29 7 

29 1 

27 8 

26 7 

29 0 

TEMP MN NIGHT 

25 3 

25 7 

27 0 

28 5 

29 1 

28 6 

28 1 

20 0 

27 8 

27 2 

26 1 

23 2 

27 2 

VAPOUR PRESS 

27 2 

27 5 

27 4 

32 0 

32 9 

31 9 

31 3 

31 2 

31 3 

31 0 

29 5 

27 8 

30 2 

WIND SPEED 2M 

3 0 

2 9 

2 4 

2 3 

3 e 

4 3 

3 3 

3 3 

3 4 

2 7 

3 I 

3 7 

3 3 

SUNSHINE X 

'3 

80 

81 

73 

73 

72 

70 

71 

72 

63 

65 

60 

72 

TOT RADIATION 

468 

322 

339 

340 

340 

319 

314 

323 

326 

479 

444 

432 

306 

EVAPQTRAN5P 

138 

139 

171 

171 

188 

177 

171 

172 

166 

130 

131 

127 

1901 


TYPE Of MUniD SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 261 INTERM DAYS 18 WET DAYS B6 

* SEASON NR i 

SEASON DEC INS ON 28 SEP 

BEGIN HUMID ON 5 OCT 

HUMID PERIOD < B6 DAYS) ENDS ON 30 DEC 
END OF SEASON ON JO JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 104 DAYS 


COUNTRY INDIA 




• 

STATION 

M1N1C0V 


« NUMBER 

43369 







• 

LATITUDE 

8 

18 ♦ 

LONGITUDE 

73 00 

♦ ELEVATION 

2 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D€C 

YCAR 

PRECIPITATION 

40 

22 

20 

61 

187 

208 

233 

201 

166 

103 

140 

91 

1634 

TEMP AVERAGE 

27 2 

27 6 

28 B 

29 6 

29 4 

28 3 

27 9 

27 7 

27 8 

27 8 

27 6 

27 4 

2P 1 

TEMP MEAN MA* 

29 6 

29 B 

30 3 

31 l 

31 3 

30 0 

29 3 

29 4 

29 3 

29 6 

29 2 

29 7 

?9 9 

TEMP MEAN MIN 

22 7 

23 5 

24 7 

26 2 

26 3 

23 3 

23 l 

25 1 

23 1 

24 6 

23 6 

23 3 

24 6 

TEMP MEAN DAY 

27 4 

27 8 

20 6 

29 3 

29 7 

2B 3 

20 1 

20 0 

28 1 

20 0 

27 4 

27 6 

28 2 

TEMP MN NI ONT 

23 0 

25 6 

26 6 

27 S 

27 9 

26 B 

26 3 

26 4 

26 3 

26 1 

23 3 

23 2 

26 3 

VAPOUR PRESS 

27 5 

28 1 

29 4 

30 8 

31 7 

31 1 

30 3 

30 0 

29 7 

29 2 

29 0 

27 9 

29 6 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 2 

1 3 

1 4 

2 2 

3 3 

3 1 

2 9 

2 4 

2 0 

1 4 

1 2 

2 0 

SUNSHINE X 

73 

73 

73 

6B 

89 

40 

46 

40 

36 

60 

63 

71 

61 

TOT RADIATION 

473 

309 

330 

320 

462 

398 

422 

437 

467 

464 

450 

449 

466 

EVAPOTPANSP 

129 

128 

130 

136 

153 

133 

141 

143 

142 

142 

123 

124 

1676 


Type OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 112 INTERM DAYS 49 WET DAYS 204 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 APR 

BEGIN HUMID ON 7 MAY 

HUMID PERIOD <204 DAYS) ENDS ON 27 NOV 
END OF 5EAS0N ON 31 DEC 
TOTAL LENGTH OF 5EAS0N IS 253 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRV 


INDIA 


• STATION TR I VAN DA UN 


♦ NUMBER 


43371 


• LATITUDE 8 79 t LONGITUDE 76 57 • ELEVATION 64 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

UUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

22 

40 

114 

209 

331 

210 

132 

132 

270 

1 B 1 

63 

1729 

TEMP AVERAGE 

26 9 

27 i 

20 7 

28 3 

28 0 

26 4 

26 0 

26 2 

26 3 

26 4 

26 3 

26 6 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

31 3 

31 7 

32 5 

32 4 

31 6 

29 4 

29 l 

29 4 

29 9 

a p t 

30 1 

30 9 

30 7 

TEMP MEAN MIN 

22 3 

22 9 

24 2 

25 1 

25 0 

23 6 

23 2 

23 3 

23 3 

23 4 

23 1 

22 5 

23 5 

TEMP MEAN DAY 

26 4 

8t f 

29 9 

30 1 

29 5 

27 5 

27 2 

27 4 

27 8 

27 8 

27 8 

28 2 

28 4 

TEMP MN NIGHT 

25 3 

25 e 

26 9 

27 3 

27 1 

25 4 

25 1 

25 2 

23 3 

25 4 

23 2 

25 1 

25 0 

VAPOUR PRESS 

24 6 

25 3 

27 9 

29 8 

30 5 

29 3 

28 4 

28 1 

20 0 

28 6 

26 1 

25 0 

27 9 

HIND SPEED 2M 

1 0 

1 1 

1 3 

1 3 

I 7 

1 B 

2 1 

2 2 

2 1 

1 4 

t. 0 

0 9 

l 5 

SUNSHINE X 

71 

71 

69 

33 

48 

30 

32 

43 

49 

46 

50 

63 

32 

TOT RADIATION 

461 

494 

313 

471 

436 

362 

371 

419 

441 

413 

399 

422 

434 

EVAPOTRANSP 

126 

124 

133 

141 

135 

107 

114 

127 

128 

119 

108 

I 13 

1499 


TYPE Or HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 105 INTERN DAYS 70 WET DAYS 190 

» SEASON NR ! 

SEASON BEGINS ON | APR 

BEGIN HUMID ON 24 APR 

HUMID PERIOD Cl 14 DAYS» ENDS ON 16 AUG 
BEGIN HUMID ON 16 8fcP 

HUMID PERIOD < 76 DAYS» ENDS ON 1 DEC 
END OF SEASON ON 17 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 260 DAYS 


Copyrighted material 



Indonesia 


Indonésie 


Copyrighted material 



COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

SADANC 



• NUMBER 

96001 







• 

LATITUDE 

9 

92 ♦ 

LONGITUDE 

99 19 

• ELEVATION 

126 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRf C IMITATION 

320 

160 

135 

151 

126 

96 

79 

91 

133 

223 

265 

336 

2090 

TEMP AVERAGE 

24 9 

25 5 

27 9 

27 6 

26 5 

27 0 

26 B 

27 2 

26 8 

27 1 

26 0 

25 4 

26 6 

TFHP MEAN MAX 

56 7 

57 6 

30 l 

31 2 

58 7 

29 3 

59 0 

30 0 

29 1 

29 6 

2T 9 

56 B 

5B B 

TFHP MF AN MIN 

53 7 

53 7 

53 5 

24 2 

24 9 

55 4 

54 0 

25 6 

24 4 

25 3 

24 4 

24 2 

.-4 9 

TF.* 0 MF AN DAY 

55 7 

26 4 

57 9 

29 0 

27 5 

28 1 

27 7 

20 6 

27 6 

20 2 

26 0 

26 0 

27 4 


24 7 

55 0 

25 4 

56 5 

26 1 

26 6 

26 1 

27 0 

25 9 

26 6 

25 5 

25 0 

25 9 

VAPOUR PRESS 

56 7 

56 I 

30 0 

28 8 

57 0 

27 i 

56 0 

27 4 

54 3 

29 0 

57 5 

27 9 

27 3 

Hi MP SPEED 2*1 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 0 

0 8 

0 0 

0 8 

0 B 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

BUM8HINC X 

53 

53 

58 

61 

66 

91 

37 

53 

4? 

33 

34 

23 

45 

TOT Radiation 

314 

441 

479 

490 

494 

427 

300 

450 

442 

373 

356 

306 

413 

EVAT-OTRANÇP 

91 

107 

137 

134 

132 

118 

116 

129 

126 

112 

100 

09 

1391 

7 y Mr OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY CA vS 0 

I NT| RM DAYS l B6 

WET DAYS 

179 








SEC IN 

MUM] D 

ON 13 

8fcP 











HUMID 

PERIOD 

1179 

DAYS) ENDS ON 

11 MAR 










COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

MEDAN 



• NUMBER 

96035 







• 

LATITUDE 

3 

34 * 

LONGITUDE 

90 41 

• ELEVATION 

25 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D€C 

YIAR 

PPfcC IPITATtCN 

144 

07 

104 

139 

178 

132 

145 

183 

217 

268 

246 

205 

2040 

TF^r AVERAGE 

25 6 

26 1 

56 7 

27 2 

27 2 

37 0 

27 0 

27 0 

26 7 

26 1 

26 1 

25 B 

56 5 

TF.MP HF AN MAI 

31 7 

35 8 

33 3 

33 Q 

33 9 

33 9 

33 9 

33 9 

33 3 

32 2 

32 I 

31 7 

33 0 

TFMP MEAN MIN 

19 4 

20 0 

50 0 

21 1 

21 1 

20 6 

20 0 

20 6 

20 6 

20 6 

20 6 

20 0 

2 0 4 

rrnR mcan da> 

87. 0 

28 7 

29 0 

29 0 

29 8 

29 6 

29 4 

29 6 

29 2 

20 5 

28 4 

27 9 

29 0 

TEMP MW WIGHT 

23 4 

24 i 

24 3 

25 2 

25 2 

24 8 

24 4 

24 B 

24 6 

24 2 

24 2 

23 7 

24 4 

VAPOUR PRESS 

26 2 

26 0 

26 9 

27 9 

2B 1 

27 G 

26 9 

27 4 

26 0 

27 5 

26 5 

25 9 

27 l 

WIND SPEFD 2*1 

0 B 

0 8 

0 3 

0 8 

o a 

0 8 

0 8 

0 8 

0 B 

0 B 

0 8 

0 B 

o e 

5UNSM I NE X 

45 

55 

55 

55 

5B 

62 

64 

57 

53 

4B 

45 

41 

53 

TOT RADIATION 

400 

456 

470 

464 

456 

456 

467 

459 

457 

433 

404 

370 

442 

FVAPOTRANSP 

111 

114 

134 

128 

129 

123 

130 

131 

124 

120 

110 

107 

1461 


T, Pf OT HUH ID SEASON SEASON WITHOUT DRV PERIOD 
DRv DAYS O INTER* DAYS 66 WET DAYS 299 

DEC IN HUH ID ON b AMR 

MUHID PFPIOD 1599 DAYS» ENDS DN 30 JAN 


Copyrighted material 



COUNTRY INDONESIA 



« 

STATION 

FORT 

DE KOCH 


• NUMBER 

96130 







• 

LATITUDE 

-0 

18 « 

longitude 

100 22 

• ELEVATION 

920 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Y*AR 

précipitation 

191 

14C 

201 

239 

130 

127 

09 

1 20 

101 

211 

246 

19B 

«'061 

TEMP AVERAGE 

21 1 

21 4 

21 4 

21 0 

22 0 

21 4 

21 4 

21 2 

21 2 

21 2 

21 2 

21 2 

21 4 

TFrir MEAN HA « 

77 4 

28 1 

20 3 

28 4 

28 8 

28 4 

28 3 

28 4 

28 2 

27 8 

27 6 

27 4 

28 2 

TFnP HfAN HIN 

13 3 

13 3 

jr. e 

16 ? 

13 5 

1 4 7 

14 2 

14 6 

S3 3 

16 1 

16 4 

13 B 

IT. 3 

TEMP KEAN day 

23 7 

24 1 

24 4 

24 6 

24 3 

24 1 

23 8 

24 0 

24 1 

24 1 

24 0 

23 7 

24 1 

TFMP UN NIGHT 

19 3 

19 3 

19 e 

20 S 

19 7 

19 1 

18 7 

19 0 

19 4 

19 8 

20 0 

19 3 

19 3 

vapour press 

20 S 

20 4 

20 4 

21 1 

21 1 

20 3 

IS B 

20 1 

20 4 

20 6 

20 6 

20 4 

20 3 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

1 3 

I 3 

1 3 

1 3 

1 3 

l 3 

l 3 

1 3 

1 3 

l 3 

l 3 

SUNSHINE ü 

47 

32 

54 

34 

60 

61 

41 

53 

49 

49 

48 

49 

53 

TOT Radiation 

423 

436 

468 

453 

449 

433 

441 

442 

440 

444 

429 

423 

442 

6VAPQ1RANSP 

103 

103 

117 

109 

no 

102 

107 

109 

104 

no 

!02 

104 

1284 


T *PE OF HUMID SEASON SEASON WJ ThOuT DRv PERIOD 

DRY DR VB O INtfrm DAYS 34 w€T days 331 

SERIN HUVIID ON 3 AUC 

HUMID PERIOD 1331 DAYS) ENDS ON 30 JUNE 


COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

PADANC 



• 1 

DUMBER 

96163 







• 

LATITUDE 

-0 

33 • 

LONGITUDE 

100 21 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAR 

précipitation 

343 

234 

312 

373 

310 

205 

263 

337 

407 

512 

330 

469 

4403 

ICMP AVERAGE 

26 9 

26 9 

26 9 

27 2 

27 3 

26 9 

26 9 

26 9 

26 6 

26 6 

26 6 

26 6 

26 9 

Tf HP MEAN MA< 

32 2 

32 B 

32 B 

32 2 

32 8 

32 2 

32 2 

32 2 

31 7 

31 7 

31 7 

31 7 

32 2 

TC Mfc AN MIN 

22 2 

. ' 

22 2 

22 2 

22 0 

21 7 

21 7 

21 7 

22 2 

22 2 

aa a 

22 2 

22 1 

TEMP hf an DAY 

29 0 

29 2 

29 4 

29 0 

29 6 

28 8 

20 0 

aa a 

28 7 

28 7 

20 7 

28 7 

28 9 

TfrP MN NIGHT 

25 4 

25 2 

23 6 

23 4 

26 0 

23 0 

23 0 

23 0 

23 2 

23 2 

23 2 

23 2 

23 3 

VAPOUR PRESS 

a 1 4 

27 3 

27 3 

27 9 

27 9 

26 4 

26 0 

26 3 

26 4 

27 1 

27 3 

27 3 

27 1 

WIND SPEED 2N 

0 8 

0 8 

0 B 

0 e 

0 0 

0 0 

0 B 

0 0 

0 8 

0 8 

0 B 

0 8 

0 e 

SUNSHINE 

42 

68 

67 

63 

67 

66 

70 

65 

58 

37 

34 

54 

63 

T it RADIATION 

479 

310 

318 

493 

472 

457 

469 

477 

473 

473 

432 

443 

477 

EVAPÛTPAN5P 

132 

127 

141 

132 

130 

119 

126 

130 

127 

131 

122 

123 

1540 


TYPf OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

f/»v CAYS O INTfcRM DAYS 0 WET DAYS 343 


Copyrighted material 



COUNT» V INDONESIA 



■ 

STATION 

PALEMBANG 


• 1 

WMDER 

96221 







« 

LATITUDE 

-2. 

54 • 

LONGITUDE 

104 42 

* ELEVATION 

10 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAR 

precipitation 

255 

265 

309 

265 

155 

120 

102 

06 

05 

202 

343 

265 

2400 

TEMP AVERAGE 

25 9 

25 3 

26 7 

26 7 

26 6 

26 B 

25 0 

26 9 

26 5 

26 5 

26 2 

26 3 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

31 2 

30 4 

32 4 

32 6 

32 5 

32 2 

31 4 

33 0 

32 4 

33 O 

32 3 

31 l 

32 0 

TEMP MEAN MIN 

22 6 

22 0 

22 9 

23 1 

22 9 

22 6 

22 0 

2? 1 

22 4 

22 3 

22 0 

22 9 

22 5 

TEMP MEAN DAY 

26 4 

27 7 

29 4 

29 6 

29 4 

29 | 

20 4 

29 5 

29 2 

29 6 

29 0 

20 5 

2V 0 

TEMP MN NIOM 

25 3 

24 6 

25 9 

26 1 

25 9 

25 6 

25 0 

25 6 

25 6 

25 7 

25 3 

25 5 

25 5 

VAPCJU» PRESS 

20 0 

27 4 

29 4 

20 7 

27 0 

27 B 

28 5 

30 B 

28 0 

28 7 

20 5 

30 1 

28 6 

MIND SPEED 2M 

0 B 

o a 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 B 

0 8 

0 8 

0 D 

0 9 

0 8 

SUNSHINE X 

50 

49 

53 

58 

55 

57 

64 

60 

57 

55 

56 

40 

55 

TOT RADIATION 

444 

451 

465 

463 

422 

410 

439 

452 

468 

470 

475 

431 

449 

EVAPOTPANSP 

120 

ioe 

129 

122 

116 

10B 

111 

121 

124 

129 

123 

117 

142B 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









CRv DAYS 0 

INTFRM DATS B6 

WET DA VS 

279 








DEG I N 

HUMID i 

ÜN 30 

SEP 











HUMID 

PERIOD 

<279 

DA VS) ENDS ON 

6 JULY 










COUNTRY INDONESIA 



* 

STATION 

PANCKALPIMANC 


• NUMBER 

9feM7 







• 

LATITUDE 

*2 

10 « 

LONGITUDE 

106 OB 

m ELEVATION 

33 M 


JAN 

FEO 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JL*_ 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

276 

203 

248 

266 

220 

160 

157 

122 

105 

137 

215 

311 

2420 

TEMP AVERAGE 

26 5 

26 6 

26 7 


26 2 

27 0 

26 6 

27 5 

27 3 

27 0 

26 0 

26 1 

26 0 

TEMP MEAN MA» 

29 1 

30 2 

30 1 

31 9 

30 6 

30 6 

30 1 

31 1 

31 7 

31 6 

30 0 

29 9 

30 6 

M A N KIN 

23 9 

23 1 

83 

23 0 

23 7 

24 5 

24 2 

25 0 

24 2 

24 3 

23 4 

23 8 

23 9 

TEMP MF AN DAV 

27 4 

27 9 

20 0 

29 0 

4 

2B 6 

2B 2 

29 1 

29 3 

29 3 

ru 4 

27 9 

20 5 

TEMP MN NIGHT 

25 5 

25 3 

. ' ! 

25 B 

25 9 

26 4 

26 1 

26 9 

26 6 

26 6 

25 B 

89 8 

26 0 

VAPpJR PRESS 

29 0 

29 3 

30 5 

30 0 

29 2 

30 6 

29 6 

30 1 

29 4 

31 7 

29 5 

30 1 

29 B 

MIND SPEED 2M 

0 8 

0 0 

o e 

0 B 

0 a 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 B 

0 8 

0 0 

SUNSHINE X 

57 

69 

68 

59 

56 

67 

76 

69 

69 

64 

49 

41 

62 

TÛT RADIATION 

460 

526 

522 

467 

427 

445 

4BI 

403 

513 

504 

440 

403 

473 

FVAPOTRANSP 

127 

126 

130 

125 

113 

1 13 

122 

132 

135 

140 

116 

no 

1497 

TYPE OF HUMID 5EAS0N 

SEASON WITHOUT DRY PERIOD 









DRV DAVS 0 

INTERM DAVS 73 

MET DAVS 

292 








BEGIN 

HUMID 

ON 18 

OCT 











HUMID 

PERIOD 

<292 

DAYS) ENDS ON 

6 AUG 
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COUNTRY 


INDONESIA 


• STATION ÜULUM TUftDANO 


• NUMBER 96249 


• LATITUDE -2 45 • LONGITUDE 107 45 • ELEVATION 44 M 



JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

351 

109 

278 

318 

274 

208 

241 

249 

177 

391 

352 

406 

3434 

TEMP AVERAGE 

25 6 

25 9 

26 0 

23 9 

26 0 

23 3 

23 2 

23 6 

26 0 

26 6 

23 2 

23 3 

25 7 

TFMP MEAN HA* 

30 1 

30 5 

31 2 

31 0 

31 8 

32 0 

31 7 

31 6 

32 3 

31 3 

30 5 

30 3 

31 3 

temp ream hin 

22 9 

22 B 

28 5 

22 7 

22 8 

21 9 

21. 3 

21 7 

21 6 

21 9 

22 2 

22 4 

22 2 

TFMP MEAN DAY 

27 9 

26 0 

28 4 

?B 9 

28 9 

28 8 

20 4 

28 4 

28 9 

28 3 

27 8 

27 8 

28 4 

TTHP MN NIGHT 

25 2 

25 2 

25 2 

25 6 

25 6 

23 1 

24 7 

24 9 

25 0 

24 9 

24 9 

24 9 

25 1 

VAPOUR PRESS 

29 2 

29 7 

JO 6 

29 7 

2B 9 

28 0 

26 2 

26 6 

25 9 

23 6 

27 9 

29 3 

28 0 

WIND SPEED 2« 

0 8 

0 B 

0 8 

0 8 

0 a 

O 8 

0 B 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 e 

SUNSHINF X 

57 

66 

65 

63 

67 

67 

73 

81 

78 

68 

37 

33 

67 

TOT RADIATION 

470 

516 

51 1 

488 

463 

443 

476 

326 

546 

320 

471 

449 

490 

CVAPOTRANSP 

122 

120 

132 

12) 

118 

106 

115 

130 

133 

142 

117 

116 

1474 


TYPE Œ HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRV DAYS O INTERM DAYS 0 WFT DAYS 363 


COUNTRY INDONESIA • STATION T AH AH AN • NUMBER 96509 

* LATITUDE 3 JO ♦ LONCITUDE 117 34 * ELEVATION 6 M 



JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

VFAR 

PRFC IP r TAT ION 

277 

239 

336 

333 

□43 

320 

262 

313 

293 

363 

386 

340 

3069 

TFMP AVERAGE 

23 8 

26 0 

26 2 

26 3 

26 5 

26 2 

26 3 

26 3 

26 3 

26 3 

26 2 

26 0 

26 2 

TFMP HF AN MAY 

31 7 

32 0 

32 0 

32 1 

32 4 

32 0 

32 2 

3? 4 

32 4 

32 3 

32 l 

31 6 

32 1 

TEMP MEAN «IN 

21 4 

21 4 

22 0 

22 0 

22 3 

21 9 

21 9 

21 7 

21 8 

22 1 

22 2 

21 7 

Pi 9 

Tirp MEAN DAY 

28 4 

28 6 

28 8 

28 9 

29 2 

28 8 

28 9 

29 0 

29 0 

29 2 

20 9 

28 4 

20 8 

temp mn NIGHT 

24 7 

24 8 

23 2 

23 2 

23 3 

23 1 

23 2 

23 1 

23 1 

23 4 

23 3 

24 8 

23 1 

VAPOUR PRESS 

28 2 

28 2 

28 9 

29 0 

29 4 

28 9 

28 7 

20 7 

20 7 

20 7 

29 2 

20 9 

PB 8 

WIND SPEED ?M 

l 9 

1 1 

t t 

1 I 

1 3 

I 7 

2 1 

2 0 

2 3 

2 2 

8 1 

2 3 

1 0 

9 JN8H I NE 7. 

50 

54 

33 

33 

56 

60 

69 

69 

69 

63 

30 

56 

59 

TOT RADIATION 

418 

433 

462 

464 

449 

449 

484 

303 

316 

409 

431 

430 

464 

EVAP0TRAN5P 

MB 

11) 

127 

123 

123 

119 

133 

138 

139 

1 3B 

122 

120 

1313 


TYPE of HUMID SEASON AH YEAR ROUND HUMID 

DRV days 0 IMTFRfl Day 5 0 WET DAYS 365 
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COUNTRY INDONESIA • STATION PONT I ANA* • NUMBER 96581 






• 

LATITUDE 

-0 

09 • 

LONOITUDE 

109 24 

* ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

281 

200 

238 

273 

281 

231 

172 

206 

234 

363 

374 

326 


TEMP AVERAGE 

26 9 

28 0 

27 0 

27 Q 

28 0 

28 0 

27 3 

27 0 

28 0 

27 B 

27 5 

27 2 

27 7 

TFMP MF AN MAX 

3? B 

33 9 

33 9 

33 9 

34 4 

33 9 

33 9 

33 9 

33 9 

33 3 

33 3 

□2 e 

33 7 

T r*iP PC AM PUN 

2? 2 

22 2 

22 2 

22 B 

22 8 

22 8 

21 7 

21 7 

22 2 

2? 0 

22 0 

22 e 

?? 4 

TT1P MEAN DAY 

29 4 

30 1 

30 2 

30 3 

30 7 

30 3 

30 0 

30 0 

30 2 

29 9 

29 9 

29 6 

30 1 

T F HP PWI NICHT 

23 6 

23 9 

25 9 

26 3 

26 3 

26 3 

23 6 

23 6 

23 9 

26 1 

26 1 

26 0 

26 0 

VAPOUR PRESS 

28 3 

29 a 

27 3 

29 7 

30 2 

30 0 

28 6 

28 9 

29 4 

29 3 

29 5 

27 2 

29 4 

WIND SPEFD 5M 

□ H 

0 8 

0 0 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 0 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

BUNSMIIC X 

51 

38 

37 

56 

60 

61 

66 

60 

33 

33 

40 

49 

56 

TOT RADIATION 

437 

470 

400 

461 

450 

436 

450 

460 

462 

459 

429 

423 

453 

cvapotransp 

123 

124 

130 

128 

120 

119 

127 

132 

130 

133 

120 

121 

1321 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

CRY DAYS O INTERM DAYS O MET DAYS 365 


COUNTRY INDONESIA • STATION DAL IHPAPAN • NUMBER 96633 






• 

LATITUDE 

-1 

16 • 

LONGITUDE 1 

16 54 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

229 

213 

235 

190 

235 

264 

219 

234 

107 

163 

178 

222 

2577 

TEMP AVERAGE 

?6 3 

26 4 

26 9 

26 6 

26 7 

26 8 

25 8 

27 2 

27 4 

27 5 

27 0 

27 2 

26 B 

temp mean may 

30 6 

31 0 

31 6 

31 2 

30 4 

30 1 

20 7 

30 4 

30 9 

29 5 

30 7 

31 1 

30 3 

N MIN 

23 3 

24 3 


24 0 

54 2 

54 0 

53 6 

54 3 

54 3 

6 

. I ' 

a 4 f 

24 3 

Tf-Mp MEAN DAY 

28 3 

2B 9 

29 2 

58 9 

58 4 

58 1 

27 1 

58 3 

28 B 

28 3 

28 8 

59 l 

28 5 

TFMP UN NICHT 

23 7 

26 6 

56 4 

56 3 

56 3 

53 9 

23 2 

56 4 

26 4 

26 8 

56 6 

56 7 

56 3 

vapour PRESS 

30 1 

29 6 

30 1 

30 6 

31 t 

30 3 

29 2 

30 3 

30 3 

31 5 

31 0 

31 0 

30 4 

WIND SPEED 2M 

0 8 

0 8 

0 0 

0 8 

0 8 

0 8 

0 0 

0 8 

0 0 

0 0 

0 B 

0 8 

0 8 

BUNSMINI X 

51 

50 

57 

56 

60 

61 

66 

60 

55 

53 

40 

49 

56 

Tüt RADIATION 

442 

482 

480 

439 

443 

430 

433 

437 

462 

461 

433 

42B 

4M 

EVAPOTRANSP 

119 

117 

132 

1 19 

117 

110 

114 

123 

126 

130 

1 17 

120 

1446 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRV DAYS 0 JNTfcRM DAYS 0 WET DAYS 363 
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COUNTRY INDONESIA 



• 

5TATI0N 

DANVAMAR5IN 


♦ NUMBER 

96685 







« 

latitude 

3. 

26 « 

LONCITUDE 

114 45 

« ELEVATION 

20 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAR 

PRECIPITATION 

436 

298 

323 

269 

206 

156 

156 

98 

70 

141 

273 

397 

2623 

TEMP AVERAGE 

26 4 

26 2 

26 4 

26 9 

27 2 

26 1 

25 3 

26 3 

26 6 

27 | 

25 9 

26 5 

;-6 4 

TEHP MF AN MAX 

31 4 

30 8 

31 1 

31 6 

30 9 

31 2 

30 2 

32 3 

32 9 

33 3 

30 5 

30 9 

31 4 

TEHP MEAN MIN 

23 3 

23 6 

23 4 

24 0 

25 0 

23 1 

22 4 

22 2 

22 3 

23 0 

23 4 

23 6 

23 3 

TEMP MEAN DAY 

20 B 

28 5 

2B 6 

29 2 

29 0 

26 6 

27 7 

29 1 

29 5 

30 0 

26 2 

20 6 

2D B 

TFMP MN NIGHT 

25 9 

25 9 

25 9 

26 4 

26 9 

25 7 

24 9 

25 4 

25 6 

26 2 

25. 6 

25 9 

25 9 

VAPOUR PRESS 

30 3 

29 6 

29 2 

30 ■ 

30 7 

29 1 

26 4 

27 0 

25 4 

30 8 

26 1 

as a 

20 9 

WIND SPEED 2M 

0 9 

0 0 

0 B 

0 9 

0 7 

0 9 

0 9 

1 0 

1 0 

0 9 

0 0 

0 7 

0 B 

St NSHSNC 

43 

53 

50 

63 

57 

50 

64 

62 

67 

63 

54 

53 

57 

TOI RADIATION 

393 

449 

451 

494 

453 

442 

467 

477 

509 

4B9 

436 

419 

457 

EVAPQTRANSP 

toe 

109 

124 

129 

124 

112 

119 

130 

136 

133 

112 

112 

1448 


type OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 15 IN TERM DAYS 59 WET DAYS 291 

• SEASON NR 1 

SEASON BEG t NS ON 17 SEP 

DEC IN HUMID ON 14 OCT 

HUMID PERIOD C291 DAYS» END5 ON 1 AUO 
END OF SEASON ON 2 5EP 
TOTAL LENGTH of SEASON IS 350 DAYS 


COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

CURUC- 

BUDIARTD 

• i 

NUMBER 

96739 







• 

LATITUDE 

-6 

14 * 

LONCITUDE 

106 39 

• ELEVATION 

46 N 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

240 

200 

226 

115 

80 

90 

77 

29 

69 

64 

91 

203 

1500 

TFMP AVFRACF 

27 5 

27 3 

27 6 

28 0 

20 3 

27 9 

27 8 

27 9 

28 2 

28 3 

28 0 

27 4 

27 8 

TFMP MF AN MAX 

32 9 

33 2 

33 4 

33 6 

34 0 

33 0 

32 9 

33 1 

33 7 

33 8 

34 6 

3J 6 

33 5 

TEMP MEAN MIN 

24 2 

23 a 

23 9 

24 5 

23 B 

24 1 

23 7 

24 0 

24 I 

24 2 

24 2 

23 9 

24 0 

TEMP MEAN DAY 

30 1 

30 2 

30 3 

30 7 

30 7 

30 l 

30 0 

30 2 

30 6 

30 7 

31 3 

3 D S 

30 5 

TFMP MN N1CMT 

26 9 

26 7 

26 9 

27 3 

27 0 

26 9 

26 6 

26 9 

27 2 

27 3 

27 6 

27 1 

27 0 

: 

29 7 

30 1 

30 2 

30 6 

30 9 

30 0 

28 7 

29 3 

BT.R 

30 0 

29 B 

a? a 

29 8 

.'PEED 29f 

0 0 

0 8 

0 0 

0 8 

0 8 

0 0 

0 e 

0 0 

0 8 

0 0 

0 8 

0 8 

0 8 

SUNSHINE 

59 

62 

60 

75 

73 

76 

B3 

89 

69 

BO 

71 

60 

74 

IDT RADIATION 

493 

510 

522 

513 

465 

449 

479 

537 

50 1 

571 

539 

493 

M3 

EVAPOTRAN5P * 

139 

127 

144 

136 

127 

116 

126 

141 

152 

150 

146 

138 

1650 


Tvpf Of HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DavS 105 INTERN DAYS 134 WET DAYS 126 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS DN 0 NOV 

BEGIN HUMID ON 30 NOV 

HUMID PERIOD <126 DAYS > ENDS ON 5 APR 
END OF SEASON ON 26 JULY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 260 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDONESIA 


• STATION JAKARTA 


♦ NUMBER 96745 


• LATITUDE -611 • LONGITUDE 106 50 • ELEVATION B M 



JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

vAJN 

JIA. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAR 

PRECIPITATION 

344 

290 

205 

134 

106 

91 

60 

49 

70 

106 

140 

206 

1B09 

*£ AVERAGE 

26 3 

26 3 

27 l 

27 2 

27 3 

27 0 

26 7 

27 0 

27 4 

27 4 

26 9 

26 6 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

31 3 

3! 0 

31 7 

32 0 

32 0 

31 7 

31 6 

32 2 

32 9 

33 0 

32 7 

32 0 

32 0 

TEMP MEAN MIN 

22 1 

22 2 

22 3 

22 5 

22 4 

21 0 

21 2 

21 1 

21 6 

22 1 

22 2 

22 ! 

27, 0 

TEt* MEAN DAY 

2B 3 

20 2 

26 7 

20 9 

20 9 

M : 

26 3 

28 7 

29 3 

29 5 

29 3 

28 0 

28 e 

TEMP MN NIGHT 

24 9 

24 9 

25 2 

25 5 

25 4 

24 9 

24 5 

24 7 

25 3 

25 6 

25 6 

25 3 

25 2 

VAPOUR PRESS 

2B 9 

2B 9 

89 4 

29 B 

26 5 

27 5 

27 5 

27 2 

27 4 

28 0 

20 5 

2B 6 

28 3 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 0 

0 7 

0 6 

0 6 

0 6 

SUNSHINE X 

50 

54 

64 

69 

71 

71 

75 

79 

70 

71 

63 

55 

67 

TQT RADIATION 

459 

479 

507 

492 

450 

434 

454 

503 

540 

536 

500 

474 

407 

fcVAPOTRANSP 

124 

117 

137 

127 

121 

109 

IIS 

131 

141 

146 

133 

129 

1530 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

pRv DAYS 60 INTERM DAYS 146 WET DAYS 159 

♦ SEASON NR I 

SEASON BEGINS DN 16 SEP 

BEGIN HUMID ON l? NOV 

HUMID PERIOD <159 DAvSl ENDS ON 20 APR 
END OF SEASON ON 18 JULY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 105 DAYS 


COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

BOCOR 



* NUMBER 

96753 







• 

LAT I TUDE 

-6 

30 * 

LONGITUDE 

106 45 

♦ ELEVATION 

250 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAH 

•' 

392 

375 

391 

401 

346 

236 

217 

200 

2B4 

434 

410 

308 

4074 

TEMP AVERAGE 

24 5 

24 5 

24 7 

25 2 

25 3 

25 2 

25 1 

25 2 

25 4 

25 3 

25 1 

24 0 

25 0 

TFMP MEAN MAX 

31 3 

31 1 

31 5 

31 7 

31 7 

31 4 

31 6 

32 0 

32 6 

32 5 

32 1 

31 6 

31 9 


20 4 

20 3 

20 4 

20 7 

20 6 

20 0 

19 4 

19 5 

20 1 

20 5 

20 6 

20 4 

20 2 


27 8 

27 6 

27 9 

20 2 

20 1 

27 7 

27 7 

28 0 

20 6 

20 7 

2B 4 

20 0 

28 1 


23 8 

23 6 

23 0 

24 1 

24 1 

23 6 

23 3 

23 5 

84 1 

24 4 

24 4 

24 1 

23 9 

VAPOUR PRESS 

26 1 

26 4 

26 4 

26 6 

26 4 

25 6 

24 5 

24 3 

24 6 

25 4 

25 0 

25 6 

25 6 

WIND SPEED 2M 

O B 

0 8 

0 9 

1 0 

0 9 

0 9 

1 0 

l O 

1 0 

1 2 

1 0 

0 9 

O 9 

SUNSHINE X 

40 

44 

53 

62 

64 

70 

75 

70 

79 

69 

50 

47 

62 

TCT RADIAT n>4 

421 

440 

465 

466 

434 

429 

453 

499 

544 

529 

4B9 

444 

468 

EVAPOTRANSP 

1 13 

105 

121 

1 16 

110 

102 

112 

125 

135 

139 

126 

120 

1424 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRV DAYS 0 INTERN DAYS 0 WET DAYS 365 


Copyrighted material 



COUNTRY INDONESIA 



« 

STATION 

TJIPET1R 


• NUMBER 

96772 







• 

LATITUDE 

-6 

32 • 

LONOITUDE 

106 41 

• ELEVATION 

570 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 


MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

VFAfl 

PREC IP ! TATJON 

260 

296 

262 

260 


214 

107 

140 

200 

190 

403 

280 

339 

2969 

TEMP AVERAGE 

22 2 

22 4 

28 0 

23 0 


23 2 

22 8 

22 3 

22 3 

22 7 

22 9 

22 6 

22 3 


TfMP MEAN MAX 

20 9 

29 0 

30 2 

29 6 


30 0 

29 3 

29 9 

30 3 

30 9 

30 7 

30 2 

29 2 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

ia 6 

10 4 

ia 6 

18 7 


IB 7 

17 8 

17 1 

16 7 

17 6 

18 4 

IB 3 

18 a 

18 2 

TfM- MEAN DAY 

23 6 

20 6 

26 3 

26 1 


26 4 

23 7 

23 7 

26 0 

26 7 

26 6 

26 3 

23 9 

26 1 

if rr hn NIOHT 

21 0 

21 7 

22 2 

22 1 


22 3 

21 3 

21 2 

21 1 

21 9 

22 4 

2? 3 

22 2 

21 9 

WOM PRESS 

23 0 

89 5 

23 6 

24 l 


23 a 

23 3 

22 0 

21 3 

22 0 

22 9 

23 5 

23 4 

23 0 

WIND SPEED 2M 

o a 

O 8 

o a 

0 0 


o a 

0 8 

0 8 

0 B 

0 8 

0 8 

0 Q 

o a 

0 8 

SUNSHINE X 

36 

36 

49 

31 


59 

63 

63 

61 

60 

31 

43 

3B 

M 

TOT RADIATION 

406 

409 

449 

434 


417 

406 

420 

440 

473 

460 

440 

410 

430 

EVAPOTRANSP 

104 

93 

1 12 

102 


99 

09 

93 

105 

11? 

116 

107 

104 

1240 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND HUMID 










5 >Rv PAYS 0 

INTfNM DAYS 0 

WET 

DAYS 

363 









COUNTRY INDONESIA 



• 

station 

BANDUNG 


* 1 

NUMBER 

96783 







• 

l AT1TUPE 

-6 

33 * 

LONGITUDE 

107 36 

• ELEVATION 

791 M 


JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

137 

180 

240 

223 

160 

59 

30 

25 

78 

.174 

222 

203 

1741 

TEMP AVFRAGF 

• 

2? 3 

22 4 

22 7 

22 6 

22 3 

22 0 

23 2 

22 7 

22 e 

22 3 

22 4 

?? 4 

T F MP mean max 

29 2 

29 3 

29 6 

29 3 

29 6 

29 3 

29 4 

30 1 

31 3 

30 7 

29 6 

31 0 

29 9 

rim mi an m:n 

17 2 

17 4 

17 2 

16 9 

16 2 

13 0 

13 9 

14 2 

13 1 

13 8 

16 2 

16 6 

16 0 

TEmp mean day 

25 3 

23 3 

23 6 

25 4 

23 3 

24 7 

24 4 

23 0 

26 1 

23 9 

25 3 

26 4 

23 4 

TpMIP MN N1CMT 

20 9 

21 l 

21 0 

20 8 

20 4 

17 3 

18 9 

19 3 

20 3 

20 7 

20 6 

21 3 

20 4 

VAPOUR PRESS 

21 6 

21 8 

2? 2 

22 3 

21 9 

20 7 

1 9 5 

19 0 

19 3 

20 0 

21 5 

21 6 

21 0 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

Î 1 

SUNSHINE X 

50 

33 

36 

38 

62 

63 

73 

74 

68 

60 

55 

32 

61 

Tf * RADIAT rCN 

466 

476 

476 

451 

427 

4)3 

446 

484 

303 

495 

4 78 

464 

463 

Evapotransp 

119 

108 

1 16 

108 

103 

95 

105 

110 

126 

129 

119 

120 

i:*6B 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 61 

INTLRM DAYS 41 

WET DAYS 

?43 








• 5EAS0N NR 

1 













SEASON DEC INS ON 

9 S€P 












DECIN 

HUMID 

ON l 

CM T 











HUMID 

PERIOD 

<243 

DAYS > ENDS ON 

1 JUNE 










END DF SEASON DN 20 JUNE 


TOTAL LENGTH OF SEASON IS 2B4 DAYS 
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COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

CUN UNO 

ROSA 


• 1 

NUMBER 

96776 







• 

LATITUDE 

-7 

• 

o 

o 

LONCITUOE 

107 04 

• ELEVATION 

1022 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAP 

PRECIPITATION 

270 

242 

322 

349 


269 

172 

126 

122 

149 

268 

311 

31 1 

291 1 

TEMP AVtRACC 

19 9 

19 9 

20 2 

20 6 


20 6 

20 3 

20 2 

19 9 

20 2 

20 3 

20 1 

19 B 

20 2 

TEMP HE AN HA* 

23 3 

26 0 

26 1 

26 1 


26 3 

25 9 

23 9 

26 4 

26 4 

26 7 

26 3 

25 3 

26 l 

TFMP MEAN MIN 

16 5 

16 4 

16 B 

17 0 


16 4 

15 4 

15 3 

14 9 

13 6 

16 2 

16 1 

16 4 

16 1 

UMP HE AN DAV 

22 5 

22 9 

23 1 

23 2 


23 1 

22 5 

22 5 

22 7 

22 9 

23 3 

23 2 

22 6 

22 9 

TEHP wn N 1 0M 1 

19 2 

19 4 

19 7 

19 a 


19 5 

18 7 

18 7 

18 6 

19 l 

19 6 

19 5 

19 4 

19 3 

VAPOUR PPI 

19 7 

19 8 

19 9 

20 3 


20 3 

19 7 

19 4 

IB 6 

18 9 

19 3 

19 5 

19 6 

19 6 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 5 

! 5 

t 5 


1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 5 

1 3 

SUNSHINE X 

33 

37 

49 

37 


59 

64 

69 

67 

39 

59 

50 

33 

53 

TOT RADIATION 

396 

414 

449 

446 


413 

407 

430 

459 

469 

491 

461 

393 

436 

E'/APOTRANSP 

101 

93 

100 

too 


93 

05 

91 

101 

106 

116 

107 

100 

1201 

TvRE DP HUMID 

SEASON 

ALL ' 

*FAfl ROUND HIR11 D 










dr v days o 

INTI RM DAY5 0 

WET 

DAVS 

363 









COUNTRv INDONESIA 



• 

STATION 

LEMBANC 


♦ NUMBER 

96780 







• 

LATITUDE 

-6 

30 ♦ 

LONGITUDE 

107 37 

• ELEVATION 

1300 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAR 

PR EC IP MAT ION 

194 

202 

243 

241 

iao 

62 

41 

30 

41 

192 

252 

287 

1965 

T| HP AVERAGE 

18 9 

18 8 

IV i 

19 2 

19 2 

IB B 

18 4 

18 3 

IV i 

19 1 

19 I 

18 9 

18 9 

t*HP MEAN MAX 

23 4 

23 0 

23 I 

23 0 

24 9 

24 9 

24 7 

25 8 

26 6 

26 3 

23 7 

23 3 

. • Ï 

TEMP MEAN MIN 

14 7 

1 3 1 

15 2 

14 9 

14 3 

13 6 

12 3 

12 6 

13 0 

14 3 

14 h 

14 7 

14 l 

TFMP MEAN DAY 

22 0 

21 8 

21 9 

21 8 

21 6 

21 3 

20 7 

21 6 

22 3 

22 5 

22 2 

21 9 

21 8 

TFMP MN NIGHT 

18 0 

18 1 

ID 3 

18 t 

17 e 

17 2 

16 3 

16 9 

17 4 

10 2 

IB 2 

10 2 

17 7 

VAPOUR PRESS 

19 2 

19 1 

19 6 

19 3 

19 3 

IB 6 

17 7 

17 4 

17 7 

IB 3 

IB 3 

19 0 

18 7 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 3 

I 3 

1 3 

1 3 

1 3 

t 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

t 3 

1 3 

SUNSHINE X 

47 

43 

46 

47 

31 

36 

60 

64 

60 

32 

49 

43 

52 

TOt PAL’ 1 AT 1 ON 

440 

444 

438 

412 

391 

383 

405 

451 

474 

464 

4 55 

429 

433 

EVAPOTRAN5P 

103 

93 

lOl 

91 

85 

7B 

04 

97 

106 

108 

103 

100 



Tv Pf OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DR i DA v S 69 INTERN DAVS 46 WET DAVS 230 

• 5EA50N NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 SEP 

BEGIN HUMID ON 30 SEP 

HUMID PERIOD < 230 DAV5> ENDS ON 7 JUNE 
END OF SEASON ON 14 JULY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 296 DAVS 


Copyrighted material 
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COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

PAR AH AN 


• NUMBER 

96775 







• 

LATITUDE 

-6 

45 « 

LDNCITUDE 

107 01 

* ELEVATION 

1400 M 


JAN 

FED 

MAR 

APP 


MAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

VFAR 

PHEC IP I TAT ION 

478 

463 

400 

37B 


270 

165 

152 

153 

1 SB 

233 

415 

329 

3574 

TEMP average 

18 3 

IB 4 

18 5 

10 9 


18 7 

1G 4 

17 9 

17 9 

18 5 

19 0 

ia b 

18 7 

10 5 

rCAN HA1 

20 7 

20 7 

21 4 

21 6 


22 0 

22 0 

21 7 

21 3 

22 0 

22 0 

21 4 

21 5 

21 5 

TFflP MEAN MIN 

16 3 

16 7 

16 4 

16 6 


16 3 

15 4 

14 B 

15 0 

IS 6 

16 6 

16 9 

16 6 

16 1 

T r nP MEAN DAV 

19 3 

19 4 

19 e 

20 0 


20 2 

19 9 

19 5 

19 3 

20 0 

20 3 

20 0 

19 9 

19 8 

TEMP MN NIOHT 

17 f 

if t 

18 0 

10 2 


18 1 

17 5 

17 0 

17 0 

17 7 

10 4 

10 4 

18 2 

17 8 

VAPOUR PRESS 

1 7 Q 

17 4 

18 0 

IB 4 


17 a 

16 8 

15 4 

16 4 

16 1 

16 5 

17 0 

18 0 

17 2 

WIND SPEED 2M 

o a 

0 B 

0 8 

0 B 


o a 

0 8 

0 B 

0 a 

0 B 

0 a 

0 8 

0 8 

0 8 

% 

38 

36 

33 

35 


41 

52 

40 

65 

45 

69 

55 

11 

44 

TOT RADIATION 

413 

409 

308 

370 


359 

373 

367 

454 

419 

529 

470 

306 

' 

EVAPOTRANSP 

96 

SB 

93 

85 


Bl 

76 

BO 

71 

94 

114 

103 

85 

1006 

TvPF OP HUMID 

SEASON 

AU. 

YFAR ROUND MUM ID 










DR v DAYS 0 

INTI RM DAYS 0 

WET 

DAYS 

365 









COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

PANGERANCO 


• NUMOER 

96774 






• 

LATITUDE 

-6 

45 • 

LONGITUDE 106 

SB 

• ELEVATION 

3023 M 

JAN 

FCO 

MAR 

APR 

MAV 

JW 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

VFAR 

PPEC JP 1 ÎAf I UN 443 

430 

440 

309 

186 

109 

61 

76 

114 

250 

359 

420 

32 1 7 

TfMP AVERAGE B 7 

S 9 

a 9 

9 6 

9 9 

9 4 

9 1 

9 0 

9 o 

9 O 

9 0 

8 7 

7 1 

TFMP MEAN MAH 15 6 

15 7 

IT. 9 

16 2 

16 9 

16 8 

17 3 

17 6 

17 4 

16 5 

15 7 

15 6 

16 4 

Iff Ml MEAN MIN 4 ; 

4 6 

4 é 

5 2 

5 4 

4 7 

3 9 

3 6 

3 6 

3 7 

4 2 

3 7 

4 3 

TTMP MEAN DAY U 9 

12 1 

12 3 

12 7 

13 2 

12 9 

13 0 

13 1 

13 0 

12 4 

1? 0 

11 8 

IP 5 

TFMP MN NIOHT 7 7 

0 0 

0 1 

8 6 

9 0 

8 5 

8 2 

0 1 

8 1 

7 9 

8 0 

7 6 

0 2 

VAPOUR PRESS 10 2 

10 3 

10 3 

10 5 

9 8 

9 0 

7 9 

R 0 

8 7 

9 5 

io 0 

10 0 

7 5 

WIND SPEED 2M 20 

2 0 

2 0 

2 0 

2 0 

2 0 

2 0 

2 0 

2 0 

2 0 

2 0 

2 0 

? 0 

SUN5HÏNE *4 22 

23 

23 

32 

42 

40 

63 

57 

51 

40 

32 

25 

38 

fot radiation 35 .' 

35B 

350 

359 

362 

361 

4 1 5 

434 

441 

4 l R 

3B9 

360 

:«n 

EVAP01RANSP 72 

67 

72 

68 

69 

64 

72 

79 

Bl 

82 

75 

73 

874 

T>PF OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRV 

PERIOD 









DR Y DA»Ç O INTERM DAYS 30 

WET DAYS 

335 








DEC IN HUMID 

ON 1 

1 AUG 











HUMID PERIOD 

<335 

DAYS) ENDS ON 

2 JULY 
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COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

DIENG 

-PLATEAU 


• NUMBER 

96830 







• 

LATITUDE - 

-7 

13 * LONGITUDE 109 

54 

• ELEVATION 

206 2 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

282 

380 

382 

214 

126 

76 

48 

23 

25 

128 

165 

326 

2175 

TEMP AVERAGE 

14 0 

14 3 

14 5 

14 4 

14 3 

13 9 

13 3 

12 7 

13 6 

14 2 

14 8 

14 5 

14 0 

TEMP MEAN MAX 

19 | 

19 6 

19 5 

19 2 

19 5 

19 6 

19 3 

19 7 

19 5 

19 7 

20 0 

19 7 

19 5 

TEMP MEAN MIN 

0 1 

9 3 

9 0 

7 0 

6 4 

5 9 

4 2 

2 6 

4 4 

5 9 

B 2 

8 4 

6 7 

TEMP MEAN DAY 

15 6 

16 3 

16 1 

15 5 

15 3 

IS 2 

14 5 

14 2 

14 7 

15 3 

16 2 

16 1 

1!. 4 

TFMP MN NIGHT 

11 5 

12 5 

12 3 

11 4 

10 5 

10 2 

9 0 

B 1 

9 3 

10 4 


12 1 

10 B 

VAPOUR PRES5 

13 7 

14 3 

14 7 

14 6 

14 0 

13 3 

12 3 

11 7 

12 3 

12 9 

13 8 

14 2 

13 5 

WIND SPEED PM 

1 6 

1 6 

t 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

l 6 

1 6 

1 6 

SUNSHINE X 

27 

29 

30 

41 

49 

54 

60 

64 

59 

54 

46 

29 

45 

TOT RADIATION 

373 

383 

377 

309 

382 

375 

401 

448 

469 

4 72 

446 

378 

408 

EVAPOTRANSP 85 76 84 77 75 

TvPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 60 I NT E RM DAYS 44 WET DAYS 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2*. SEP 

BEGIN HUMID UN 4 Off 

HUMID PERIOD 1361 DAYS 1 ENDS ON 33 JUNE 
END or SEASON ON 28 JULY 
TOTAL length or SEASON IS 305 DAYS 

68 

261 

72 

00 

89 

100 

93 

86 

987 


COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

KARANGANJAA 


• 1 

VUMBER 

96834 







• 

LATITUDE 

-7. 

34 • 

lonoitude 

109 34 

• ELEVATION 

13 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D€C 

YEAR 

PRECIPITATION 

394 

320 

368 

200 

236 

109 

32 

30 

1 17 

260 

294 

386 

2826 

TCMT AVERAGE 

26 2 

26 2 

26 3 

26 5 

26 4 

25 7 

24 B 

24 9 

25 4 

25 9 

26 1 

26 0 

25 9 

TEMP MEAN MAX 

32 1 

32 7 

32 7 

32 2 

31 7 

31 1 

30 7 

30 0 

31 2 

31 5 

31 6 

31 6 

31 7 

TFMP MEAN MIN 

22 0 

22 1 

22 1 

22 1 

21 3 

19 7 

18 3 

18 5 

19 5 

20 6 

21 8 

22 1 

20 a 

TFMP MF AN DAY 

20 B 

29 3 

29 3 

29 0 

28 4 

27 4 

26 7 

76 9 

27 5 

28 0 

26 5 

2B 6 

20 2 

| HT 

25 1 

25 4 

• ! 4 

25 2 

24 6 

23 3 

22 3 

22 5 

23 3 

24 2 

25 0 

25 2 

74 3 

VAPOUR press 

29 2 

29 2 

29 4 

29 7 

29 6 

28 0 

26 3 

26 1 

26 6 

28 0 

28 7 

20 9 

20 3 

WIND SPEED 2M 

0 0 

0 0 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 0 

0 8 

0 0 

0 8 

O 8 

0 8 

0 8 

SUNSHINE X 

53 

55 

56 

68 

60 

69 

67 

62 

53 

40 

55 

5? 

59 

ATIOM 

475 

405 

476 

464 

442 

420 

422 

440 

446 

449 

40 i 

467 

45/ 

EVAPOTRANSP 

12V 

ne 

128 

122 

113 

100 

102 

111 

115 

123 

125 

126 

1412 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON WITH 

DRV PERIOD 










DRV DAYS 56 INTERN DAVS 33 WET DAYS P 76 

• 5CA50N Mi l 

SEASON BEGINS ON 2V ADC 

BEGIN HUM 1 D ON 15 SI P 

MUR11D PEW 10P < 276 DAYS l ENDS ON 18 JUNE 
END DF 5EA5QN ON 4 JULY 
TOTAL LENGTH OF SEASON 15 309 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

HAGELANC 


• NUHBER 

96833 







• 

LATITUDE 

-7 

29 • 

LONGITUDE 

110 14 

• ELEVATION 

380 H 


JAN 

FEB 

WAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

349 

333 

240 

321 

255 

124 

7 

27 

40 

108 

192 

347 

2343 

TERR AVERAGE 

24 7 

24 7 

25 1 

25 3 

25 4 

23 0 

24 2 

24 5 

24 B 

25 3 

24 9 

24 3 

24 9 

TFHP HEAN HAX 

31 6 

32 0 

31 9 

32 1 

31 7 

31 4 

31 4 

31 9 

33 0 

32 2 

32 4 

31 6 

31 9 

TEHP HF AN HIM 

20 1 

21 l 

21 2 

20 7 

21 1 

19 6 

17 7 

17 8 

18 B 

20 3 

20 2 

20 3 

19 9 

TEND HEAN DAY 

27 9 

26 5 

20 5 

20 4 

26 3 

27 6 

27 0 

27 4 

26 5 

28 4 

28 5 

28 0 

28 1 

TEHP HN NIGHT 

23 6 

24 4 

24 5 

24 2 

24 4 

23 3 

22 1 

22 4 

23 4 

24 2 

24 2 

24 0 

23 7 

VAPOUR PRESS 

26 1 

26 4 

27 0 

26 7 

26 9 

23 9 

23 3 

24 3 

24 4 

26 1 

26 1 

23 8 

23 B 

WIND 5PFFD 2H 

0 8 

0 8 

0 6 

0 8 

0 8 

0 B 

0 8 

0 8 

0 B 

0 8 

0 8 

0 6 

0 B 

SUNSHINE *4 

45 

SO 

55 

61 

67 

69 

78 

73 

73 

69 

61 

57 

63 

TOT RADIATION 

444 

465 

472 

460 

439 

420 

456 

478 

527 

530 

504 

487 

473 

EVAPOTRANSP 

I 19 

111 

124 

114 

109 

98 

107 

117 

129 

136 

126 

125 

1415 


T*PE 0* HUH ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DA vs 91 !NTfRM DAYS 35 WET DAYS P3f 

• SEASON NR 1 

SEASON DEO INS ON 30 SEP 

BEGIN huh in un L'& or i 

HUH ID PERIOD 1239 DAYS) ENDS ON 22 JUNE 
END OF SEASON ON 1 JULY 
TOTAL LENGTH DP SEASON IS 274 DAYS 


COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

SEHARANC 


• NUHBER 

96839 







• 

LATITUDE 

-6 

58 • 

LOWCITUDC 

no 25 

• elevation 

3 H 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

232 

331 

248 

184 

128 

114 

94 

57 

56 

120 

173 

246 

1983 

tfhp AVERAGE 

25 9 

25 e 

26 0 

26 9 

26 6 

26 7 

26 2 

26 G 

27 4 

27 6 

27 2 

26 2 

26 6 

TfHP HEAN HAX 

29 9 

29 7 

30 4 

31 4 

31 5 

31 8 

31 8 

32 B 

33 9 

33 9 

32 6 

30 5 

31 7 

TEHP HEAN HIN 

23 3 

23 2 

23 4 

23 7 

23 3 

22 8 

21 6 

21 9 

22 2 

23 I 

23 5 

23 4 

22 9 

TFHP HEAN DAY 

27 8 

27 6 

28 1 

20 9 

2B 9 

20 9 

28 5 

29 3 

30 2 

30 5 

29 7 

20 2 

20 9 

TEMP HN NIGHT 

25 3 

25 2 

25 6 

26 1 

25 9 

25 7 

24 9 

25 4 

26 0 

26 6 

26 5 

25 7 

25 7 

VAPOUR PRESS 

as 4 

26 2 

26 6 

28 0 

27 8 

27 7 

26 9 

27 8 

28 8 

29 2 

28 5 

27 5 

27 6 

WIND SPEED 2H 

1 0 

0 9 

0 B 

1 0 

1 0 

1 0 

0 9 

0 0 

0 8 

0 9 

1 0 

1 0 

0 9 

SUNSHINE X 

34 

52 

62 

70 

71 

02 

82 

05 

03 

77 

71 

51 

70 

TC1T RADIATION 

476 

472 

499 

494 

456 

465 

473 

522 

550 

560 

540 

460 

498 

EVAPOTRANSP 

132 

1)8 

133 

129 

121 

114 

117 

133 

143 

153 

144 

129 

1566 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

D»V DAYS 34 INTERN DAYS 93 WET DAYS 21B 

• SEASON nr 1 

SEASON BEGINS ON 28 SEP 

BEGIN HUH ! I) ON 2 NOV 

HUH ID PERIOD (201 DAYS ) ENDS ON 22 HAY 
BEGIN HUHID ON 30 HAY 

HUH1D PERIOD < 17 DAYS) ENDS ON 16 JUNE 
END OP SEASON ON 5 AUG 
TOTAL LENGTH OP SEASON IS 311 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY 1NDONC5IA 


STATION SAUAHAN 


NUMBER 96044 


* LATITUDE -7 07 * LONGITUDE HO 33 • ELEVATION 20 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

373 

290 

229 

200 

113 

73 

48 

4V 

124 

162 

224 

24 7 

2134 

TEMP AVERAGE 

23 0 

23 7 

26 1 

26 3 

26 2 

25 9 

23 9 

26 4 

27 l 

27 1 

26 5 

26 0 

26 2 

TEMP MEAN MAX 

: j a 4 

32 4 

32 7 

33 1 

32 9 

32 7 

33 2 

34 4 

33 6 

33 7 

35 l 

33 8 

33 7 

TEMP MEAN MIN 

21 9 

22 0 

21 9 

21 7 

20 9 

19 7 

IB 3 

IB 2 

19 4 

21 0 

21 7 

21 0 

20 7 

tOlf MF AN DAY 

29 0 

29 0 

29 2 

29 4 

29 0 

20 3 

20 4 

29 2 

30 4 

31 0 

30 0 

DO 0 

29 5 

temp MN NIGHT 

23 1 

23 2 

25 2 

25 3 

24 7 

23 e 

23 1 

23 4 

24 6 

25 0 

26 1 

23 7 

24 8 

vapour press 

29 2 

29 0 

29 4 

29 4 

20 3 

27 0 

25 4 

24 7 

23 8 

27 2 

20 4 

2B 3 

27 7 

MIND SPEED 2M 

0 6 

o e 

0 0 

0 e 

0 B 

o e 

0 0 

0 B 

0 a 

0 B 

0 8 

0 B 

0 B 

SUNSHINE % 

47 

32 

62 

72 

72 

77 

00 

03 

Bl 

79 

68 

50 

69 

TQT RADIATION 

431 

473 

499 

499 

436 

446 

464 

512 

330 

560 

331 

409 

493 

EVAPQTRANSP 

121 

It 3 

131 

124 

115 

106 

116 

135 

146 

155 

130 

130 

1530 


TYRE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 50 INTfcRH DAYS 94 WE T DAYS 213 

• SEASON NR ] 

SEASON BEGINS ON 29 AUC 

BEGIN HUMID ON 13 OC1 

HUMID PERIOD <213 DAYS) ENDS ON 14 MAY 
END OP SEASON ON 2 JULY 
TOTAL length or SEASON IS 307 DAYS 


COUNTRY INDONESIA 



• 

station 

SURABAYA 


• NUMBER 

96933 







• 

LATITUDE 

-7 

13 • 

LONCITUDE 

112 43 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRi CIPJ TAT 1 ON 

312 

234 

227 

146 

101 

50 

40 

22 

0 

38 

106 

248 

1540 

TTMP AVERAGE 

8* 5 

8ft 4 

26 3 

26 9 

26 9 

26 3 

25 9 

26 2 

26 9 

27 7 

27 9 

27 0 

26 e 

TEMP mean max 

32 9 

32 3 

32 4 

32 3 

32 0 

31 3 

31 0 

31 9 

33 1 

34 2 

34 0 

33 7 

32 6 

TEMP MEAN MIN 

22 3 

22 j 

22 7 

22 3 

21 6 

20 4 

19 l 

19 3 

20 0 

21 3 

22 4 

22 3 

21 4 

IEMI Ht AN day 

29 5 

29 2 

87 3 

29 1 

20 7 

27 9 

27 2 

. 

2B 9 

30 1 

30 3 

30 1 

29 0 

TEMP MN N1CHT 

25 6 

29 • 

23 7 

23 6 

24 9 

23 9 

22 9 

23 4 

24 2 

23 7 

26 2 

26 0 

23 0 

VAPOUR PRESS 

29 0 

29 2 

29 4 

29 7 

29 0 

27 3 

25 4 

24 B 

23 0 

27 1 

2B 3 

29 8 

27 8 

WIND SPEED 2M 

2 9 

2 1 

;• o 

1 3 

2 1 

2 1 

2 3 

3 0 

3 0 

2 2 

l 3 

1 7 

2 2 

8UN5M1NE % 

34 

39 

56 

65 

74 

79 

00 

94 

95 

89 

75 

61 

74 

TOT RADIATION 

470 

500 

403 

474 

462 

452 

489 

549 

601 

607 

550 

501 

313 

Evapotransp 

144 

120 

137 

127 

120 

119 

130 

159 

177 

179 

156 

145 

1729 


TYPE OF HUMID SEASON 5EA5DN WITH DRY PERIOD 

PR M DAYS 147 INTI RM DAYS 6*5 WET DAYS 149 

♦ SEASON np 1 

SEASON BEGINS ON 7 NOV 

BEGIN HUMID ON 27 NOV 

HUMID PERIOD «149 DAVSl ENDS ON 23 APH 
END OF SEASON ON 13 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 210 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

TOSAR I 



• NUMBER 

96971 







• 

LATITUDE 

-7 

93 • 

LONGITUDE 

1 12 55 

• ELEVATION 

1735 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

314 

322 

346 

160 

109 

61 

10 

20 

20 

90 

216 

303 

1903 

TEMP AVERAGE 

16 5 

16 5 

16 9 

16 9 

16 4 

19 a 

19 1 

15 1 

19 7 

16 3 

16 5 

16 5 

16 1 

TEMP MEAN MAI 

21 2 

21 3 

rt i 

20 0 

20 6 

20 1 

19 7 

19 9 

20 9 

21 3 

20 B 

21 1 

20 7 

TtMP MEAN MIN 

i3 e 

13 0 

14 0 

13 9 

12 9 

12 2 

11 0 

11 0 

1 1 7 

12 6 

13 B 

13 0 

ia 9 

TEMP MEAN DA* 

10 0 

10 9 

te e 

10 5 

10 1 

17 6 

16 9 

17 1 

18 0 

18 6 

10 6 

16 0 

It* 2 

TEMP MN NIGHT 

16 1 

16 t 

16 2 

19 B 

19 3 

14 7 

13 B 

13 9 

14 7 

15 6 

16 1 

16 2 

15 4 

VAPOUR PRESS 


19 7 

19 9 

19 9 

19 3 

14 3 

13 2 

13 0 

13 3 

14 0 

19 4 

13 5 

14 7 

WIND SPEED 2M 

0 B 

0 B 

0 8 

0 B 

0 0 

0 B 

0 B 

0 0 

0 e 

0 B 

0 B 

0 B 

0 8 

SUNSHINE X 

31 

30 

27 

32 

36 

39 

43 

43 

45 

43 

23 

20 

35 

TOT RADIATION 

390 

307 

369 

396 

330 

320 

347 

376 

417 

430 

357 

375 

372 

Evapotransp 

91 

02 

06 

70 

73 

66 

70 

79 

07 

97 

05 

B9 

9B3 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRV PERIOD 









D «V DAYS 9? 

intern days 

34 

WET DAYS 

P39 








• SEASON N» 

1 













SEASON BE Cl NS ON 

30 SEP 












DEC IN 

HUMID 

ON 16 OC T 











HUMID 

PERIOD 

1239 DAYS) ENDS ON 

12 JUNE 









END OF SEASON ON 

30 JUNE 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 273 

DAYS 












COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

PASURUAN 


• 1 

NUMBER 

96972 







♦ 

LATI TUBE 

-7 

38 • 

LONGITUDE 

1 12 55 

♦ ELEVATION 

5 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Vf Ah 

PRECIPITATION 

292 

275 

216 

13B 

91 

57 

26 

5 

4 

16 

62 

168 

1310 

TEMP AVERAGE 

26 6 

26 5 

26 5 

20 B 

26 6 

26 3 

25 8 

26 l 

26 a 

27 6 

27 R 

26 9 

26 7 

TEMP MEAN MA< 

32 6 

32 5 

32 9 

32 3 

32 4 

32 3 

32 1 

32 7 

32 9 

33 7 

33 0 

33 2 

32 7 


22 5 

22 5 

22 1 


20 I 

19 0 

IB 3 

IB 6 

19 4 

20 B 

21 9 

22 1 

20 7 

TEMP MEAN [>AY 

29 3 

29 3 

99 2 

2B B 

2B 5 

28 0 

27 7 

28 2 

2B 6 

29 6 

30 0 

29 7 

2B 9 

•- r* v. 

25 6 

25 6 

25 3 

24 9 

24 0 

23 2 

22 7 

23 2 

23 8 

25 0 

25 8 

25 8 

24 6 

VAPOUR PRESS 

20 2 

20 4 

20 4 

J • > : 

26 4 

2 4 V 

22 5 

21 9 

22 5 

24 0 

25 9 

27 6 

25 7 

WIND 9Pt PD 2M 

I n 

1 ? 

0 P 

1 2 

1 3 

1 4 

* & 

1 B 

2 1 

1 9 

l 9 

1 2 

1 4 

SUNSHINE X 

56 

57 

64 

76 

BO 

06 

91 

74 

95 

09 

70 

61 

77 

’ ' RADIATION 

4B7 

493 

506 

512 

480 

471 

496 

540 

600 

607 

571 

502 

523 

EVAPOTRANSP 

136 

124 

136 

133 

120 

121 

132 

155 

170 

179 

161 

142 

1717 


TVPF OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRv DAvS 163 INTERN DAYS ?2 WET DAYS 1 30 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 NOV 

BEGIN HUMID ON B DEC 

HUMID PERIOD <130 DAYS* ENDS ON I 7 APR 
END OF SEASON ON 12 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 202 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

DUMBER 


• NUMBER 

96976 







• 

LATITUDE 

-8 

09 ♦ 

LONGITUDE 

113 44 

♦ ELEVATION 

83 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

□ 53 

265 

2B1 

143 

112 

77 

16 

38 

58 

110 

194 

249 

1896 

TEMP AVERAGE 

20 7 

25 8 

25 8 

25 9 

25 7 

25 1 

24 4 

24 6 

25 3 

25 9 

25 9 

25 7 

23 5 

TEMP MEAN MAI 

32 2 

32 3 

32 5 

32 4 

32 2 

32 1 

31 8 

32 7 

34 1 

34 1 

33 5 

32 4 

32 7 

TEMP MEAN MIN 

21 3 

21 2 

21 1 

20 5 

19 0 

17 6 

16 2 

16 5 

17 3 

10 7 

20 0 

20 0 

1? 2 

TEMP MEAN DAV 

20 7 

20 7 

20 e 

28 6 

20 0 

27 5 

26 0 

27 5 

20 7 

29 2 

29 2 

28 7 

20 4 

TEMP MN N1CMT 

24 6 

24 6 

24 6 

24 2 

23 2 

22 2 

21 2 

21 7 

22 B 

23 8 

24 4 

24 6 

23 3 

VAPOUR PRESS 

27 4 

27 5 

27 5 

27 0 

26 4 

24 6 

22 9 

22 9 

23 5 

25 0 

26 4 

27 0 

25 7 

WIND SPEED 2M 

O 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 B 

0 a 

0 8 

0 a 

0 B 

0 8 

0 8 

5UN5MINE X 

55 

50 

62 

67 

67 

66 

65 

70 

74 

74 

68 

59 

65 

TOT RADIATION 

486 

490 

490 

470 

435 

406 

411 

464 

522 

550 

534 

49B 

402 

EVAPOTRANSP 130 120 131 120 111 

TVPE OF HUMID SEASON 5EAS0N WITH DRV PERIOD 

DRY DA VS 07 INTERM DAYS 70 WET DAYS 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 SEP 

BEGIN HUMID ON 29 OCT 

HUMID PEHIUD < 200 DAYS) ENDS ON 1/ MAY 
END OF SEASON ON 29 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 270 DAYS 

99 

200 

104 

119 

133 

147 

13B 

132 

1404 


COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

1 AMANS AP 1 


• NUMBER 

96900 







♦ 

LATITUDE 

-B 

10 ♦ 

loncitudc 

114 17 

• ELEVATION 

390 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAR 

PRECIPITATION 

420 

248 

317 

125 

239 

113 

236 

323 

87 

113 

181 

219 

2623 

TEMP AVERAGE 

22 3 

22 4 

22 0 

22 4 

21 7 

21 3 

20 7 

20 3 

21 0 

22 0 

22 3 

22 5 

21 B 

TEMP MEAN MAX 

27 9 

27 9 

27 6 

28 9 

27 3 

26 9 

26 6 

26 2 

27 2 

29 2 

29 1 

28 5 

27 a 

TfMP MEAN M|N 

10 J 

10 0 

16 B 

16 9 

15 7 

15 0 

14 5 

14 4 

14 6 

14 7 

15 3 

17 3 

16 0 

TEMP MEAN DAv 

24 7 

24 7 

24 1 

25 0 

23 6 

23 1 

22 7 

22 4 

23 2 

24 6 

24 8 

.'4 « 

24 0 

TEMP MN NIGHT 

21 1 

21 0 

20 1 

20 6 

19 3 

10 8 

te 4 

IB 2 

18 7 

19 3 

20 0 

21 0 


VAPOUR PRESS 

23 4 

23 6 

22 7 

23 0 

22 0 

21 3 

21 0 

20 5 

21 1 

21 1 

22 3 

22 9 

22 1 

WIND SPEED 2M 

0 0 

0 8 

0 0 

0 6 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 0 

SUNSHINE X 

45 

39 

47 

35 

50 

33 

39 

36 

50 

62 

56 

48 

40 

TOT RADIATION 

446 

424 

441 

436 

380 

367 

331 

350 

434 

304 

487 

455 

421 

EVAPOTRANSP 

111 

97 

107 

too 

88 

78 

77 

83 

98 

121 

117 

113 

1190 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRV DAYS 0 

INTEMM DAYS 43 

WET DAYS 

322 








BEGIN 

HUMID 

ON 23 

OCT 











HUM1 D 

PERIOD 

<322 

DAYS) ENDS ON 

10 SEP 










Copyrighted material 



COUNTRY INDONESIA * STATION ROCODJAMPÎ « NUMBER 96960 

• LATITUDE >8 19 • LONGITUDE 114 18 • ELEVATION 09 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

273 

24B 

230 

72 

113 

60 

SO 

93 

86 

92 

87 

220 

167B 

TEMP AVERACF 

26 2 

26 4 

26 3 

26 6 

26 0 

25 4 

24 8 

24 7 

25 6 

26 5 

27 0 

26 7 

26 0 

TEMP MEAN MAY 

33 l 

33 1 

33 0 

32 6 

31 7 

31 0 

30 8 

30 4 

31 5 

33 0 

33 9 

34 0 

32 3 

TEMP MEAN MIN 

20 9 

21 2 

21 0 

21 0 

20 1 

19 1 

18 0 

18 6 

19 0 

19 8 

20 2 

21 0 

20 0 

TEMP MEAN DAY 

89 3 

29 3 

89 i 

20 9 

28 0 

27 2 

26 7 

26 6 

27 5 

28 8 

29 5 

29 9 

28 4 

TEMP MN NIGHT 

24 6 

24 F 

24 7 

24 6 

23 7 

f -V 9 

22 1 

22 4 

23 1 

24 1 

24 7 

23 3 

23 9 

VAPOUR PRESS 

26 e 

27 5 

27 3 

27 5 

26 9 

25 9 

24 7 

24 9 

25 2 

26 6 

26 3 

26 2 

26 3 

WIND SPEED 2M 

0 8 

0 8 

0 8 

0 e 

0 8 

0 8 

0 8 

o a 

0. 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

SUNSHINE X 

48 

57 

63 

73 

66 

71 

68 

66 

73 

73 

69 

39 

65 

RADIATION 

450 

494 

502 

499 

431 

421 

420 

450 

518 

546 

338 

498 

481 

EVAPGTRANSP 

130 

123 

135 

126 

111 

99 

102 

111 

129 

147 

145 

140 

1498 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRv DAV5 22 INTERN DAYS 197 WET DAYS 146 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 10 NOV 

3ECIN HUMID ON 30 NOV 

HUMID PERIOD C122 DAYSl ENDS ON 1 APR 
END OF SEASON ON 15 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 136 DAYS 

♦ SEASON NR 7 

SEASON BCGIN5 ON 20 APR 

BEGIN HUMID ON 3 MAY 

HUMID PERIOD C 24 DAYS» ENDS ON 29 MAY 
END OF SEASON ON I NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1 07 DAYS 


COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

KAWAH- 

1 D JEN 


• FMMBER 

96990 







• 

LATITUDE 

-B 

41 • 

LONGITUDE 114 

-14 

♦ ELEVATION 

2200 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

327 

349 

790 

131 

109 

123 

98 

36 

20 

41 

128 

273 

1947 

TEMP AVERAGE 

14 5 

14 4 

14 3 

14 4 

14 9 

13 3 

13 6 

13 6 

13 9 

14 3 

13 9 

14 3 

14 1 

TEMP MF AN MA» 

1 

17 3 

16 7 

17 4 

17 7 

17 7 

17 8 

17 0 

16 6 

17 4 

16 1 

16 8 

17 1 

TFHP PC AN MIN 

13 1 

12 4 

17 8 

12 4 

13 3 

11 3 

11 0 

1 1 1 

1 l 3 

12 2 

12 6 

12 8 

12 2 

TEMP MEAN DAY 

15 B 

15 7 

15 4 

15 8 

16 3 

13 6 

15 6 

15 1 

14 9 

15 7 

13 0 

15 5 

IS 3 

TEMP MN NtCHT 

14 3 

13 9 

14 0 

14 0 

14 7 

13 3 

13 2 

13 0 

13 0 

13 9 

13 a 

14 1 

13 B 

VAPOUR PRESS 


13 9 

ID 2 

12 3 

12 7 

10 3 

9 6 

10 9 

1 1 9 

12 0 

13 8 

13 5 

IS 4 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

5UNSNJNE X 

14 

22 

13 

29 

23 

25 

33 

64 

58 

68 

23 

4 

32 

TOT RADIATION 

326 

337 

312 

344 

293 

281 

318 

443 

463 

377 

367 

283 

360 

evapotransp 

00 

78 

82 

B 1 

73 

70 

78 

86 

91 

106 

82 

80 

909 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 74 INTERN DAYS 26 UF T DAYS 263 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 OCT 

BEGIN HUMID ON 4 NflV 

HUMID PERIOD <265 DAYS! ENDS ON 27 JULY 
END OF SEASON ON 10 AUO 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 291 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

NANA DO 



♦ NUMBER 

97014 







• 

LATITUDE 

I 

32 • 

LONGITUDE 1 

24 35 

• ELEVATION 

13 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

444 

338 

297 

216 

177 

173 

139 

113 

106 

138 

240 

370 

2773 

TFMP A VF RAGE 

26 1 

26 1 

26 1 

26 7 

27 0 

27 0 

26 7 

27 5 

27 2 

27 2 

26 7 

26 7 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

31 7 

31 7 

Ji 7 

32 2 

32 2 

32 2 

32 B 

33 9 

33 9 

33 3 

32 a 

31 7 

37 3 

TEMP MEAN MIN 

21 1 

21 1 

21 1 

21 7 

21 7 

21 7 

21 1 

20 6 

20 6 

20 6 

21 1 

21 7 

21 2 

TEMP MEAN DAY 

20 3 

28 3 

28 3 

2B B 

28 8 

28 8 

29 0 

29 6 

29 6 

29 2 

29 0 

28 3 

28 9 

TEMP HN NIGHT 

24 9 

24 5 

24 5 

25 0 

25 0 

25 0 

24 B 

24 0 

24 8 

24 6 

24 B 

24 9 

24 0 

VAPOUR PRESS 

20 2 

27 9 

20 0 

20 9 

20 G 

28 5 

26 2 

26 2 

26 8 

27 7 

28 7 

20 9 

27 9 

WIND SPEED 2M 

0 4 

0 3 

0 3 

0 4 

0 3 

0 3 

0 3 

0 5 

0 2 

0 l 

0 3 

0 1 

0 3 

SUNSHINE X 

32 

34 

36 

62 

65 

61 

6B 

74 

77 

70 

62 

39 

63 

TUT RADIATION 

434 

439 

475 

406 

473 

443 

472 

313 

327 

319 

474 

431 

477 

EVAPOTRANSP 

113 

109 

123 

123 

124 

113 

123 

139 

134 

136 

120 

117 

1400 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTFRM DAYS 81 

WET DAYS 

284 








BEGIN 

HUMID 

ON 16 

OC.T 











HUMID 

PERIOD 

a B4 

DAYS! ENDS ON 

27 JULY 










COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

UJUNG 

PADANG 


• 1 

VUMBER 

97180 







* 

LATITUDE 

-3. 

04 * 

LONGITUDE 

119 33 

• elevation 

14 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRC •' IP I TAT I ON 

647 

370 

380 

214 

119 

76 

33 

21 

15 

73 

232 

543 

5883 

TEMP AVERAGE 

26 4 

26 4 

26 6 

26 7 

26 4 

25 0 

25 2 

25 2 

25 0 

26 4 

26 7 

26 4 

26 1 

TEMP MEAN MAI 

30 6 

30 6 

31 1 

31 7 

32 2 

31 7 

32 2 

32 2 

32 2 

32 0 

31 7 

30 6 

31 6 

VEMP MEAN RIN 

22 2 

22 2 

22 2 

21 7 

20 6 

20 0 

IB 3 

10 3 

17 0 

20 0 

21 7 

22 2 

20 6 

*E^ MLA>« DAY 

27 9 

27 9 

20 2 

28 3 

2B 3 

27 9 

27 7 

57 B 

27 6 

2B 7 

58 3 

27 9 

5B 1 

T F Mt -' Ml NIGHT 

24 a 

54 8 

23 0 

24 a 

24 3 

23 7 

22 7 

22 0 

22 4 

24 1 

54 9 

24 9 

54 1 

VAPOUR PRESS 

29 2 

27 3 

27 6 

28 0 

26 3 

25 3 

24 8 

75 0 

24 2 

27 0 

27 3 

27 2 

56 6 

HIND SPEED 2M 

I 0 

1 5 

1 3 

1 1 

1 0 

1 1 

1 2 

I 5 

1 6 

1 7 

1 4 

1 6 

1 4 

S’JNSM I N€ 7. 

46 

35 

61 

74 

72 

77 

04 

90 

92 

09 

70 

33 

73 

TOT RADIATION 

439 

400 

496 

313 

467 

439 

490 

546 

594 

604 

561 

469 

310 

evapotransp 

120 

123 

139 

132 

123 

112 

122 

13B 

149 

162 

147 

136 

1613 


TVPt OF ►AJMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS III INTf-RH DAYS 63 WET DAYS 1R9 

• SEASON nr 1 

5CAS0N DEC I NS ON 10 OCT 

BEGIN HUMID ON 4 NOV 

HUMID PERIOD <109 DAYS) ENDS ON 12 NAY 
END OF SEASON ON 59 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 234 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDONESIA 


• STATION D€N PASAR 


• NUMBER 97230 


• LATITUDE -0 45 * LONGITUDE 119. SO * ELEVATION I « 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

386 

284 

201 

113 

91 

108 

107 

49 

34 

10B 

163 

308 

1934 

TEMP AVERAGE 

26 6 

28 2 

23 7 

28 e 

28 2 

27 0 

26 5 

26 7 

27 2 

27 5 

2B 6 

28 3 

27 9 

T F IP MEAN MAX 

32 4 

31 3 

32 0 

32 2 

31 4 

29 6 

29 4 

30 1 

30 6 

31 4 

32 5 

31 9 

31 3 

TE IIP MEAN MIN 

23 7 

23 3 

23 B 

23 3 

23 3 

24 2 

24 0 

24 9 

24 7 

24 5 

25 9 

26 0 

25 1 

TEMP mean day 

30 ? 

29 3 

30 0 

30 0 

29 4 

20 0 

27 7 

2B 4 

28 7 

29 2 

30 4 

30 0 

29 3 

TEMP mn NIGHT 

27 7 

27 2 

27 7 

27 6 

27 2 

26 0 

25 7 

26 6 

26 6 

26 6 

28 1 

28 D 

27 1 

VAPOUR PRESS 

30 l 

29 4 

30 7 

31 2 

30 2 

28 1 

25 9 

26 6 

26 3 

26 e 

29 3 

29 9 

28 7 

WIND SPEED 2M 

0 B 

0 B 

0 a 

0 B 

0 B 

0 8 

o e 

0 8 

0 8 

o e 

0 B 

0 8 

0 8 

5UNSHINC X 

70 

64 

74 

30 

55 

53 

57 

27 

18 

B4 

64 

63 

37 

TOT RADIATION 

546 

322 

543 

417 

394 

365 

3B5 

319 

317 

5B9 

320 

323 

433 

EVAPOTRANSP 

1 59 

136 

154 

122 

114 

96 

105 

101 

105 

158 

140 

151 

1550 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 49 INTFRH DAY5 121 WET DAYS 195 

♦ REASON Nfl I 

SEASON BEGINS ON 1 OCT 

BEGIN HUMID ON 11 NOV 

HUMID PERIOD <140 DAYS) ENDS ON 0 APR 
BEGIN HUMID ON 2 JUNE 

HUMID PERIOD < 47 DAYS) ENDS ON 19 JULY 
END OP SEASON ON 13 AUC 
TOTAL LENGTH OF SEASON JS 316 DAYS 


COUNTRY INDONESIA • STATION ÎAM90RA • NUMBER 97250 


• LATITUDE -0 12 • LONGITUDE 117 30 • ELEVATION 300 N 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vAJN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITAT ION 

932 

374 

364 

320 

140 

137 

71 

79 

71 

90 

292 

462 

3752 

•EMP AVERAGE 

22 2 

22 2 

22 3 

22 3 

2P 2 

21 7 

21 4 

21 1 

21 7 

2? B 

22 8 

22 3 

2? 1 

TEMP MEAN NAY 

27 2 

26 7 

27 B 

27 B 

2 T 2 

26 7 

26 7 

27 0 

28 3 

20 3 

27 2 

26 7 

27 4 


18 3 

18 3 

18 9 

18 3 

17 2 

16 7 

15 6 

15 6 

16 1 

17 2 

18 3 

IB 3 

17 4 


24 3 

24 0 

?4 9 

24 7 

24 0 

23 3 

23 i 

23 9 

24 4 

24 n 

24 4 

24 0 

24 2 

temp MN NIGHT 

21 0 

20 9 

21 6 

21 3 

20 3 

19 9 

19 2 

19 5 

20 1 

20 B 

21 2 

21 1 

20 6 

VAPOUR press 

23 4 

23 6 

22 7 

23 0 

22 0 

21 3 

21 0 

20 5 

21 1 

21 1 

22 3 

22 9 

22 1 

WIND SPEED 2M 

0 0 

0 u 

0 8 

0 B 

0 8 

O B 

0 B 

O 8 

0 B 

0 B 

0 8 

0 B 

o a 

SUNSHINE X 

31 

39 

47 

44 

49 

48 

47 

48 

30 

34 

48 

43 

46 

TCT RADIATION 

392 

424 

441 

397 

377 

332 

336 

390 

434 

473 

436 

436 

411 

EVAP07RAN5P 

lOI 

96 

110 

93 

90 

79 

82 

92 

10? 

119 

112 

110 

1108 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DR> DAYS 7 INTERN DAYS l 01 WET DAYS 237 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON b OCT 

BEGIN HUMID ON 24 OCT 

HUMID PERIOD <237 DAYS! ENDS ON 8 JULY 
END OF SEASON ON 1 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 33B DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

WAINCAPU 


• NUMBER 

97340 






• 

LATITUDE 

-9 

40 • 

LONGITUDE 

120 20 

• ELEVATION 


JAN 

F£B 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

PRECIPITATION 

130 

167 

120 

34 

33 

44 

13 

3 

2 

3 

42 

120 

TEMP AVERAGE 

27 6 

27 0 

27 6 

27 9 

27 3 

26 0 

23 2 

25 6 

26 5 

27 9 

28 6 

28 4 

TEMP MEAN MAX 

32 4 

31 3 

32 9 

33 4 

32 0 

30 B 

30 2 

30 9 

31 7 

32 7 

32 7 

32 9 

TEMP MEAN MIN 

24 0 

24 2 

24 2 

23 6 

23 6 

22 4 

21 4 

20 9 

22 2 

23 9 

24 0 

23 0 

TEMP MEAN DAY 

29 7 

29 1 

30 1 

30 2 

29 3 

26 1 

27 4 

27 7 

28 7 

29 9 

30 2 

30 4 

TEMP MN NIGHT 

26 6 

26 4 

26 9 

26 6 

26 2 

23 1 

24 2 

24 1 

23 3 

26 8 

27 4 

27 6 

VAPOUR PRESS 

28 4 

29 2 

2B 9 

2B 1 

2B 3 

23 5 

24 6 

22 e 

24 0 

27 0 

27 7 

27 B 

WIND SPEED 2M 

0 B 

0 9 

0 B 

0 8 

0 0 

0 B 

0 8 

0 8 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

SUNSHINE X 

31 

63 

66 

60 

76 

73 

70 

81 

87 

B9 

74 

63 

TOT RADIATION 

431 

309 

494 

303 

443 

406 

403 

4Q2 

334 

397 

346 

50B 

feVAPOTRANSP 

132 

123 

137 

132 

113 

97 

98 

11B 

136 

160 

131 

147 

TYPE OP HUMID SEASON 

SEASON with 

DRY PERIOD 








DRv DAYS 238 

INTERN DAYS 39 

WET DAYS 

68 







• SEASON NR 

1 












SEASON BEGINS ON 

29 NOV 











BEGIN 

HUMID 

ON 29 

DEC 










HUMID 

PERIOD 

< 60 DAYS) ENDS ON 

7 MAP 








END OF SEASON ON 

5 APR 











TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 127 

DAYS 











COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

KUP ANC 



• 

NUMBER 

97372 






• 

LATITUDE 

-10 

10 • 

LONGITUDE 

123 40 

♦ ELEVATION 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

wAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

PRECIPITATION 

384 

332 

229 

70 

31 

16 

10 

2 


t 

23 

103 

242 

TEMP AVERAGE 

27 2 

27 2 

26 9 

27 2 

26 9 

26 4 

26 1 

26 4 

27 

2 

28 0 

28 3 

27 B 

TEMP MEAN MAX 

32 0 

32 0 

32 8 

33 3 

33 9 

33 3 

32 0 

34 4 

33 

6 

36 1 

36 1 

34 4 

TEMP MEAN MIN 

22 2 

22 2 

21 7 

20 0 

19 4 

18 3 

17 8 

17 0 

16 

3 

20 0 

21 7 

22 2 

TEMP MEAN DAY 

29 4 

29 4 

27 2 

29 0 

29 2 

28 3 

28 0 

29 1 

30 

1 

31 0 

31 5 

30 3 

TEMP MN NIGHT 

23 4 

23 4 

23 1 

24 1 

23 9 

23 0 

22 6 

23 2 

24 

0 

23 3 

26 3 

26 3 

VAPOUR PRESS 

30 6 

30 6 

30 1 

29 6 

27 6 

26 8 

26 4 

23 3 

26 

7 

20 3 

30 4 

31 4 

WIND SPEFD 2M 

0 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 0 

0 8 

0 8 

0 0 

0 

0 

0 0 

0 8 

o e 

SUNSHJNF X 

30 

64 

66 

79 

B4 

04 

85 

92 

92 

87 

82 

66 

TOT RADIATION 

303 

323 

311 

312 

4 76 

446 

439 

327 

382 

602 

396 

334 

CVAPQTRANSP 

140 

130 

137 

131 

12? 

107 

1 13 

134 

130 

160 

162 

130 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 203 INTfcRM DAYS 37 WET DAYS 123 

♦ SEASON NR i 

SEASON BEGINS ON 9 NOV 

BEGIN HUMID ON 29 NOV 

HUMID PERIOD <123 DAYS) ENDS ON 1 APR 
END or SEASON ON JB APR 
TOTAt length of SEASON is 160 DAYS 


is n 

YEAR 

7S7 
27 1 
32 0 
23 3 
29 2 
26 1 
26 9 
0 0 
73 
472 
1340 


43 « 
YEAR 

1473 

27 1 
34 0 
20 1 
29 6 
24 6 

28 7 

0 8 

78 

323 

1644 
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COUNTRY INDONESIA 



* STATION 

SOPONC 



• NUMBER 

97502 







• LATITUDE 

-0 

56 • 

LONGITUDE 131 

07 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

IS? 

130 

164 

206 

402 

284 

453 

265 

182 

106 

180 

164 

2701 

•MP AVERAGE 

27 7 

27 B 

27 8 

27 B 

27 6 

27 4 

26 7 

26 4 

26 9 

27 7 

27 0 

27 0 

27 4 

TfMP MF AN MAX 

3? 5 

32 6 

32 6 

32 6 

32 4 

32 2 

31 5 

31 2 

31 7 

32 5 

32 6 

32 6 

32 2 

TFMP MEAN MIN 

22 9 

23 0 

23 0 

23 0 

22 0 

22 6 

21 9 

21 6 

22 1 

22 9 

23 0 

23 0 

22 6 

MEAN DAY 

S f 4 

29 5 

29 3 

29 3 

29 3 

29 1 

20 4 

28 1 

28 6 

29 4 

29 5 

29 5 

29 ? 

m NIGHT 

23 9 

26 0 

26 0 

26 0 

23 e 

23 6 

23 0 

24 7 

23 2 

26 0 

26 1 

26 1 

23 7 

vapour PRESS 

29 7 

29 B 

30 3 

30 6 

30 6 

30 6 

29 7 

28 9 

29 7 

30 4 

31 0 

30 6 

30 1 

RIND SPEED 2M 

0 0 

0 B 

0 8 

0 e 

0 0 

0 e 

0 8 

0 0 

0 8 

0 0 

0 B 

0 8 

0 B 

SUNSHINE X 

52 

62 

39 

36 

59 

56 

40 

51 

63 

57 

34 

52 

56 

TOT RADIATION 

443 

493 

460 

460 

444 

417 

393 

427 

492 

475 

433 

436 

452 

EVAPDTRANSP 

120 

126 

139 

127 

124 

111 

109 

1 16 

129 

135 

125 

125 

1494 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND HUMID 










DAY DAYS 0 

INTERN DAYS 

0 WET 

DAYS 

365 









COUNTRY INDONESIA 



♦ 

STATION 

MANOKWAR I 


♦ NUMBER 

97330 







• 

LATITUDE 

-o 

33 • 

LONGITUDE 

134 03 

« ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEU 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YPAN 

- I ON 

299 

263 

300 

294 

200 

IB9 

144 

142 

128 

1 17 

163 

263 

2314 

TEMP AVFRAGf 

23 B 

25 9 

23 9 

26 0 

26 3 

23 9 

26 2 

26 1 

26 4 

26 5 

26 6 

26 3 

26 2 

TEMP MEAN MAX 

31 8 

31 3 

31 4 

31 4 

31 7 

30 9 

31 4 

31 4 

32 0 

32 0 

32 2 

31 7 

31 6 

TEMP MEAN MIN 

21 6 

22 0 

22 1 

22 4 

22 3 

21 9 

21 2 

28 0 

21 9 

22 1 

22 0 

22 5 

22 0 

-t rr MEAN DAY 

20 3 

20 5 

28 4 

28 3 

2B B 

28 0 

28 1 

20 4 

28 8 

2B B 

88 V 

28 8 

2B 5 

TCIf mn N1 

24 B 

23 0 

23 0 

23 3 

23 4 

24 B 

24 4 

23 0 

23 1 

23 3 

25 3 

23 4 

23 1 

VAPOUR PRESS 

27 9 

27 7 

27 7 

20 9 

20 4 

20 0 

28 5 

20 4 

20 9 

29 7 

29 9 

29 7 

20 6 

WIND SPEED 2M 

0 0 

0 0 

0 6 

0 0 

0 0 

0 0 

o e 

0 0 

0 0 

0 0 

0 B 

0 8 

0 8 

SUNSHir*: 

41 

54 

53 

49 

34 

40 

61 

63 

39 

33 

65 

33 

55 

TOT RADIATION 

402 

463 

463 

434 

427 

390 

439 

469 

477 

467 

493 

439 

447 

EVAPDTRANSP 

1 12 

113 

126 

113 

115 

102 

115 

123 

124 

127 

126 

lie 

1414 

TYPE Of HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY PERIOD 









OR Y DAYS 0 

1NTFRM DAYS 34 

WET DAYS 

331 








BEGIN 

HUMID 

ON 28 

GCT 











HUMID 

PERIOD 

<331 

DAYS) ENDS ON 

24 SEP 
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COUNT NV INDONESIA 



# 

STAT 2 ON 

B1AK/MÛKHER 


• NUMBER 

97560 






• * 

LATITUDC 

-1 

11 • 

LONGITUDE 

136 07 

• ELEVATION 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 


MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OC T 

NDV 

DEC 

precipitation 

216 

213 

203 

137 


237 

222 

329 

261 

1 9ü 

154 

190 

280 

TÇHP AVE PACE 

26 7 

26 6 

26 7 

27 1 


27 0 

26 B 

26 5 

26 7 

26 8 

27 3 

27 4 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

31 3 

31 4 

31 3 

31 9 


31 8 

31 6 

31 3 

31 5 

31 6 

32 1 

32 2 

31 7 

T F MP MEAN min 

21 9 

21 8 

21 9 

22 3 


22 2 

22 0 

21 7 

21 9 

22 0 

22 5 

22 6 

22 1 

T f MP MEAN DAT 

20 4 

28 3 

20 4 

20 0 


28 7 

20 5 

28 2 

29 4 

26 5 

29 0 

29 t 

20 6 

f F HP mn NlOffî 

24 9 

24 B 

24 9 

25 3 


25 2 

25 0 

24 B 

25 0 

25 1 

23 6 

25 7 

25 2 

V APL' U P PRESS 

30 1 

29 6 

30 1 

31 2 


31 O 

30 3 

30 1 

30 l 

30 3 

30 3 

30 4 

31 0 

♦4 INC SPEED 2M 

0 B 

Ü 9 

o e 

0 B 


0 8 

0 B 

0 B 

0 B 

0 B 

0 0 

0 B 

0 B 

5UNSM 1 NE X 

31 

31 

51 

56 


36 

37 

54 

63 

56 

63 

32 

51 

ÎO T PAD 1 ATI ON 

442 

435 

457 

439 


432 

417 

413 

460 

465 

490 

44 7 

435 

Evapotban&p 

121 

113 

126 

122 


117 

108 

1 10 

124 

123 

137 

122 

1 19 

Type DF HL911D 

SEASON 

all ' 

YF.AR ROUND HUMID 









DR > DAVS « 

> INTERM DAYS 0 

WET 

DAY 9 

365 








COUNTRV INDONESIA 



• 

STATION 

sMYAPURA 


• NUMBER 

97690 






» 

LATITUDE 

-2 

34 • 

LONGITUDE 

140 29 

• ELEVATION 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

PRECIPITATION 

232 

239 

230 

103 

83 

75 

70 

IO0 

126 

84 

179 

210 

TEMP AVERAGE 

26 0 

25 0 

26 0 

26 2 

26 3 

26 1 

25 7 

25 6 

25 9 

26 I 

26 2 

26 2 

TEMP MEAN MAT 

30 8 

30 6 

30 B 

31 0 

31 1 

30 9 

30 5 

30 4 

30 7 

30 9 

31 0 

31 0 

TfrP MEAN HIN 

21 2 

21 0 

21 2 

21 4 

21 5 

21 3 

20 9 

20 B 

21 l 

21 3 

51 4 

21 4 

TEMP MEAN DAY 

27 7 

27 5 

27 7 

27 9 

20 0 

27 B 

27 4 

27 3 

27 6 

27 0 

27 9 

27 9 

TEMP MS NIC.MT 

24 2 

24 0 

24 2 

24 4 

24 5 

24 3 

24 0 

23 9 

24 2 

24 4 

24 5 

24 5 

vapour PRESS 

97 5 

27 5 

27 5 

27 9 

2B 4 

27 7 

27 0 

26 6 

26 7 

27 0 

27 9 

27 9 

WIND SPEED 2N 

o a 

0 B 

0 B 

0 8 

0 B 

0 a 

0 B 

0 B 

o a 

0 B 

0 B 

0 8 

SUNSHINE X 

57 

44 

46 

67 

70 

69 

36 

63 

63 

5B 

51 

34 

TOT RADIATION 

469 

431 

439 

496 

474 

430 

413 

470 

490 

401 

44B 

452 

EVAPOTRANSP 

126 

108 

122 

126 

152 

111 

108 

151 

155 

130 

1 19 

123 

TYPE DF HUMID SEA90N 

SEASON without dry 

PERIOD 








DRv DAYS 0 

1NTFRM DAYS 163 

WET DAV3 

202 







BEGIN 

HUMID 

ON 31 

OCT 










HUMID 

PERIOD 

1 1B2 

DAYS) ENDS ON 

1 MAY 








BEGIN 

HUMID 

ON 31 

AUG 










MLMJD 

PERIOD 

< 20 

DAYS) ENDS ON 

20 SEP 









U n 

y j - am 

2652 
26 9 
31 7 
22 1 
20 6 
25 1 
30 4 
0 8 
55 

449 

1442 


99 M 

VF AN 

1BT7 
26 0 
30 8 
PI 2 
P7 7 
24 3 
P7 5 
O B 
58 

w 

1441 


Copyrighted material 


COUNTRY INDONESIA 



• 

STATION 

AMDON 



• NUMBER 

97724 







• 

LATITUDE 

-3 

42 • 

LONCITUOE 

120 03 

♦ ELEVATION 

12 M 


JAN 

PED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

126 

1 13 

133 

239 

490 

613 

397 

421 

266 

130 

96 

127 

3397 

TEMP AVERAGE 

27 a 

27 2 

27 l 

26 4 

26 0 

23 2 

24 B 

24 9 

23 3 

26 1 

26 7 


26 2 

TEMP MEAN MAÏ 

32 9 

33 0 

34 4 

31 9 

31 1 

2? 7 

20 7 

29 0 

30 1 

31 1 

32 4 

33 0 

31 4 

, | ^ i^AN n I N 

23 1 

23 0 

23 1 

22 9 

22 3 

21 1 

20 9 

20 6 

21 2 

21 4 

22 1 

22 3 

22 0 

TEMP MEAN DAY 

29 8 

2V B 

30 0 

29 0 

28 3 

26 9 

26 2 

26 3 

27 3 

28 0 

29 1 

29 6 

20 4 

TEMP r •« Mi.H- 

c“ r 

26 1 

26 6 

25 7 

23 1 

23 0 

23 4 

23 3 

24 I 

24 5 

23 4 

25 9 

25 0 

UAPOUR PfiCSS 

2 e e 

2B 5 

20 7 

20 9 

28 9 

27 3 

26 6 

26 1 

27 4 

20 0 

28 7 

2B 7 

20 1 

WIND SPEED 2M 

0 8 

0 B 

0 8 

0 B 

0 0 

0 0 

0 S 

0 0 

0 B 

0 0 

0 B 

0 B 

0 8 

SUNSHINE 

37 

61 

63 

S3 

44 

37 

3B 

30 

49 

39 

66 

62 

32 

TOT RADIATION 

474 

499 

504 

449 

301 

341 

349 

372 

437 

407 

309 

407 

441 

evapotransp 

133 

126 

139 

1 IB 

103 

09 

93 

102 

113 

130 

132 

134 

1412 


TYPE DP HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRV DAYS O 1NTFRM DAYS 149 WET DAYS ?16 

DEC IN MUM ID ON 19 MAH 

HUMID PERIOD 1216 DAYS) ENDS ON 21 DC t 


COUNTRY INDONESIA , • STATION KAIMANA • NUMBER 97760 






• 

LATITUDE 

-3 

40 * 

LONGITUDE 

133 45 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

prfcipiyation 

196 

207 

139 

234 

281 

193 

177 

164 

146 

167 

189 

276 

2471 

TEMP AVERAGE 

27 4 

26 9 

27 2 

26 8 

26 7 

25 9 

25 2 

23 t 

25 6 

26 5 

27 3 

27 1 

26 5 

T| HP MEAN MAn 

3? Z 

31 7 

32 0 

31 6 

31 5 

30 7 

30 0 

29 9 

30 4 

31 3 

32 t 

31 9 

31 3 

TEMP MEAN MIN 

22 6 

22 1 

22 4 

22 0 

21 9 

21 1 

20 4 

20 3 

20 B 

21 7 

22 5 

22 3 

21 7 

TEMP HL AN DAY 

29 1 

28 6 

2B 9 

SB 3 

2B 4 

27 6 

26 9 

26 B 

27 3 

2B 2 

29 0 

2B a 

20 2 


23 6 

23 1 

23 4 

23 0 

24 9 

24 l 

23 3 

23 4 

S3 9 

24 B 

25 6 

25 4 

24 7 

VAPOUR PRESS 

29 9 

29 4 

30 3 

30 3 

30 H 

29 7 

20 2 

28 0 

26 3 

29 7 

30 1 

30 1 

29 6 

WIND 5PECD 2M 

0 B 

0 8 

0 B 

0 8 

0 B 

O 0 

0 8 

0 0 

0 8 

0 B 

0 8 

0 B 

0 0 

SUNSHINE 

66 

60 

63 

63 

39 

33 

43 

39 

43 

39 

65 

63 

57 

TOT RADIATION 

308 

495 

304 

4 78 

432 

399 

372 

376 

413 

4B7 

505 

491 

453 

EVAPOTRANSP 

140 

123 

130 

124 

114 

99 

97 

100 

109 

131 

134 

134 

1443 


TVPf DP HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERM DAYS IB WET DAYS 3*7 

DEC IN HUMID ON 27 MAH 

HUMID PERIOD <347 DAYS) ENDS ON 9 MAP 


Copyrighted material 



Iran 


Copyrighted material 


COUNTRY IRAN 


• STATION AMOY 


• NUMBER 40703 


• LATITUDE 38 33 • LONQITUDC 44 36 • ELEVATION 1107 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

year 

PRECIPITATION 

27 

10 

26 

42 

97 

20 

7 

4 

9 

22 

19 

16 

269 

TEMP AVERAGE 

-1 4 

1 . 0 

7 I 

11 9 

17 4 

21 5 

24 0 

24 6 

19 7 

13 9 

7 9 

2 2 

12 4 

TEMP MEAN MAX 

3 l 

9 9 

12 7 

17. 7 

24 9 

29 7 

33 0 

33 0 

20 4 

20 6 

13 3 

6 9 

19 1 

TEMP MEAN MIN 

-9 9 

-3. 0 

l 9 

9 4 

10 3 

13 4 

16 7 

16 2 

11 0 

6 4 

1 B 

-2. 4 

5 9 

TEMP MEAN DAY 

0 4 

2 B 

9 2 

13 0 

20 0 

24 9 

27 7 

27 9 

22 7 

19 B 

9 4 

3 7 

14 8 

TEMP MN NIOMT 

-2 3 

-0 2 

9 6 

9 7 

19 0 

IB 7 

21 6 

20 9 

19. 8 

10 0 

4 6 

-0 2 

9 9 

VAPOUR PRE6S 

4 1 

4 B 

6. 6 

B 9 

12 3 

14. 6 

16 9 

16 7 

12 8 

9 9 

7 3 

5 3 

10 0 

WIND SPEED 2M 

2 6 

2 0 

2 9 

2 1 

2 4 

1 8 

1 8 

1 8 

i 9 

1. 9 

1 9 

2 9 

2 0 

SUNSHINE X 

30 

37 

33 

92 

36 

46 

93 

79 

72 

30 

47 

44 

49 

TOT RADIATION 

149 

213 

270 

407 

392 

469 

477 

921 

427 

293 

195 

197 

331 

CVAP0TRAN8P 

20 

29 

39 

03 

129 

147 

167 

163 

107 

99 

24 

17 

998 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 234 INTERM DAYS 88 WET DAYS 43 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 OCT 

BEGIN HUMID ON 2t DFC 

HUMID PERIOD ( 43 DAYS» ENDS ON 2 FEB 
END OF SEASON ON 4 MAR 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 131 DAYS 


COUNTRY IRAN 




• 

9TATI0N 

TABRIZ 



• NUMBER 

40706 







• 

LATITUDE 

38 

09 • 

LONGITUDE 

46 17 

* ELEVATION 

1367 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

29 

43 

47 

33 

0 

0 

0 

0 

19 

19 

17 

222 

TEMP AVERAGE 

-0 6 

0 8 

4 9 

11 3 

19 9 

20 5 

24 4 

24 l 

20 6 

13 9 

9 9 

0 3 

tl 8 

TEMP MEAN MAX 

3 9 

9 6 

10 1 

16 7 

22 5 

27 9 

30 5 

31 0 

20 0 

20 2 

10 7 

4 4 

17 6 

TEMP MEAN MIN 

-5 0 

-4 0 

-0 3 

9 8 

9 4 

13 0 

18 4 

17 3 

13 2 

7 6 

1 2 

-3 7 

6 1 

TEMP MEAN DAY 

1 1 

2 6 

6 B 

13 3 

18 3 

23 1 

26 6 

26 9 

23 1 

16 0 

7 9 

1 7 

13 9 

TEMP MN NIGHT 

-1 7 

-O 4 

3 3 

9 6 

13 a 

17 B 

22 0 

21 2 

17 3 

to a 

3 6 

-1. 7 

9 6 

VAPOUR PRESS 

4 6 

4 8 

6 1 

8 1 

9 9 

11 9 

13 7 

13 2 

1 l 6 

9 2 

6 6 

4 9 

8 7 

WIND SPEED 2 M 

1 1 

1 7 

2 2 

2 1 

1 6 

t 6 

1 8 

1 7 

t 6 

1 3 

I I 

1 2 

I 6 

SUNSHINE X 

43 

99 

43 

43 

93 

64 

76 

76 

82 

64 

99 

43 

38 

TOT RADIATION 

173 

257 

302 

374 

474 

937 

570 

926 

462 

312 

213 

197 

364 

EVAP0TRAN3P 

11 

22 

50 

84 

122 

147 

167 

152 

111 

36 

16 

9 

949 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 104 INTERM DAYS 67 MET DAYS 114 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 OCT 

BEGIN HUMID ON 12 NOV 

HUMID PERIOD (114 DAYS) ENDS ON 6 MAR 
END OF SEASON ON 22 APR 
TOTAL LENOTH OF SEASON 18 101 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY IRAN 


• STATION : DRUM 1 EH 


• NUMBER 40712 


• LATITUDE 37 32 • LONGITUDE 43 05 • ELEVATION 1247 « 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

37 

42 

97 

71 

43 

19 

9 

2 

6 

25 

37 

27 

367 

TEMP AVERAGE 

“1 1 

0 4 

9 9 

11 4 

16 7 

20 4 

24 6 

24 9 

20 4 

14 2 

7 B 

2. 0 

12 3 

TFMP MEAN MAX 

3 0 

9 2 

10 9 

17. 0 

23 3 

27 1 

31 9 

32 0 

28 0 

20 8 

13 0 

6 2 

18 2 

TEMP MEAN MIN 

-3 2 

—4 3 

0 9 

9 9 

10 3 

13 7 

17 3 

17 1 

12 9 

7 7 

2 9 

-2 2 

6 4 

TEMP MEAN DAY 

0 4 

2 2 

7 7 

13 9 

19 2 

22 8 

27 2 

27 1 

23 0 

16 4 

9 9 

3 4 

14 4 

TEMP MN NIGHT 

-2 1 

-0 0 

4 9 

9 0 

14 6 

18 0 

at. 7 

21 3 

17 0 

11 0 

5 1 

-0 1 

10 0 

VAPOUR PRESS 

4 2 

4 4 

9 9 

0 0 

10 4 

11 7 

14 2 

13 8 

11 2 

0 9 

7 2 

5 2 

8 0 

WIND SPEED 2M 

I 2 

1 2 

! 9 

l 9 

1 2 

l 9 

0 9 

0 9 

0 9 

0 9 

1 9 

0 9 

1 2 

SUNSH I NE X 

62 

47 

42 

46 

99 

78 

83 

04 

00 

62 

54 

41 

61 

TOT RADIATION 

209 

230 

203 

367 

460 

607 

621 

972 

466 

307 

209 

140 

373 

EVAPOTRANSP 

9 

21 

40 

76 

110 

190 

162 

145 

101 

99 

24 

10 

911 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 162 INTERM DAYS 41 MET DAYS 162 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 OCT 

BEGIN HUMID ON 1 NOV 

HUMID PERIDD ( S 62 DAYS) ENDS ON 12 APR 
END OF SEASON ON 0 MAY 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 203 DAYS 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

ANZALI 



• NUMBER 

40710 







• 

LATITUDE 

37 

28 • 

L0N01 TUDE 

49 28 

• ELEVATION 

-23 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

150 

111 

121 

67 

44 

63 

53 

106 

292 

304 

286 

101 

1700 

TEMP AVERAGE 

7 2 

7 0 

B 6 

12 9 

19 1 

23 1 

25 5 

23 4 

22 2 

18 2 

13 0 

9 3 

16 0 

TEMP MEAN MAX 

10 4 

10 1 

11 3 

13 9 

22 7 

26 9 

29 7 

29 6 

29 9 

21 7 

16 9 

12 9 

19 3 

TEMP MEAN MIN 

4 0 

4 0 

3 B 

9 9 

19 6 

19 2 

21 4 

21 3 

18 3 

14 7 

9 6 

6 1 

12 3 

TEMP MEAN DAY 

0 4 

8 2 

9 7 

14 0 

20 4 

24 4 

27 0 

26 9 

23 3 

19 4 

14 2 

SO 6 

17 2 

TEMP HN NIGHT 

6 4 

6 3 

7 9 

12 0 

IB 0 

21 7 

23 9 

23 6 

20 3 

16 3 

113 

7 8 

14 7 

VAPOUR PRESS 

0 6 

8 3 

9 6 

12 3 

10 1 

19 6 

24 4 

23 3 

22 2 

17 7 

12 8 

9 9 

13 7 

WIND SPEED 2M 

1 9 

1 9 

1 3 

0 9 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 8 

2 4 

2 1 

2 3 

1 6 

SUNSHINE X 

32 

DO 

26 

46 

90 

37 

36 

30 

44 

34 

37 

33 

41 

TOT RADIATION 

143 

1B1 

222 

367 

434 

492 

476 

409 

317 

216 

16B 

132 

296 

EVAPOTRANSP 

19 

22 

36 

62 

97 

126 

133 

113 

78 

30 

25 

18 

773 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 63 INTERM DAYS 60 WET DAYS 242 

• SEASON t*? 1 

SEASON BEGINS ON 3 AUG 

BEGIN HUMID ON IB AUG 

HUMID PERIOD <242 DAYS) ENDS ON 17 APR 
END OF SEASON ON 7 MAY 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 277 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BE01NS ON 1 JUNE 
END OF SEASON ON 26 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 23 DAYS 


I 


Copyrighted material 


COUNTRY IRAN 


• STATION RASMT 


• NUMBER 40719 


• LATITUDE 37 15 • LONGITUDE 49 36 • ELEVATION -7 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

116 

100 

126 

79 

4B 

49 

41 

64 

163 

210 

143 

135 

1276 

TEMP AVERAGE 

6 9 

7 1 

9 3 

13 3 

19 I 

22 2 

24 3 

24 3 

21 4 

17 1 

12 3 

8 6 

13 6 

TEMP MEAN MAX 

11 S 

ii e 

13 4 

18 3 

24 9 

28 0 

30 0 

30 0 

26 3 

21 9 

17 7 

14 1 

20 7 

TEMP MEAN MIN 

2 1 

2 4 

3 6 

8 3 

13 3 

16 4 

10 7 

19 0 

16 4 

12 4 

7 4 

3 6 

10 5 

TFMP MEAN DAY 

8 7 

8 8 

10 9 

13 3 

21 2 

24 3 

26 3 

26 4 

23 2 

18 7 

14 2 

10 6 

17 4 

TEMP MN NIGHT 

3 7 

3 9 

0 4 

12 0 

17 2 

20 1 

22 1 

22 1 

19 2 

14 0 

10 0 

6 2 

13 6 

VAPOUR PRESS 

e 4 

8 3 

9 0 

12 3 

17 2 

20 3 

23 4 

24 4 

21 1 

16 3 

12 3 

9 3 

13 3 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

1 3 

1 0 

1 2 

i. 2 

1 2 

1 2 

i e 

2 4 

2 1 

2 3 

1 6 

SUNSHINE % 

23 

20 

13 

37 

30 

46 

49 

43 

40 

33 

40 

26 

36 

TOT RADIATION 

174 

133 

181 

323 

434 

432 

439 

381 

334 

213 

176 

lie 

276 

evapotransp 

16 

22 

37 

61 

100 

109 

170 

104 

70 

48 

23 

18 

738 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 92 INTERM DAYS 35 WET DAYS *30 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 AUO 

BEGIN HUMID ON 28 AUG 

HUMID PERIOD (730 DAYS) ENDS ON 73 APR 
END OF SEASON ON 17 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 773 DAYS 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

SACHE 2 



• NUMBER 

40727 







• 

LATITUDE 

36 

13 • 

LONGITUDE : 

46 16 

• ELEVATION 

1493 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

36 

49 

36 

10O 

46 

7 

1 

J 

1 

23 

42 

30 

422 

TEMP AVERAGE 

“1 0 

-0 7 

7 3 

9 3 

13 7 

20 0 

24 3 

23 B 

18 7 

13 2 

7 2 

0 7 

11 3 

TEMP MEAN MAX 

3 9 

4 7 

13 1 

13 7 

24 1 

30 0 

33 0 

34 4 

79 4 

22 3 

14 7 

6 6 

19 3 

TEMP MEAN MIN 

-7 3 

-6 2 

1 6 

3 3 

7 4 

10 0 

14 1 

13 3 

■ : 

4 0 

-0 3 

-5 1 

3 6 

TEMP MEAN DAY 

0 3 

ft 3 

9 3 

11 8 

16 0 

23 6 

26 2 

27 5 

22 4 

16 3 

9 7 

2 7 

14 3 

TEMP MN NIOHT 

-3 3 

-a a 

5 7 

7 6 

13 O 

16 4 

ao 4 

19 3 

14 0 

8 6 

3 3 

-a 2 

8 4 

VAPOUR PRE55 

3 9 

4 2 

6 8 

7 6 

9 9 

10 9 

13 2 

12 3 

9 0 

7 3 

6 4 

4 6 

0 o 

MIND SPEED 2M 

1 5 

2 6 

2 6 

2 3 

2 3 

2 3 

2 4 

2 5 

2 6 

2 3 

1 6 

1 2 

2 3 

SUNSHINE X 

27 

47 

34 

46 

35 

76 

79 

53 

00 

77 

49 

39 

53 

TOT RADIATION 

137 

237 

237 

370 

461 

607 

600 

432 

472 

364 

204 

131 

336 

EVAPOTRANSP 

16 

26 

36 

77 

136 

161 

206 

177 

143 

73 

30 

13 

1136 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 171 INTERM DAYS 38 WET DAYS 136 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 74 OCT 

BEGIN HUMID ON 5 NOV 

HUMID PERIOD (173 DAYS) ENDS ON 6 MAP 
BEGIN HUMID ON 23 MAR 

HUMID PERIOD I 33 DAYS) ENDS ON 27 APR 
END OF SEASON ON 6 MAY 
TOTAL LENOTH OF SEASON 15 194 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY IRAN 


• STATION 2 AN JAN 


• NUMBER 40729 


• LATITUDE 36 41 ♦ LONGITUDE 40 29 * ELEVATION 1663 N 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

31 

28 

43 

73 

40 

13 

3 

4 

6 

24 

29 

24 

320 

TEMP AVERAGE 

-I 2 

0 4 

5 7 

9 9 

13 7 

20 0 

23 3 

23 2 

16 9 

13 0 

6 9 

1 3 

11 4 

TEMP MEAN MAI 

4 1 

3 9 

11. 8 

16 3 

23 7 

28 6 

32 2 

32 I 

28 0 

21 0 

13 1 

6 3 

18 6 

TEMP MEAN MIN 

-6 6 

-3 1 

-O 4 

3 6 

7 7 

11 2 

14 3 

14 3 

9 9 

3 1 

o a 

-3 9 

4 3 

TEMP MEAN DAY 

0 7 

2 4 

7 9 

12 3 

18 6 

23 2 

26 3 

26 3 

22 0 

13 7 

9 o 

3. 0 

14 0 

TEMP HN N10MT 

-2 6 

-1 0 

4 0 

8 1 

13 0 

16 9 

19 B 

19. 4 

14 9 

9 2 

3 9 

-1 3 

8 7 

VAPOUR PRESS 

4 1 

4 3 

3 B 

7 6 

9 2 

10 3 

12 3 

12 2 

9 6 

0 0 

6 2 

4 7 

7 9 

WIND SPEED 2M 

1 6 

2 0 

2 4 

2 0 

2 2 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 1 

1. 9 

1. 9 

2 2 

SUNSHINE X 

40 

30 

43 

30 

60 

73 

00 

73 

73 

60 

60 

30 

60 

TOT RADIATION 

166 

243 

290 

388 

487 

390 

603 

330 

430 

306 

230 

172 

372 

evapotrawsp 

15 

24 

33 

77 

136 

too 

202 

184 

131 

76 

28 

14 

1122 


TYRE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 178 INTERM DAYS 69 WET DAYS 118 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 OCT 

BEGIN HUMID ON 12 NOV 

HUMID PERIOD <103 DAYS) ENDS ON 23 FEB 
BEGIN HUMID ON 31 MAR 

►4JMID PERIOD < ID DAYS) ENDS ON ID APR 
END OF SEASON ON 2 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 187 DAYS 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

GHA2V1N 


• NUMBER 

40731 







« 

LATITUDE 

36 

13 ♦ 

LONCITUDE 

30 OO 

♦ ELEVATION 

127B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

*AJN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

42 

30 

39 

33 

31 

3 

1 

2 

1 

21 

32 

20 

283 

TFMP AVERAGE 

1 9 

3 6 

8 6 

13 0 

19 | 

23 7 

26 3 

26 2 

22 1 

16 1 

9 2 

4 2 

14 3 

T F HP MEAN MAX 

7 7 

9 7 

14 9 

20 0 

27 2 

32 8 

33 2 

33 2 

□ 1 3 

24 2 

13 8 

to 0 

22 0 

TEMP MEAN MIN 

-3 8 

-2 3 

2 3 

6 I 

11 0 

14 7 

17 3 

17 3 

12 8 

8 0 

2 6 

-1 3 

7 0 

TEMP MEAN DAY 

4 1 

3 8 

10 9 

13 6 

22 0 

27 0 

29 3 

29 3 

23 4 

18 B 

11 4 

6 1 

17 2 

TEMP MN NIGHT 

0 3 

2 0 

6 e 

11 0 

16 4 

20 3 

22 8 

22 4 

18 0 

12 2 

6 0 

1 4 

11 7 

VAPOUR PREBS 

4 6 

4 9 

7 3 

0 2 

10 4 

11 1 

13 3 

13 2 

10 3 

B 9 

6 6 

3 3 

0 7 

WIND SPEED 2M 

1 3 

2 1 

2 1 

i e 

i B 

2 0 

1 8 

2 t 

i a 

1 8 

1 3 

1 3 

1 8 

SUNSHINE X 

43 

30 

30 

30 

60 

70 

80 

BO 

BO 

63 

60 

33 

62 

TOT RADIATION 

190 

237 

332 

406 

496 

363 

393 

346 

464 

327 

236 

190 

383 

EVAPOTRANSP 

21 

33 

62 

96 

131 

186 

197 

191 

133 

8B 

33 

18 

IP)3 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 192 

INTERM DAYS 

88 

MET DAYS 

85 









* SEASON NR 1 

SEA90N BEGINS ON 31 OCT 

BEGIN HUMID ON 14 NOV 

HUMID PERIOD ( 83 DAYS) ENDS ON 7 FEB 
END OF SEASON ON 22 APR 
TOTAL LENCTM OF SEASON IS 173 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY IRAN 


• STATION R ANSAR 


♦ NUMBER 40732 






• 

LATITUDE 

36. 34 • 

LONGITUDE 

90 40 • 

ELEVATION : 

-20 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

BA 

70 

09 

64 

39 

64 

30 

77 

177 

240 

109 

101 

1234 

TEMP AVERAGE 

7 9 

7 7 

9 1 

12 6 

10 2 

22 0 

24 7 

23 0 

22 2 

17 9 

13 3 

10 0 

13 9 

TEMP MEAN MAX 

11 3 

11 0 

11 9 

13 7 

21 9 

23 7 

20 3 

20 6 

23 9 

21 3 

17 4 

13 B 

19 4 

TEMP MEAN MIN 

4 4 

4 4 

6 4 

9 3 

14 6 

10 4 

20 9 

21 4 

10 9 

14 6 

9 6 

6 2 

12 4 

TEMP MEAN DAY 

9 3 

0 9 

10 2 

13 7 

19 6 

23 4 

26 0 

26 2 

23 3 

19 1 

14 0 

11 2 

17 1 

TEMP HN NIGHT 

7 0 

6 9 

0 4 

11 7 

17 0 

20 8 

23 2 

23 4 

20 7 

16 3 

11 6 

8 1 

14 6 

VAPOUR PRE9S 

0 7 

B B 

9 9 

12 4 

17 3 

20 0 

23 9 

23 6 

22 2 

17 2 

12 7 

10 0 

13 8 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

1 3 

1 0 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 0 

2 4 

2 1 

2 3 

1 6 

SUNSHINE X 

33 

33 

22 

29 

41 

45 

47 

39 

34 

30 

42 

37 

36 

TOT RADIATION 

134 

194 

209 

289 

307 

426 

420 

332 

270 

206 

184 

144 

271 

EVAPOTRANSP 

10 

24 

37 

33 

07 

106 

119 

100 

72 

90 

29 

21 

716 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS A3 INTERN DAYS AO WET DAYS 242 

• SEASON NR ] 

SEASON BEGINS ON 6 AUC 

BEGIN HUMID ON 23 AUC 

HUM ID PERIOD (242 DAYS» ENDS ON 22 APR 
END OF SEASON ON 6 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 273 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 30 MAY 
END OF SEASON ON 20 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 29 DAYS 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

BABUL 

SA R 


♦ NUMBER : 

40736 







• 

LATITUDE 

36 

43 • 

LONGITUDE 

32 39 

• ELEVATION 

-21 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

70 

62 

72 

30 

13 

27 

34 

37 

90 

126 

110 

116 

813 

TEMP AVERAGE 

7 7 

7 9 

10 0 

13 0 

19 7 

24 7 

29 9 

26 0 

23 2 

ie 9 

13 2 

9 0 

16 7 

TEMP MEAN HA )l 

11 6 

11 3 

13 1 

17 2 

23 3 

29 9 

89 B 

30 1 

27 3 

22 6 

17 3 

14 4 

20 7 

TErnP hf an HI n 

3 e 

4. 4 

6 9 

lO 4 

13 9 

19 3 

22 1 

22 O 

19 2 

14 3 

a 9 

3 3 

aa t 

TEMP MEAN DAY 

9 1 

9 3 

11 1 

19 0 

21 1 

26 6 

27 3 

27 3 

24 6 

19 9 

14 6 

11 3 

ie i 

TEMP MN NIGHT 

6 7 

7 0 

9 1 

12 8 

18 4 

22 8 

24 4 

24 3 

21 4 

16 6 

11 1 

7 3 

13 2 

VAPOUR PRE9S 

8 7 

8 7 

10 2 

12 9 

17 9 

23 6 

29 7 

26 3 

23 0 

17 6 

12 6 

10 1 

16 3 

MIND SPEED 2M 

1 2 

1 2 

1 2 

1 9 

i e 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 3 

SUNSHINE X 

44 

41 

34 

37 

33 

33 

36 

31 

43 

46 

49 

43 

46 

TOT RADIATION 

173 

210 

296 

327 

430 

481 

476 

412 

316 

239 

202 

162 

311 

EVAPOTRANSP 

13 

24 

41 

63 

100 

127 

133 

116 

79 

31 

24 

14 

793 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 130 INTERM DAYS 20 MET DAYS 207 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 20 AUG 

BEGIN HUMID ON 7 SEP 

HUMID PERIOD (207 DAYS) ENDS ON 2 APR 
END OF SEASON ON 20 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 233 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY IRAN 




» 

STATION 

GOP CAN 



• NUMBER 

4073B 







• 

LATITUDE 

36 

49 • 

LONGITUDE 

34 28 

• ELEVATION 

133 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JU N 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

36 

49 

94 

68 

43 

44 

33 

23 

36 

87 

63 

33 

633 

TEMP AVERAGE 

8 4 

9 1 

11 1 

13 1 

21 8 

23 2 

27 3 

27 8 

24 3 

19 1 

13 8 

10 0 

17 0 

TEMP MEAN MAX 

12 7 

13 9 

13 7 

19 0 

27 4 

31 0 

32 6 

33 2 

29. 0 

24 3 

|fl 1 

14. 3 

22 0 

TEMP MEAN MIN 

4 1 

4 4 

A 3 

10 3 

16 2 

19 4 

22 4 

22 3 

19 3 

13 9 

e 8 

3 6 

12. 0 

TEMP MEAN DAY 

10 0 

10 9 

12 e 

16 9 

23 a 

27 3 

29 3 

29 7 

26 3 

20 8 

15 4 

11 3 

19 6 

TEMP MN N10MT 

7 3 

7 9 

9 8 

13 B 

19 9 

23 1 

25 3 

23 5 

22 2 

16 6 

11 3 

7 0 

13 9 

VAPOUR PRESS 

7 0 

0 2 

9 6 

12 1 

16 9 

19 e 

23 3 

24 2 

19 9 

13 2 

11 0 

8 6 

14 7 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1. Q 

1 8 

2 1 

2 1 

2 4 

2 1 

2 1 

2 1 

2 4 

2 1 

2 4 

2 0 

9UN5HINE X 

43 

43 

33 

30 

43 

30 

33 

60 

63 

30 

43 

30 

48 

TOT RADIATION 

177 

229 

239 

294 

400 

433 

471 

436 

408 

272 

192 

172 

316 

EVAP0TRAN5P 

22 

33 

34 

76 

123 

147 

137 

130 

113 

73 

39 

28 

1019 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 149 

INTERM DAYS 

30 

WET DAYS 

186 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

27 SEP 












BEGIN 

HUMID 

ON 7 OCT 











HUMID 

PERIOD 

( 1 86 DAYS ) ENDS ON 

11 APR 









END OF SEASON ON 

1 MAY 












total length of 

SEASON 

IS 216 

DAYS 












COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

SMAHROUD 


• NUMBER 

40739 







• 

LATITUDE 

36 

23 • 

LONGITUDE 

53 02 

• ELEVATION 

1345 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

16 

23 

24 

18 

3 

2 

I 

3 

8 

7 

9 

133 

TEMP AVERAGE 

1 7 

4 1 

0 9 

14 9 

19 0 

23 2 

25 6 

24 9 

20 9 

13 0 

B 3 

3 7 

14 3 

TEMP MEAN MAX 

6 4 

9 3 

14 4 

21 8 

26 6 

30 4 

32 3 

31 0 

28 2 

22 2 

14 7 

8 6 

20 6 

TEMP MEAN MIN 

-3 0 

-1 2 

3 4 

B 0 

13 0 

16 0 

19 4 

10 0 

13. 6 

7 9 

2 4 

-1 2 

0 0 

TEMP MEAN DAY 

3 4 

6 1 

10 9 

17 4 

22 3 

23 B 

28 1 

27 3 

23 4 

17 4 

10 6 

3 3 

16 3 

TEMP MN N10HT 

0 3 

2 8 

7 4 

12 B 

17 3 

ao a 

23 3 

21 9 

17 6 

11 6 

3 3 

1 2 

11 9 

VAPOUR PRESS 

4 7 

3 0 

6 3 

8 6 

10 4 

11 6 

13 6 

12 9 

11 3 

9 2 

6 3 

5 2 

8 8 

WIND SPEED 2M 

1 B 

1 8 

2 1 

1 8 

1 8 

2 I 

2 1 

2 1 

1 B 

1 5 

1 3 

l 3 

1 8 

SUN5H I NE X 

37 

61 

33 

37 

63 

72 

76 

82 

79 

73 

70 

61 

67 

TOT RADIATION 

211 

283 

340 

432 

309 

372 

370 

354 

461 

348 

256 

200 

396 

EVAPOTRANSP 

19 

33 

68 

103 

143 

176 

180 

169 

119 

70 

20 

13 

1127 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 










DRV DAYS 300 INTERM DAYS 60 MCI DAYS 3 
• SEASON NR I 

SEASON BE Cl NS ON 9 DEC 

BEGIN HUN ID ON 3 JAN 

HUN ID PERIOD I 3 DAYS) ENDS ON B JAN 
END OF SEASON ON 12 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 63 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

SAB2EVAR 


• NUMBER 

40743 







• 

LATITUDE 

06 

13 • 

LONGITUDE 

57 40 

• ELEVATION 

941 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

25 

17 

28 

28 

15 

2 

1 

I 

0 

6 

13 

19 

155 

TEMP AVERAGE 

2 9 

6 2 

11 1 

16 4 

22 3 

26 9 

29 4 

27 4 

23 2 

17 2 

10 0 

4 3 

16 5 

TEMP MEAN MAX 

0 9 

12 e 

17 7 

23 6 

30 1 

35 2 

37 4 

36 3 

32 I 

23 6 

17 3 

11 0 

24 0 

TEMP MEAN MIN 

-3 1 

-0 4 

4 6 

9 1 

14 6 

10 7 

21 4 

IB 5 

14 3 

8 e 

2 0 

-1 9 

8 9 

TEMP MEAN DAY 

5 1 

8 6 

13 6 

19 0 

25 2 

29 9 

32 2 

30 3 

26 2 

20 0 

12 4 

6 7 

19 1 

TEMP NN NIGHT 

1 3 

4 3 

9 3 

14 2 

19 0 

24 0 

26 2 

23 6 

19 2 

13 1 

6 3 

1 3 

13 6 

VAPOUR PRESS 

4 9 

5 6 

6 7 

8 5 

0 B 

9 2 

10 2 

8 7 

7 6 

6 0 

6 1 

5 0 

7 3 

WIND SPEED 2M 

2 5 

2 5 

2 0 

2 6 

2 5 

2 5 

2 6 

2 4 

2 3 

2 5 

2 4 

2 3 

2 5 

SUNSHINE X 

50 

55 

55 

52 

63 

75 

80 

83 

83 

72 

67 

60 

67 

TDT RADIATION 

199 

269 

343 

413 

313 

333 

393 

366 

473 

346 

231 

199 

397 

EVAPOTRANSP 

20 

43 

B6 

132 

194 

230 

243 

220 

173 

123 

46 

26 

1544 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 296 INTERN DAYS 61 WET DAYS 3 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 NOV 

BEGIN HUMID ON 2 JAN 

HUMID PERIOD C 8 DAYS) ENDS ON 10 JAN 
END OF SEASON ON 3 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 69 DAY5 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

MASHHAD 


• NUMBER 

40743 







• 

LATITUDE 

36 

16 • 

LONGITUDE 

39 30 

• ELEVATION 

989 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

27 

32 

56 

47 

28 

6 

1 

0 

0 

9 

13 

18 

239 

TEMP AVERAGE 

1 5 

3 8 

8 0 

13 4 

19 0 

23 2 

25 a 

24 1 

19 6 

13 9 

7 7 

3 3 

13. 6 

TEMP MEAN MAX 

7 4 

9 5 

13 2 

19 2 

26 2 

31 0 

33 7 

32 6 

28 3 

22 3 

14 7 

9 6 

20 6 

TEMP MEAN MIN 

-4 3 

-l 8 

2 9 

7 6 

11 9 

13 4 

10 0 

13 6 

11 0 

3 6 

0 7 

-2 9 

6 6 

TEMP MEAN DAY 

3 7 

3 9 

9 9 

15 5 

21 6 

26 0 

28 6 

27 0 

22 6 

16 7 

10 0 

5 4 

16 1 

TEMP MN NIGHT 

0 0 

2 4 

6 6 

11 7 

16 7 

20 4 

22 7 

20 4 

15 a 

9 9 

4 3 

O 5 

lO 9 

VAPOUR PRESS 

5 1 

3 9 

7 3 

9 8 

10 3 

9 9 

10 9 

9 6 

8 4 

e i 

6 7 

3 3 

e l 

WIND SPEED 2H 

2 4 

1 8 

2 4 

2 4 

2 1 

2 6 

2 6 

2 6 

2 1 

2 1 

1 8 

1 8 

2 2 

5UNSH I NE « 

35 

50 

41 

47 

66 

ei 

02 

03 

82 

71 

64 

36 

63 

TOT RADIATION 

200 

257 

304 

394 

522 

612 

604 

366 

471 

343 

243 

192 

393 

EVAPOTRANSP 

19 

20 

60 

92 

153 

204 

222 

207 

138 

07 

29 

16 

1235 

type of humid 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 210 

1NTERM DAYS 

62 

WET DAYS 

93 









♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 NOV 

BEGIN HUMID ON 9 DFC 

HUMID PERIOD < 93 DAYS > ENDS ON 12 MAR 
END OF SEASON ON 17 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 133 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

AABMAFRUD 


• NUMBER 

40746 







• 

LATITUDE 

33 

39 • 

LONGITUDE 

60 30 

• ELEVATION 

384 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

*A!N 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

40 

33 

61 

37 

28 

0 

0 

0 

0 

17 

23 

23 

204 

TEMP AVERAGE 

6 2 

8 0 

11 6 

16 6 

22 3 

27 0 

29 3 

28 0 

22 6 

16 3 

10 6 

6 9 

17 1 

TEMP MEAN MAX 

12 3 

14 1 

18 0 

24 0 

30 e 

33 7 

37 3 

36 1 

31 3 

24 7 

17 7 

13 1 

24 6 

TEMP MEAN MIN 

0 2 

1 9 

3 2 

9 3 

14 1 

10 3 

21 3 

If 8 

14 0 

S 2 

3 6 

0 7 

9 7 

TEMP MEAN DAY 

B 9 

10 2 

14 0 

19 3 

23 3 

30 1 

32 1 

30 8 

23 6 

19 2 

13 0 

B 9 

19 8 

TEMP MN NIGHT 

4 7 

6 4 

9 8 

14 4 

19 7 

23 9 

26 t 

24 4 

18 B 

12 3 

7 2 

3 B 

14 3 

VAPOUR PRESS 

3 6 

6 6 

7 9 

10 3 

10 9 

9 6 

10 1 

9 3 

0 3 

8 6 

7 2 

6 2 

8 4 

«IND SPEED 2M 

1 0 

i e 

2 4 

2 4 

2 1 

2 4 

2 6 

2 6 

2 4 

2 1 

1 0 

1 8 

2 2 

SUNSHINE X 

30 

30 

40 

43 

63 

80 

82 

B3 

82 

70 

63 

33 

64 

TOT RADIATION 

203 

260 

303 

38B 

318 

607 

604 

367 

474 

344 

247 

194 

39? 

evapotransp 

32 

41 

81 

119 

184 

231 

247 

233 

166 

103 

39 

26 

1306 

TYPE OP HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 209 

INTERM DAYS 

111 

MET DAYS 

43 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

9 NOV 












BEGIN 

HUMID 1 

□N 17 DEC 











HUMID 

PERIOD 

< 43 DAYS) ENDS ON 

31 JAN 









END OP SEASON ON 

14 APR 












TOTAL LENOTM OP 

SEASON 

IS 136 

DAYS 












COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

SANANDAJ 


• NUMBER 

40747 







» 

LATITUDE 

33 

20 • 

LONGITUDE 

47 00 

• ELEVATION 

1373 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

73 

38 

71 

99 

41 

1 

1 

1 

0 

24 

32 

47 

470 

TEMP AVERAGE 

0 l 

2 1 

7 4 

Il 1 

17 0 

22 7 

27 2 

26 2 

21 6 

13 2 

8 4 

3 1 

13 3 

TEMP MEAN MAX 

3 3 

7 7 

13 3 

17 4 

24 3 

31 6 

33 7 

34 8 

30 9 

23 3 

13 1 

8 7 

20 7 

TEMP MEAN MIN 

-3 0 

-3 4 

1 4 

4 9 

9 6 

13 8 

10 7 

17 6 

12 4 

7 0 

1 8 

-2 3 

6 4 

TEMP MEAN DAY 

2 0 

4 2 

9 7 

13 4 

19 0 

23 9 

30 2 

29 2 

24 8 

10 0 

10 7 

4 9 

16 1 

TEMP MN NIGHT 

-l 2 

0 7 

5 7 

9 3 

14 6 

19 3 

23 8 

22 3 

17 3 

11 3 

3 2 

0 3 

10 8 

VAPOUR PRESS 

4 7 

3 1 

6 3 

7 0 

9 3 

8 3 

10 1 

B 8 

7 7 

7 4 

6 8 

3 4 

7 3 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 7 

2 8 

2 7 

2 3 

2 3 

2 4 

2 4 

2 3 

2 3 

2 3 

1 8 

2 4 

SUNSHINE X 

40 

31 

49 

49 

66 

04 

81 

81 

83 

73 

62 

32 

64 

TOT RADIATION 

173 

233 

319 

386 

319 

639 

610 

362 

490 

337 

244 

103 

393 

evapotransp 

17 

30 

63 

88 

130 

210 

230 

212 

164 

107 

36 

16 

1323 

TYPE OP MLP1ID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 










DRV DAVS 179 INTERN DA VS 19 «ET DA VS 167 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 OCT 

BED IN HUMID ON 6 NOV 

HUMID PERIOD <167 DAYS) ENDS ON 22 APR 
END OE SEASON ON 3 MAY 
TOTAL. LENGTH OF SEASON IS 106 DAVS 


Copyrighted material 



COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

TEHERAN MEHRABAD 

• NUMBER 

40734 







• 

LATITUDE 

33 

41 * 

LONGITUDE 

31 19 

» ELEVATION 

1191 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

41 

33 

38 

32 

14 

2 

1 

1 

1 

8 

23 

30 

226 

TEMP AVERAGE 

3 4 

3 3 

10 2 

13 4 

21 B 

26 5 

29 3 

28 7 

24 5 

is 3 

10 8 

3 3 

16 7 

TEMP MEAN MAX 

8 3 

10 8 

13 7 

21 3 

28 2 

33 3 

36 4 

33 4 

31 2 

24 3 

16 1 

10 I 

22 6 

temp mean min 

-1 4 

0 2 

4 7 

9 3 

13 4 

19 7 

22 7 

22 0 

17 9 

12 1 

3 3 

0 6 

10 7 

TEMP MEAN DAY 

3 2 

7 3 

12 2 

17 6 

24 1 

29 0 

32 0 

31 0 

26 8 

20 4 

1 ? 6 

6 9 

10 8 

TEMP NN NIGHT 

2 2 

4 I 

0 7 

13 6 

19 7 

24 1 

26 8 

23 B 

21 6 

13 3 

8 2 

3 0 

14 4 

VAPOUR PRESS 

4 9 

4 7 

3 8 

7 3 

e i 

8 3 

9 9 

9 1 

7 4 

7 4 

6 . 2 

3 1 

7 0 

WIND SPEED 2H 

1 3 

2 4 

2 3 

2 4 

2 2 

2 2 

1 8 

1 8 

1 3 

2 0 

1 3 

1 2 

1 9 

SUNSHINE X 

38 

60 

36 

33 

67 

79 

79 

81 

0 ? 

73 

68 

62 

69 

TOT RADIATION 

220 

286 

333 

427 

327 

602 

391 

332 

473 

339 

239 

20 B 

403 

EVAPQTRANSP 

22 

43 

83 

113 

163 

194 

196 

177 

123 

92 

38 

19 

1271 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 243 

INTERM DAYS 

49 

MET DAYS 

71 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

10 NOV 












BEGIN 

HUMID 

ON 25 NOV 











HUMID 

PERIOD 

C 71 DAYS) ENDS ON 

4 FEB 









END OF SEASON ON 

10 MAR 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 120 

DAYS 












COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

VAR AMIN 


• NUMBER 

40733 







• 

LATITUDE 

33 

21 • 

LONGITUDE 

31 41 

• ELEVATION 

930 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

37 

23 

22 

19 

11 

3 

0 

0 

1 

17 

12 

11 

136 

’FMP AVERAGE 

3 2 

3 4 

11 1 

16 1 

22 2 

27 3 

29 6 

28 6 

24 3 

17 7 

12 2 

4 7 

16 9 

TEMP MEAN MAX 

9 | 

12 0 

17 9 

23 7 

30 4 

33 3 

38 2 

37 0 

32 7 

24 8 

IB 4 

11 1 

24 ? 

TEMP MEAN MIN 

-3 2 

-0 9 

4 5 

8 4 

13 9 

17 6 

] 9 f 

19 2 

14 5 

10 6 

3 3 

-1 6 

8 8 

TEMP MEAN DAY 

3 2 

7 9 

13 7 

18 9 

23 1 

29 6 

32 3 

31 2 

26 7 

20 1 

13 4 

6 8 

19 2 

TEMP MN NIGHT 

I 3 

3 9 

9 3 

13 7 

19 4 

23 3 

23 4 

24 3 

19 6 

14 3 

7 2 

1 6 

13 6 

VAPOUR PRESS 

3 0 

3 0 

7 1 

9 3 

13 3 

14 8 

17 0 

13 6 

13 6 

10 1 

a 3 

6 4 

IO 3 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 6 

3 3 

3 3 

2 8 

2 8 

2 8 

2 2 

2 2 

2 a 

2 8 

2 3 

2 7 

SUNSHINE X 

67 

61 

49 

31 

62 

70 

72 

76 

78 

72 

94 

63 

69 

TOT RADIATION 

239 

290 

334 

412 

303 

398 

360 

332 

462 

332 

313 

211 

401 

evapotransp 

24 

46 

90 

143 

1 08 

231 

244 

207 

133 

107 

43 

18 

1496 

TYPE OF HUMID ! 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 302 

INTERM DAYS 

27 

WET DAYS 

36 









• SEASON NU 1 

SEASON BEGINS ON I 3 D€C 

BEGIN HUN ID ON 23 DEC 

HUN ID PERIOD < Jt> DAYS) ENDS ON 30 JAN 
END OF SEASON ON 14 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 63 DAYS 


Copyrighted material 





COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

GARMSAR 


• NUMBER 

40756 







« 

LATITUDE 

33 

13 * 

LONGITUDE 

32 10 

• ELEVATION 

900 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JW 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

24 

19 

17 

10 

7 

0 

0 

0 

1 

3 

6 

11 

too 

TEMP AVERAGE 

4 0 

7 0 

IS 2 

17 0 

23 0 

28 0 

30 6 

28 9 

23 0 

19 4 

11 1 

3 2 

17 3 

TEMP MEAN MA t 

11 0 

14 7 

19 6 

23 4 

32 2 

37 6 

40 0 

38 3 

34 3 

28 7 

19 5 

12 3 

26 2 

TEMP MEAN MIN 

-2 9 

-0 7 

3 0 

0 6 

13 0 

18 7 

21 2 

19 3 

13 3 

10 0 

2 7 

-2 0 

8 9 

TEMP MEAN DAY 

6 6 

9 8 

14 4 

20 1 

26 3 

31 6 

33 9 

32 2 

20 3 

22 3 

13 9 

7 6 

20 6 

TEMP MN NIGHT 

2 2 

3 0 

9 0 

14 3 

19 9 

24 8 

26 9 

24 B 

20 8 

14 9 

7 0 

1. 6 

14 3 

YAP OUR PRESS 

3 3 

6 0 

6 7 

9 6 

11 B 

14 3 

13 8 

13 9 

12 6 

10 1 

7 6 

6 2 

10 0 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

1 6 

1 3 

1 4 

1 4 

1 3 

I 3 

1 3 

1 0 

0 9 

0 9 

1 3 

SUNSHINE X 

30 

61 

38 

33 

50 

00 

81 

82 

81 

77 

66 

62 

68 

TOT RADIATION 

222 

291 

363 

426 

468 

607 

399 

356 

473 

367 

236 

210 

403 

EVAPOTRANSP 

IB 

33 

74 

116 

139 

191 

210 

187 

134 

82 

30 

13 

1249 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 290 

INTERM DAYS 

33 

WET DAYS 

42 








« SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

4 DEC 












BEGIN 

HUMID ON 16 DEC 











HUMID 

PERIOD 

« 42 DAYS 1 ENDS ON 

2* JAN 









END OF SEASON ON 

17 FEB 












total length OF 

SEASON 

IS 73 

DAYS 












COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

SEMNAN 



■ NUMBER 

40737 







• 

LAT I TUDE 

33 

33 • 

LONGITUDE 

33 23 

• ELEVATION 

1171 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAIN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

12 

13 

20 

10 

3 

0 

0 

3 

10 

8 

6 

103 

TEMP AVERAGE 

3 8 

6 3 

116 

16 3 

23 3 

28 4 

30 B 

29 t 

24 9 

18 6 

11 6 

6 0 

17 7 

TEMP MEAN MAX 

9 4 

12 2 

IB 1 

23 3 

30 6 

36 0 

38 2 

37 4 

32 3 

23 6 

17 8 

113 

24 3 

TDf MEAN MIN 

-l 7 

0 9 

3 2 

9 B 

16 4 

20 B 

23 4 

22 4 

17 3 

11 7 

3 4 

0 8 

11 0 

TEMP MEAN DAY 

3 9 

8 6 

14 0 

19 0 

26 1 

31 1 

33 4 

32 3 

27 4 

21 0 

13 7 

7 B 

20 0 

TEMP MN NIGHT 

2 4 

3 1 

9 8 

14 3 

21 1 

23 7 

27 9 

26 7 

21 6 

13 3 

B 6 

3 4 

13 2 

VAPOUR PRESS 

4 9 

3 3 

6 1 

7 8 

10 1 

11 2 

12 4 

12 2 

9 4 

8 3 

6 7 

3 4 

8 3 

WIND SPEED 2M 

1 5 

2 1 

2 4 

2 4 

2 4 

2 4 

2 1 

2 1 

2 4 

2 1 

1 3 

1 5 

a. i 

SUNSHINE X 

M 

60 

53 

33 

61 

76 

76 

60 

80 

73 

72 

67 

66 

TOT RADIATION 

220 

2B7 

346 

427 

301 

389 

377 

34B 

468 

334 

26B 

217 

400 

EVAPOTRANSP 

23 

43 

91 

I2B 

183 

221 

218 

200 

139 

98 

40 

21 

1427 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 










DRY DAYS 330 INTERN OAVS 2* WET DAYS 6 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2B DEC 

BEGIN HUH ID ON 5 JAN 

HUMID PERIOD < 6 DAYS) ENDS ON 11 JAN 

END OF SEASON ON 1 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 33 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

TOR BAT 

MEVDARIEH 

• NUMBER 

40762 







• 

LATITUDE 

35 

16 • 

LONGITUDE 

59 13 

• ELEVATION 

1333 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

43 

37 

39 

52 

16 

1 

0 

0 

0 

2 

13 

32 

237 

TEMP AVERAGE 

1 4 

4 6 

9 3 

14 0 

20 2 

24 3 

26 2 

24 0 

20 7 

15 0 

6 3 

3 9 

14 4 

TEMP MEAN MAX 

7 5 

10 7 

15 7 

20 3 

28 1 

32 8 

33 6 

33 1 

29 3 

73 9 

16. 3 

10 3 

21 8 

TEMP MEAN HIM 

-4 6 

-1 3 

2 9 

7. 6 

12 1 

16 3 

16 8 

16 6 

tl 9 

6 7 

0 8 

-2 7 

7 0 

TEMP MEAN DAY 

3 7 

6 0 

11 7 

16 4 

23 0 

27 3 

29 9 

27 7 

23 7 

16 0 

11 1 

6 1 

17 0 

TEMP W NIGHT 

-O I 

3. O 

7 3 

12 1 

17 4 

21 6 

23 3 

21 3 

16 B 

10 0 

4 8 

0 6 

11 6 

VAPOUR PRESS 

4 7 

3 7 

7 I 

8 9 

10 6 

10 4 

11 2 

10 0 

B 7 

7 3 

6 1 

3. 0 

8 0 

WIND SPEED 2M 

2 t 

2 1 

2 4 

2 4 

2 4 

2 4 

2 6 

2 6 

2 4 

2 2 

2 1 

1. 8 

2 3 

SUNSH 1 NE X 

31 

60 

44 

64 

67 

70 

01 

04 

02 

70 

67 

33 

68 

TOT RADIATION 

208 

288 

318 

462 

327 

398 

399 

364 

476 

369 

230 

197 

403 

EVAPOTRANSP 

72 

34 

70 

107 

170 

207 

213 

707 

131 

99 

30 

22 

1340 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEA5QN 

WITH 

DRV PERIOD 









DRV DAYS 216 

INTERM DAYS 

72 

WET DAYS 

77 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

IB NOV 












BEGIN 

HUMID i 

ON 3 DEC 











HUMID 

PERIOD 

< 77 DAYS) ENDS ON 

10 FED 









END OF SEA90N ON 

16 APR 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 149 

DAYS 












COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

BAHHTARAN 


• NUMBER 

40766 







• 

LATITUOe 

34 

16 ♦ 

LONGITUDE 

47 07 

* ELEVATION 

1322 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

63 

34 

79 

79 

37 

1 

0 

0 

1 

18 

37 

34 

443 

TEMP AVERAGE 

2 1 

3 3 

7 6 

11 9 

17 1 

22 4 

27 0 

26 1 

21 4 

13 9 

9 3 

4 2 

14 0 

TEMP MEAN MAX 

7 6 

9 4 

14 2 

19 1 

23 6 

33 1 

37 3 

36 0 

32 3 

25 6 

16 6 

9 9 

72 3 

TEMP MEAN MIN 

-3 4 

-2 0 

1 1 

4. B 

8 3 

11 7 

16 3 

15 3 

10 6 

6 2 

2 1 

-1. 3 

3 8 

TEMP MEAN DAY 

4 1 

3 3 

10 1 

14 6 

20 3 

26 3 

30 7 

29 0 

23 2 

19 1 

11 6 

6 1 

17 0 

TEMP MN NIOHT 

0 6 

1 7 

3 B 

9 B 

14 2 

18 6 

22 8 

21 6 

16 7 

11 3 

5 9 

1 4 

10 9 

VAPOUR PRESS 

5 3 

3 5 

6 3 

0 5 

10 3 

8 6 

9 2 

0 4 

7 6 

7 2 

7 1 

5 9 

7 3 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 7 

3 0 

3 O 

2 1 

2 3 

2 4 

2 4 

2 4 

2 4 

2 7 

2 4 

9 6 

SUNSHINE X 

49 

30 

31 

30 

63 

79 

BO 

81 

83 

73 

62 

33 

65 

TOT RADIATION 

201 

23B 

331 

393 

314 

610 

604 

364 

493 

364 

231 

199 

399 

EVAPOTRANSP 

23 

33 

6B 

92 

143 

203 

230 

213 

162 

112 

43 

21 

1347 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 










DRV DAYS 167 INTERN DAYS 31 WET DAYS 132 
• SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 30 OCT 

BEGIN HUMID ON B NOV 

HUMID PERIOD ( 1 92 DAYS» ENDS ON 9 APR 
END OP SEASON ON 1 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1B3 DAYS 


Copyrighted material 



Il 


COUNTRY IRAN 




« 

STATION 

NOWJEH 



• NUMBER 

40767 







• 

LATITUDE 

39 

12 • 

LONGITUDE : 

48 43 

• ELEVATION 

1644 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

41 

46 

34 

72 

37 

3 

1 

1 

0 

13 

34 

41 

343 

TEMP AVERAGE 

-1 3 

0 4 

5 6 

10 3 

15 2 

20 0 

24 1 

23 6 

19 0 

13 2 

6 4 

1. 1 

11 3 

TEMP MEAN MAX 

4 0 

3 9 

11 2 

16 7 

22 0 

29 2 

33 3 

33 4 

28 8 

21 6 

13 I 

6 3 

IB 9 

TEMP MEAN MIN 

-6 7 

-3 0 

0 0 

4 0 

7 6 

10 B 

14 8 

13 9 

9 2 

4 8 

-0 2 

-4 3 

4 1 

TEMP MEAN DAY 

0 6 

2 3 

7 7 

12 7 

IB 0 

23 3 

27 5 

27 0 

22 4 

16 0 

B 7 

2 9 

14. 1 

TEMP MN NIGHT 

-2 B 

-1 0 

4 0 

0 4 

12 6 

16 7 

20 4 

19 3 

14 7 

9 2 

3 2 

-1 6 

0 6 

VAPOUR PRESS 

4 2 

4 4 

5 3 

7 0 

B 8 

9 1 

10 3 

9 6 

7 6 

6 9 

3 9 

4 7 

7 0 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 7 

2 7 

2 1 

2 4 

2 1 

2 1 

1 0 

i e 

2 1 

2 I 

2 4 

2 ? 

SUNSHINE X 

41 

46 

43 

49 

60 

61 

70 

78 

73 

63 

60 

33 

61 

TOT RADIATION 

176 

240 

304 

386 

487 

622 

394 

347 

436 

324 

239 

107 

3O0 

EVAPOTRANSP 

10 

29 

60 

03 

138 

170 

198 

173 

127 

71 

31 

17 

1123 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 183 INTERM DAYS 61 WET DAYS 121 

• SEA50N NR 1 

SEASON BEGINS ON 31 OCT 

BEGIN HUMID ON 12 NOV 

HUMID PERIOD t 1 1 9 DAYS» ENDS ON 3 MAR 
BEGIN HUMID ON 1 APR 

HUMID PERIOD C 8 DAYS I END 5 ON 9 APR 
ENO OF SEASON ON 1 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 182 DAYS 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

ARAK 



• NUMBER 

40769 







• 

LATITUDE 

34 

06 * 

LONGITUDE 

49 24 

• ELEVATION 

1720 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

64 

44 

49 

70 

28 

2 

2 

1 

1 

16 

39 

30 

334 

TEMP AVERAGE 

0 0 

2 7 

8 6 

12 8 

18 8 

23 9 

26 9 

25 8 

21 6 

13 3 

a i 

2 8 

14 0 

TEMP MEAN MAX 

4 9 

8 0 

14 2 

19 0 

26 1 

32 3 

33 1 

34 4 

30 0 

23 1 

13 9 

7 0 

20 7 

TEMP MEAN MIN 

-3 0 

-2 3 

3 0 

6 7 

11 3 

15 3 

18 0 

17 2 

13 2 

7 9 

2 4 

-2 2 

7 2 

TEMP MEAN DAY 

1 B 

4 7 

10 7 

13 1 

21 3 

27 0 

29 8 

2 u u 

24 3 

18 0 

10 1 

4 3 

16 4 

TEMP MN NIGHT 

-1 4 

1 4 

7. 0 

11 0 

16 3 

20 8 

23 7 

22 1 

17 9 

11 9 

3 4 

0 3 

114 

VAPOUR PRESS 

4 2 

4 8 

3 9 

7 3 

B 9 

8 9 

10 2 

9 3 

7 4 

6 8 

6 0 

4 7 

7 0 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 7 

2 7 

2 1 

2 4 

2 1 

2 4 

1 8 

1 8 

2 1 

2 1 

2 4 

2 3 

SUNSHINE X 

43 

39 

32 

36 

63 

83 

77 

70 

84 

76 

32 

48 

64 

TQT RADIATION 

107 

207 

336 

422 

314 

632 

360 

349 

499 

373 

223 

183 

400 

EVAPOTRANSP 

24 

36 

73 

99 

139 

199 

223 

183 

141 

98 

39 

23 

1301 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAY5 187 INTERM DAYS 77 WET DAYS 101 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 NOV 

BEGIN HUMID ON 13 NOV 

HUMID PERIOD <101 DAYS) ENDS ON 22 FEB 
END OF SEASON ON 28 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 178 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

KHORAMABAO 


♦ NUMBER 

40782 







* 

LATITUDE 

33 

30 ♦ 

LONGITUDE 

48 IB 

♦ ELEVATION 

1123 n 


JAN 

PEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

84 

64 

86 

07 

38 

1 

0 

0 

2 

15 

66 

71 

516 

TEMP AVERAQE 

6 3 

7 8 

11 4 

15 7 

21 2 

26 2 

30 2 

29 6 

25 3 

19 8 

13 1 

8 1 

17 9 

TEMP MEAN MAX 

11 B 

13 a 

17 3 

22 3 

29 6 

36 2 

40 2 

39 8 

35 B 

28 B 

19 7 

13. 6 

23 8 

TEMP MEAN MIN 

0 B 

1 9 

3 4 

9 0 

12 9 

16 2 

20 2 

19 4 

14 9 

10 a 

6 5 

2 6 

10 0 

TEMP MEAN DAY 

B 3 

10 0 

13 7 

18 2 

24 3 

29 B 

33 7 

33 1 

2B 9 

22 8 

15 3 

9 9 

20 7 

TEMP MN NIGHT 

4 8 

6 3 

9 7 

13 7 

10 4 

22 6 

26 2 

25 3 

20 B 

15 5 

9 9 

5 4 

14 9 

VAPOUR PRESS 

6 4 

6 e 

7 9 

10 1 

11 8 

11 2 

12 0 

10 7 

9 3 

8 7 

8 4 

7 0 

9 2 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 1 

3 0 

2 7 

2 4 

2 1 

t a 

2 1 

3 0 

3 0 

2 7 

3 0 

2 5 

SUNSHINE X 

32 

60 

47 

32 

62 

ei 

BO 

00 

82 

74 

61 

37 

66 

TOT RADIATION 

214 

293 

319 

403 

490 

620 

604 

360 

494 

373 

255 

209 

404 

EVAP0TRAN8P 

30 

42 

84 

113 

174 

210 

221 

217 

203 

148 

63 

36 

1541 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 166 

INTERN DAYS 

34 

WET DAYS 

125 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

1 NOV 












BEGIN 

HUMID ON 13 NOV 











HUMID 

PERIOD 

<123 DAYS) ENDS ON 

IB MAR 









END OF SEASON ON 

29 APR 












TOTAL LENGTH OP 

SEASON 

IS 179 

DAYS 












COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

RASHAN 



• NUMBER 

40703 







• 

LATITUDE 

33 

59 • 

LONGITUDE 

51 27 

• ELEVATION 

982 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

20 

22 

17 

10 

0 

1 

0 

0 

6 

17 

9 

134 

TEMP AVERAGE 

4 7 

7 4 

13 7 

IB 9 

26 2 

29 8 

33 1 

32 4 

26 7 

20 4 

12 9 

7 5 

19 3 

TEMP MEAN MAX 

9 7 

13 2 

20 2 

23 4 

33 7 

36 9 

40 9 

40 3 

34 8 

27 3 

18 3 

12 3 

26 1 

TEMP MEAN MIN 

-0 2 

1 7 

7 6 

12 3 

IB 8 

22 7 

23 4 

24 3 

18 6 

13 4 

7 4 

2 3 

12 9 

TEMP MEAN DAY 

6 6 

9 6 

16 2 

21 3 

29 0 

32 4 

33 9 

33 2 

29 3 

22 8 

14 B 

9 2 

21 9 

TEMP MN NIQHT 

3 4 

3 9 

12 1 

17 0 

23 7 

27 3 

30 1 

29 0 

23 1 

17 1 

10 3 

5 0 

17 0 

VAPOUR PRESS 

3 2 

6 1 

8 0 

10 0 

14 2 

13 0 

13 1 

13 6 

10 8 

9 8 

B 0 

6 0 

10 0 

WIND SPEED 2M 

l 3 

2 1 

2 4 

2 7 

2 4 

2 1 

2 1 

2 1 

1 8 

1 8 

1 8 

1 5 

2 O 

SUNSHINE X 

43 

32 

49 

32 

30 

66 

69 

73 

83 

62 

56 

48 

39 

TOT RADIATION 

206 

278 

341 

420 

409 

342 

346 

322 

487 

333 

246 

196 

384 

EVAPOTRANSP 

30 

43 

94 

134 

191 

207 

234 

226 

161 

103 

49 

31 

1307 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 322 

INTERN DAYS 

21 

WET DAYS 

22 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 DEC 

BEGIN HUMID ON 3 JAN 

HUN ID PERIOD ( 22 DAYS ) ENDS ON 23 JAN 
END OF SEASON ON 10 FEB 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 43 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

TAB ASS 



• NUMBER 

40791 







• 

LATITUDE 

33 

36 « 

LONGITUDE 

96 94 

• ELEVATION 

691 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

J1A_ 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

14 

13 

16 

19 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

9 

74 

TEMP AVERAOE 

7 9 

10 4 

16 3 

20 1 

26 3 

31 6 

33 5 

33 7 

27 e 

21 9 

14 4 

0 4 

21 0 

TEMP MEAN MAX 

14 9 

17 2 

22 6 

27 6 

34 1 

40 3 

41 8 

44 3 

37 3 

31 2 

23 0 

16 3 

29 2 

TEMP MEAN MIN 

0 6 

3 7 

10 0 

12 6 

IB 6 

22 9 

29 3 

23 2 

16 4 

12. 7 

9 9 

0 6 

12 9 

TEMP MEAN DAY 

10 1 

12 9 

10 6 

22 0 

29 2 

34 7 

36 9 

37 4 

31 1 

29 1 

17 3 

11 0 

23 9 

TEMP MN NIGHT 

9 7 

B 6 

14 9 

17 e 

23 7 

20 9 

30 3 

29 3 

23 7 

17 6 

10 4 

4 6 

17 9 

VAPOUR PRESS 

6 1 

6 0 

7 9 

9 4 

11 2 

116 

12 9 

10 9 

9 3 

B 4 

7 0 

5 4 

0 9 

WIND SPEED 2M 

1 9 

1 9 

1 B 

2 1 

2. 1 

2 1 

2 1 

1 8 

1 5 

1 3 

1 2 

1 2 

1 7 

SUNSHINE X 

64 

69 

90 

63 

71 

79 

76 

77 

03 

05 

69 

64 

71 

TOT RADIATION 

247 

324 

372 

463 

949 

962 

976 

939 

488 

402 

277 

228 

420 

EVAPOTRANSP 

31 

47 

i o 0 

149 

202 

237 

290 

222 

197 

106 

50 

29 

1584 

TYPE OF HUMID : 

SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRV DAYS 369 

INTERM DAYS 

0 WET DAYS 

0 









COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

DE2FUL 



* NUMBER 

40795 







« 

LATITUDE 

32 

24 • 

LONGITUDE 

48 23 

• ELEVATION 

143 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

B5 

40 

41 

42 

10 

0 

0 

0 

0 

7 

71 

62 

366 

TC-1P AVERAGE 

13 6 

14 7 

17 9 

22 2 

29 7 

34 1 

36 8 

39 7 

31 6 

26 1 

19 0 

13 1 

24 5 

TEMP MEAN MAX 

18 1 

20 5 

24 6 

29 2 

37 7 

43 6 

45 8 

44 9 

41 4 

34 9 

26 0 

19 6 

32 2 

fGHP Mb AN HIM 

9 B 

7 7 

11 3 

15 2 

21 8 

24 6 

27 0 

26 9 

21 9 

17 3 

12 0 

6 7 

16 5 

TEMP MEAN DAY 

14 2 

16 9 

20 4 

24 B 

32 6 

37 5 

40 0 

30 9 

39 0 

29 1 

21 3 

19. 3 

27 1 

TEMP MN NIGHT 

10 3 

12 4 

16 0 

20 0 

27 1 

30 7 

33 3 

31 0 

27 4 

22 0 

15 7 

10 0 

21 4 

VAPOUR PRESS 

9 4 

10 4 

11 0 

12 3 

12 0 

8 5 

11. 1 

11 6 

0 B 

10 1 

11 6 

9 5 

10 5 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 2 

2 4 

2 4 

2 2 

2 6 

2 2 

2 4 

2 2 

2 2 

2 4 

2 2 

2 3 

SUNSHINE X 

48 

52 

45 

56 

60 

76 

72 

76 

00 

67 

96 

49 

61 

TOT RADIATION 

222 

2B6 

334 

43B 

497 

5B5 

550 

937 

403 

357 

296 

207 

397 

EVAPOTRANSP 

54 

64 

112 

151 

225 

232 

270 

272 

212 

166 

03 

49 

1940 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 247 

INTFRH DAYS 40 

WET DAYS 

70 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 NOV 

BEGIN HUN 1 D ON 10 NOV 

HUN 10 PERIOD < 78 DAYS) ENDS ON 4 FEB 
END OF SEASON ON 28 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 110 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

5HA.HR E-H DR D 


• NUMBER 

40798 







• 

LATITUDE 

32 

19 • 

LONGITUDE 

90 91 

• ELEVATION 

2078 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

64 

42 

43 

90 

13 

0 

2 

0 

0 

3 

24 

44 

289 

TEMP AVERAGE 

-2 1 

1 7 

6 9 

10 8 

16 1 

20 9 

24 l 

23 3 

18 4 

13 9 

7 3 

1 9 

11 9 

TEMP MEAN MAX 

4 3 

7 9 

13 4 

17 9 

24 9 

31 4 

34 0 

33 9 

29 9 

23 4 

14 9 

0 4 

20 3 

TEMP MEAN MIN 

-8 6 

-4 4 

0 9 

3 7 

7 4 

10 9 

14 2 

13. 1 

8 4 

3 6 

-0 2 

-4. 9 

3 6 

TEMP MEAN DAY 

O 2 

4 0 

9 3 

13 4 

19 3 

24 7 

27 6 

26 9 

22 6 

16 8 

9 9 

4 1 

14 9 

TEMP MN NIGHT 

-3 9 

0 1 

9 1 

e 6 

13 2 

17 2 

20 2 

19 0 

14 4 

8 9 

3. 8 

-1 2 

8 8 

VAPOUR PRE8S 

3 5 

4 4 

5 4 

6 7 

7 6 

8 1 

9 0 

8 9 

6 3 

6 1 

9 9 

4 4 

6 3 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 4 

3 0 

2 7 

2 4 

1 B 

2 1 

2 1 

1 B 

1 9 

t 0 

1 6 

2 1 

SUNSHINE X 

98 

61 

97 

99 

6B 

77 

72 

84 

84 

79 

69 

96 

67 

TOT RADIATION 

222 

309 

364 

421 

930 

997 

960 

982 

90B 

399 

274 

219 

419 

evapotransp 

21 

36 

79 

96 

1 98 

170 

193 

184 

131 

71 

37 

22 

1194 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 204 

INTERM DAYS 

74 

WET DAY5 

07 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

9 NOV 












BEGIN 

HUMID 1 

ON 24 NOV 











HUMID 

PERIOD 

( 87 DAYS) ENDS ON 

19 FEB 









END OT SEASON ON 

19 APR 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 161 

DAYS 












COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

ESFAHAN 


♦ NUMBER 

4QBOO 







• 

LATITUDE 

32 

37 • 

LONGITUDE 

51 40 

• ELEVATION 

1590 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

12 

16 

20 


1 

2 

0 

0 

3 

13 

17 

110 

TEMP AVERAGE 

3 5 

6 2 

10 6 

19 0 

20 9 

29 8 

Lb 2 

88 ■ 

88 ■ 

16 2 

9 7 

4. 4 

15 8 

TEMP MEAN MAX 

9 6 

13. 0 

17 9 

22 1 

2B 3 

34 4 

36 9 

35 8 

32 2 

29 1 

17 0 

10 4 

23 9 

TEMP MEAN MIN 

-2 6 

-0 6 

3 B 

7 9 

12 7 

17 2 

19 6 

17 e 

13 4 

7 4 

2 4 

-1 6 

8 1 

•fhp mean day 

9 7 

e 7 

13 2 

17 6 

23 3 

20 9 

31 3 

29 9 

26 0 

19 2 

12 l 

6 4 

IB 5 

’EHP MN NI ©HT 

1 8 

4. 4 

B 7 

12 8 

17 9 

22 7 

24 B 

23 0 

IB 7 

12 1 

6 2 

1 5 

12 9 

VAPOUR PRESS 

4 8 

9 2 

6 0 

7 6 

9 4 

10 3 

11 4 

11 2 

9 4 

7 9 

6 3 

5 0 

7 8 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 7 

2 2 

2 1 

1 8 

1 6 

1 6 

1 7 

1 6 

1 3 

1 1 

1 2 

1 6 

5UNSHINF X 

69 

69 

69 

63 

60 

79 

79 

B2 

03 

81 

70 

65 

73 

TOT RADIATION 

297 

331 

413 

466 

932 

999 

509 

961 

493 

397 

207 

238 

430 

EVAPOTRANSP 

23 

42 

83 

121 

199 

104 

209 

1B3 

137 

89 

35 

21 

1278 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 










DAY DAYS 294 INTERM DAYS 71 WET DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 NOV 
ENO OF SEASON ON 30 JAN 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 71 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY IRAN 




« 

STATION 

BIRJAND 


• NUMBER 

40809 







• 

LATITUDE 

32 

32 • 

LONGITUDE 

39 12 

• ELEVATION 

1491 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

27 

29 

36 

13 

1 

0 

0 

0 

2 

7 

14 

161 

TEMP AVERAGE 

3 1 

7 3 

12 9 

17 1 

22 4 

26 6 

28 1 

26 3 

22 6 

17 4 

10 0 

6 1 

16 9 

TEW* MEAN MAX 

11 7 

14 2 

19 9 

24 4 

30 9 

33 4 

36 1 

33 0 

32 4 

27 1 

19 3 

13 6 

23 0 

TEMP MEAN MIN 

-1 3 

0 8 

3 9 

9 9 

13 9 

17 9 

20 2 

17 7 

12 9 

7 7 

2 4 

-1 4 

B 9 

TEMP MEAN DAY 

7 3 

10 0 

13 5 

19 e 

23 5 

29 0 

31 0 

29 4 

26 0 

20 7 

13 7 

8 6 

19 8 

TEMP MN NIGHT 

3 3 

3 7 

10 9 

14 9 

19 3 

23 3 

23 0 

22 7 

18 4 

12 8 

6 8 

2 3 

13 e 

VAPOUR PRESS 

4 8 

3 3 

6 4 

S 0 

8 1 

7 6 

8 3 

7 8 

6 3 

3 7 

3 7 

4 7 

6 6 

HIND SPEED 2M 

1 5 

1 2 

1 0 

2 1 

1 5 

2 4 

2 1 

i a 

1 5 

1 . 2 

1 2 

1 2 

1 6 

SUNSHINE X 

63 

64 

38 

61 

69 

76 

80 

83 

87 

03 

71 

67 

72 

TOT RADIATION 

232 

316 

376 

437 

336 

366 

393 

363 

306 

402 

206 

240 

426 

EVAPOTRANSP 

30 

41 

92 

130 

166 

220 

211 

186 

133 

89 

40 

23 

1363 

TYPE QF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 209 

INTERM DAYS 

30 

WET DAYS 

26 








■ SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

12 DEC 












BEOIN 

HUMID ' 

ON 1 JAN 











HUMID 

PERIOD 

( 26 DAYS) ENDS ON 

27 JAN 









END OF SEASON ON 

26 FEB 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 76 

DAYS 












COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

AMWAZ 



• NUMBER 

40011 







• 

LATITUDE 

31. 

20 • 

LONGITUDE 

48 40 

♦ ELEVATION 

20 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

46 

26 

27 

13 

6 

0 

0 

0 

0 

4 

32 

40 

196 

TEMP AVERAGE 

12 3 

14 4 

19 1 

24 0 

30 3 

34 2 

36 2 

33 3 

31 8 

26 6 

19 4 

13 4 

24 8 

TEMP MEAN MAX 

17 8 

20 6 

23 7 

31 6 

38 7 

44 1 

43 8 

43 3 

42 1 

33 6 

26 4 

19 4 

32 8 

TEMP MEAN MIN 

6 9 

S 3 

12 3 

16 4 

21 9 

24 4 

26. 6 

23 8 

21 6 

17 6 

12 4 

7 3 

16 B 

TEMP MEAN DAY 

14 4 

16 7 

21 3 

26 8 

33 3 

37 B 

39 6 

38 9 

33 4 

29 6 

2i e 

13 4 

27 6 

TEMP MN NIGHT 

10 0 

12 0 

17 ? 

21 6 

27 4 

30 7 

32 4 

31 3 

27 4 

22 4 

16 1 

10 6 

21 8 

VAPOUR PRESS 

10 1 

10 7 

12 3 

14 9 

16 4 

16 6 

20 4 

20 a 

10 1 

16 3 

13 0 

11 7 

13. 1 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 2 

2 4 

2 4 

2 2 

2 6 

2 2 

2 4 

2 2 

2 2 

2 4 

2 2 

2 3 

SUNSHINE X 

31 

60 

32 

47 

63 

73 

74 

77 

80 

71 

63 

33 

64 

TOT RADIATION 

233 

314 

362 

403 

310 

380 

366 

342 

487 

376 

279 

222 

407 

EVAPOTRANSP 

43 

62 

117 

163 

230 

270 

274 

267 

208 

134 

82 

37 

1913 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON WITH 

DRV PERIOD 









DRY DAYS 2B6 

INTERM DAYS 37 

WET DAYS 

42 









• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 21 NOV 

BEGIN HUMID ON 10 DEC 

HUMID PERIOD l 42 DAYS) ENDS ON 21 JAN 
END OF SEASON ON B FEB 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 79 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

VAZD 



• NUMBER 

40621 







• 

LATITUDE 

31 

34 • 

LONGITUDE 

34 24 

• ELEVATION 

1230 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

11 

7 

8 

10 

5 

0 

1 

0 

0 

1 

8 

6 

57 

TEN? AVERAOE 

6 1 

9 0 

13 7 

IB 8 

24. 5 

29. 4 

31 7 

29 8 

23 3 

19 1 

116 

6 7 

18 8 

TEMP MEAN MAX 

12 B 

13 9 

20 3 

23 8 

31 9 

37 0 

39 3 

37 9 

33 B 

27 4 

19 0 

13 9 

26 3 

TEMP MEAN MIN 

-0 3 

2 2 

7 0 

11 8 

17 1 

21. 9 

23 9 

21 8 

16 9 

10 9 

4 2 

-0 4 

11 4 

TEMP MEAN DAY 

8 6 

11 6 

16 2 

21 4 

27 2 

32 2 

34 3 

32 7 

28 3 

21 9 

14 1 

9 1 

21 3 

TEMP MN NIGHT 

« 3 

7 2 

118 

16 6 

22 0 

26 B 

2B 6 

26 3 

21 7 

13 3 

0 1 

3 3 

16 0 

VAPOUR PRESS 

4 9 

3 0 

3 4 

7 3 

7 3 

6 3 

7 0 

6 2 

3 4 

3 3 

3 3 

4 3 

3 9 

MIND SPEED 2M 

2 1 

2 1 

3 0 

3 3 

2 7 

2 7 

2 7 

2 7 

2 1 

1 6 

1 8 

2 4 

2 4 

SUNSHINE X 

4B 

63 

32 

61 

63 

79 

84 

77 

B4 

04 

67 

66 

69 

TOT RADIATION 

22 6 

320 

360 

460 

319 

398 

610 

342 

300 

412 

286 

246 

423 

EVAPOTRANSP 

44 

37 

126 

163 

207 

239 

234 

244 

171 

117 

34 

43 

1721 

type OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND 

i DRY 










DRY DAYS 3*3 

INTERM DAYS 

0 

MET DAYS 

0 









COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

ZABOL 



* NUMBER 

40829 







• 

LATITUDE 

31 

20 • 

LONGITUDE 

61 29 

• elevation 

409 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

e 

17 

10 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3 

54 

TEMP AVERAGE 

9 3 

ii e 

17 7 

22 6 

27 3 

31 9 

33 4 

32 7 

27 3 

21 6 

13 0 

9 6 

21 7 

TEMP MEAN MAX 

16 9 

IB 3 

23 2 

30 2 

33 1 

39 9 

40 8 

39 6 

33 1 

30 2 

23 0 

17 7 

29 3 

TEMP MEAN MIN 

2 1 

3 3 

10 2 

IS 0 

19 9 

23 7 

26 0 

23 0 

20 0 

13 4 

7 1 

1 9 

14 2 

TEMP MEAN DAY 

12 2 

14 2 

20 3 

25 4 

30 3 

34 7 

36 0 

33 I 

30 2 

24 6 

17 7 

12 3 

24 4 

TEMP MN NIGHT 

7 3 

10 0 

13 3 

20 2 

24 9 

28 9 

30 3 

29 8 

24 3 

17 9 

11 3 

3 7 

18 9 

VAPOUR PRESS 

6 7 

B 3 

9 7 

12 4 

12 3 

12 7 

12 4 

ia 9 

9 1 

9 1 

7. 7 

6 9 

9 9 

MIND SPEED 2M 

2 I 

2 1 

2 4 

2 4 

2 7 

3 0 

3 3 

3 3 

3 0 

2 7 

2 4 

2 1 

2 6 

SUNSHINE X 

38 

63 

62 

68 

74 

78 

76 

77 

79 

02 

73 

67 

72 

TOT RADIATION 

231 

328 

395 

486 

538 

393 

373 

342 

483 

406 

300 

231 

432 

EVAPOTRANSP 

46 

38 

123 

166 

231 

280 

286 

238 

213 

139 

83 

40 

1947 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERM DAYS 

0 

MET DAYS 

0 









Copyrighted material 



COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

ABADAN 



• NUMBER 

40831 







• 

LATITUDE 

30 

22 * 

LONGITUDE 

4B 13 

• ELEVATION 

11 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

IB 

14 

17 

6 

0 

0 

0 

0 

1 

22 

27 

12B 

TEMP AVERAOE 

13 0 

14 9 

19 3 

24 3 

30 4 

34 6 

36 0 

33 B 

32 4 

27 1 

19 7 

14 0 

23 1 

TEMP MEAN MAX 

IB 7 

21 I 

23 9 

31 7 

3B 2 

43 1 

44 4 

44 B 

42 1 

36 2 

26 7 

19 9 

32 7 

TEMP MEAN MIN 

7 3 

6 7 

12 7 

17 3 

22 6 

26 1 

27 6 

26 0 

22 0 

18 0 

12 B 

8 2 

17 6 

TEMP MEAN DAY 

13 1 

17 2 

21 7 

27 1 

33 2 

37 7 

39 0 

30 9 

35 e 

30 2 

22 1 

16 0 

27 B 

TEMP MN NIGHT 

11 4 

13 2 

17 3 

22 2 

27 7 

31 6 

32 7 

32 0 

20 3 

22 9 

16 3 

11 3 

22 3 

VAPOUR PRESS 

10 4 

10 6 

12 0 

14 7 

16 0 

13 9 

19 6 

19 3 

17 5 

16 3 

13 7 

11 0 

14 8 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 4 

2 7 

3 0 

2 7 

3 3 

3 3 

3 0 

2 1 

1 0 

1 3 

1 8 

2 3 

SUNSHINE X 

57 

63 

61 

61 

61 

72 

71 

73 

79 

73 

61 

62 

66 

TOT RADIATION 

255 

329 

396 

462 

502 

363 

352 

327 

4B9 

3B8 

202 

248 

416 

EVAPDTRANSP 49 69 127 

TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE 

DRY DAYS 317 INTERM DAYS 40 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 NOV 
END OF SEASON ON 13 JAN 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 40 DAYS 

102 243 

SEASON 

WET DAYS 

313 

0 

324 

290 

210 

146 

69 

41 

2071 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

BUSHEHR 


* NUMBER 

«0830 







• 

LATITUDE 

28 

39 • 

LONGITUDE 

50 30 

• ELEVATION 

19 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

66 

40 

19 

9 

1 

0 

O 

0 

0 

2 

«1 

7B 

236 

TEMP AVERAGE 

14 2 

13 3 

19 1 

23 7 

2B 3 

30 7 

32 7 

32 7 

30 2 

26 1 

20 9 

16 1 

24 2 

TEMP MEAN MAX 

16 8 

20 3 

24 1 

29 6 

34 1 

36 2 

37 9 

38 3 

36 3 

32 0 

26 6 

20 8 

29 7 

TEMP MEAN MIN 

9 7 

11 7 

14 1 

17 9 

22 6 

25 3 

27 6 

27 2 

23 9 

19 4 

13 2 

l 1 « 

18 B 

TEMP MEAN DAY 

15 9 

17 6 

20 9 

23 9 

30 4 

32 7 

34 6 

34 7 

32 4 

28 4 

22 0 

17 7 

26 2 

TEMP MN NIGHT 

13 0 

14 e 

17 6 

21 9 

26 4 

20 8 

30 7 

30 5 

27 5 

23 1 

18 3 

13 9 

22 2 

VAPOUR PRESS 

11 8 

12 3 

13 9 

17 2 

21 9 

23 6 

29 1 

30 6 

27 0 

21 3 

16 0 

13 0 

20 0 

WIND SPEED 2H 

3 0 

2 4 

2 7 

2 1 

2 4 

2 4 

1 a 

1 2 

1 2 

2 1 

2 4 

2 1 

2 1 

SUNSHINE X 

72 

62 

63 

62 

72 

73 

74 

79 

62 

83 

72 

66 

72 

TOT RADIATION 

303 

337 

41B 

470 

348 

367 

363 

353 

503 

429 

321 

270 

440 

EVAPOTRANSP 

35 

63 

111 

136 

104 

194 

200 

184 

150 

129 

77 

49 

1532 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

I WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 263 

INTERM DAYS 

41 

WET DAYS 

39 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 NOV 

BEGIN HUMID ON 29 NOV 

HUMID PERIOD ( 39 DAVS > ENDS ON 27 JAN 
END OF SEASON ON 21 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1 OO DAVS 


Copyrighted material 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

KERMAN 



• NUMBER 

40041 







• 

LATITUDE 

30 

13 • 

LONGITUDE 

36 36 

• ELEVATION : 

1740 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

29 

33 

34 

14 

2 

3 

0 

2 

2 

6 

20 

164 

TEMP AVERAGE 

4 6 

7 6 

ne 

16 1 

21 2 

23 4 

27 0 

23 0 

21 2 

13 e 

9 3 

3 6 

13 9 

TEMP MEAN MAX 

12 4 

13 3 

19 3 

33 7 

39 6 

34 1 

33 0 

34 3 

31 3 

26 2 

IB 9 

14 1 

24 6 

TEMP MEAN MIN 

-3 1 

-0 1 

4 3 

0 5 

12 6 

16 7 

10 3 

15 6 

10 9 

3 5 

0 1 

-2 9 

7 2 

TEMP MEAN DAY 

7 3 

10 4 

14 3 

18 9 

24 2 

20 3 

30 2 

28 3 

24 e 

19 4 

12 7 

8 3 

19 0 

TEMP NN NIGHT 

3 3 

3 4 

9 7 

13 7 

18 3 

23 3 

33 6 

21 1 

16 8 

11 1 

3 1 

1 6 

12 6 

VAPOUR PRESS 

4 7 

3 2 

5 7 

6 0 

7 3 

6 3 

7 1 

6 3 

6 0 

3 4 

4 9 

4 4 

5 9 

MIND SPEED 2M 

2 7 

3 4 

3 4 

3 0 

2 9 

2 3 

3 2 

3 2 

2 3 

2 0 

1 0 

2. 7 

2 B 

SUNSHINE X 

61 

63 

63 

33 

69 

74 

73 

79 

BO 

74 

73 

70 

70 

TOT RADIATION 

2*5 

337 

410 

439 

336 

374 

536 

332 

491 

391 

316 

266 

427 

EVAPOTRANSP 43 64 107 

TVPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE 

DRV DAYS 312 INTERM DAYS 33 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 DEC 
END OF SEASON ON 8 F£B 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS S3 DAYS 

173 207 

SEASON 

WET DAYS 

213 

0 

256 

236 

160 

112 

48 

42 

1663 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

SHIRAZ 



• NUMBER 

40640 







♦ 

LATITUDE 

29 

32 * 

LONGITUDE 

32 33 

• ELEVATION 

I486 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

73 

48 

43 

33 

9 

0 

1 

0 

0 

2 

46 

64 

389 

TEMP AVERAGE 

6 1 

7 9 

11 0 

13 6 

21 3 

25 0 

20 4 

27 4 

23 0 

10 2 

11 B 

7 3 

17 1 

TEMP MEAN MAX 

12 4 

14 7 

19 1 

23 4 

30 0 

35 2 

37 2 

36 4 

33 3 

27 7 

20 0 

14 2 

23 3 

TEMP MEAN MIN 

-0 1 

1 2 

4 3 

7 8 

12 7 

16 3 

19 6 

IB 4 

14 3 

8 7 

3 7 

0 3 

9 0 

TEMP MEAN DAY 

8 4 

10 4 

14 3 

16 3 

24 3 

29 2 

31 3 

30 3 

27 1 

21 4 

14 6 

9 7 

20 0 

TEMP MN NIGHT 

4 4 

6 1 

9 6 

13 1 

IB 4 

22 5 

25 0 

23 7 

19 7 

13 9 

B 1 

4 1 

14 0 

VAPOUR PRESS 

6 3 

6 2 

7 3 

8 4 

9 4 

9 0 

10 1 

9 1 

0 0 

7 4 

6 9 

6 7 

B 0 

HIND SPEED 2M 

t 5 

1 B 

3 4 

2 1 

2 1 

2 1 

1 5 

1 5 

1 0 

1 2 

1 8 

1 3 

: B 

5UNSHINE X 

69 

66 

67 

61 

77 

61 

79 

01 

07 

07 

77 

71 

73 

TOT RADIATION 

290 

349 

421 

464 

370 

603 

586 

361 

320 

436 

326 

273 

450 

EVAPOTRANSP 

31 

40 

60 

126 

100 

203 

193 

179 

133 

93 

31 

28 

1373 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY CAYS 234 

INTERM DAYS 

42 

WET DAYS 

89 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 3 NOV 

BEGIN HUMID ON 17 NOV 

MUM ID PERIOD ( 89 DAYS» ENDS ON 14 FEB 
END OF SEASON ON 14 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 131 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY IRAN 




• 

6TAT10N 

BAH 



• NUMBER 

40834 







• 

LATITUDE 

29 

06 * 

LONGITUDE 

98 24 

« ELEVATION 

1067 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sML 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 1 

12 

14 

11 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

4 

3 

67 

TEMP AVERAGE 

10 8 

13 6 

18 3 

22 4 

27 6 

31 3 

32 3 

31 3 

28 0 

23 7 

16 3 

11 3 

22 3 

TEMP MEAN MAX 

17 1 

20 0 

24 7 

29 0 

34 4 

37 9 

30 7 

37 6 

33 0 

30 7 

23 0 

10 3 

20 9 

TEMP MEAN MIN 

4 4 

7 3 

12 3 

19 8 

20 8 

24 6 

26 0 

25 0 

21 0 

16 6 

9 6 

4 7 

13 7 

TEMP MEAN DAY 

13 1 

16 0 

20 8 

24 8 

30 1 

33 6 

34 6 

33 3 

30 4 

26 0 

18 6 

13. 8 

24 6 

TEMP MN NIGHT 

8 9 

11 9 

16 6 

20 3 

23 3 

28 9 

29 9 

28 7 

23 0 

20 4 

13 2 

8 3 

19 B 

VAPOUR PRESS 

6 3 

7 2 

8 3 

11 4 

12 9 

13 2 

13 5 

13 2 

10 9 

8 8 

7 6 

6 4 

10 0 

WIND SPEED 2H 

1 1 

1 7 

2 2 

2 1 

1 8 

1. 6 

1 B 

1 7 

1 6 

1 3 

1 1 

1. 2 

1 6 

SUNSHINE X 

72 

64 

68 

63 

76 

79 

7B 

80 

82 

84 

79 

83 

76 

TOT RADIATION 

299 

339 

426 

481 

366 

394 

381 

337 

303 

429 

333 

303 

431 

EVAPOTRANSP 

41 

67 

120 

140 

183 

193 

201 

184 

149 

no 

38 

36 

1492 


TYPE DF HUH ID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRV DAYS 363 INTERN DAYS 0 WET DAYS 0 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

Z A HE DAN 


• NUMBER 

40896 







» 

LATITUDE 

29 

28 • 

LONGITUDE 

60 33 

• ELEVATION 

1370 n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

28 

24 

14 

13 

6 

0 

3 

0 

0 

1 

7 

12 

108 

TEMP AVERAGE 

6 7 

10 7 

13 6 

19 3 

24 2 

27 0 

28 1 

26 2 

22 4 

17 8 

12 1 

8 3 

18 2 

TEMP MEAN MAX 

13 3 

17 8 

22 7 

26 9 

32 6 

33 7 

36 8 

33 4 

32 4 

27 6 

21 2 

16 6 

26 6 

TEMP MEAN MIN 

0 0 

□ 3 

8 3 

12 2 

15 8 

10 2 

19 3 

16 9 

12 4 

7 9 

3 0 

0 3 

9 9 

TEMP MEAN DAY 

9 2 

13 3 

16 2 

22 2 

27 2 

30 1 

31 2 

29 4 

23 9 

21 1 

13 2 

113 

21 2 

TEMP MN NI0WT 

4 B 

a 6 

13 3 

17 2 

21 3 

23 0 

24 8 

22 3 

19 1 

13 3 

7 9 

4 8 

13 0 

VAPOUR PRESS 

3 3 

3 9 

6 7 

7. 7 

7 9 

9 3 

7 7 

7 l 

9 9 

3 9 

3 3 

3 3 

6 7 

WIND SPEED 2H 

2 1 

2 1 

2 7 

2 4 

2 7 

3 9 

3 6 

3 6 

3 2 

2 7 

2. 4 

2 1 

2 8 

SUNSHINE X 

66 

37 

62 

99 

71 

71 

73 

00 

02 

78 

73 

68 

70 

TOT RADIATION 

283 

318 

404 

496 

344 

539 

360 

337 

302 

409 

318 

269 

432 

EVAPOTRANSP 

42 

63 

130 

193 

220 

277 

284 

264 

203 

143 

63 

43 

1889 


TYRE OF HUH ID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 329 INTERM DAYS 36 WET DAYS O 

• SEASON & 

SEASON BEGINS ON 31 DEC 
END OF SEASON ON 3 FEB 
TOTAL LENGTH Of SEASON 16 36 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

F ASA 



* NUMBER 

40839 







• 

LATITUDE 

28 

38 * 

LONGITUDE 

33 41 

« ELEVATION 

1383 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JW 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

61 

53 

16 

34 

0 

0 

1 

1 

0 

3 

13 

33 

219 

TEMP AVERAGE 

7 9 

9 1 

13 e 

17 3 

24 9 

28 3 

30 3 

29 3 

23 3 

20 3 

14 1 

9 3 

19 2 

TEMP MEAN MAX 

14 2 

13 3 

21 2 

24 6 

33 2 

36 9 

38 3 

37 8 

33 9 

28 9 

21 7 

16 4 

26 9 

TEMP MEAN MIN 

1 7 

2 7 

6 4 

10 4 

16 7 

19 7 

22 1 

21 2 

17 2 

12 2 

6 6 

2 7 

11 6 

TEMP MEAN DAY 

10 2 

11 5 

16 3 

20 1 

27 9 

31 4 

33 2 

32 4 

28 4 

23 4 

16 7 

11 9 

22 0 

TEMP NN NIGHT 

6 2 

7 3 

11 6 

13 3 

22 1 

23 2 

27 1 

26 1 

22 0 

16 8 

10 7 

6 3 

16 4 

VAPOUR PRESS 

6 2 

7 0 

7 3 

9 4 

9 4 

6 8 

9 4 

11 3 

8 8 

7 2 

6 3 

6 3 

8 2 

WIND SPEED 2H 

1 3 

1 B 

2 1 

2 1 

2 4 

2 4 

2 1 

2 1 

1 0 

1 3 

1 3 

1 3 

I. 9 

SUNSHINE X 

72 

74 

68 

64 

70 

81 

77 

77 

83 

87 

81 

71 

73 

TOT RADIATION 

303 

371 

428 

47B 

340 

602 

376 

343 

309 

441 

344 

281 

431 

EVAP0TRAN9P 38 SO 106 131 209 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 276 INTERM DAYS 26 WET DAYS 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 1 DEC 

BEG I N KJMID ON 16 DEC 

HUMID PERIOD < 63 DAYS» ENDS ON 17 FEB 
END OF SEASON ON 28 FEB 
TOTAL LENGTH OF 5EASQN IS B9 DAYS 

227 

63 

227 

212 

161 

114 

67 

37 

1379 


COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

BANDAR 

-ABBAS 


• NUMBER 

40873 







* 

LATITUDE 

27 

13 • 

LONGITUDE 

36 22 

♦ ELEVATION 

10 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4B 

34 

12 

9 

2 

0 

0 

1 

0 

3 

12 

IB 

139 

TEMP AVERAGE 

IB 3 

20 0 

23 3 

26 6 

30 9 

33 4 

34 6 

34 3 

32 8 

30 0 

24 3 

19 7 

27 4 

TFMP MEAN MAX 

23 6 

24 8 

28 2 

31 4 

36 2 

30 2 

38 4 

37 9 

37 2 

33 0 

30 0 

25 3 

32 2 

TCMP MEAN MIN 

13 4 

13 2 

10 8 

21 8 

23 6 

28 6 

30 8 

30 7 

28 3 

23 0 

19 1 

14 0 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

20 4 

21 8 

39 - 

28 4 

32 8 

33 1 

33 9 

33 6 

34 4 

31 7 

26 4 

21 7 

29 1 

TEMP MN NIGHT 

17 0 

18 6 

22 1 

23 l 

29 J 

31 7 

33 1 

32 8 

31 0 

27 8 

22 1 

17 t 

23 6 

VAPOUR PRESS 

13 0 

16 3 

IV 4 

22 6 

27 7 

33 4 

37 9 

37 3 

33 3 

28 0 

18 1 

13 3 

23 1 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 7 

2 7 

2 7 

2 7 

2 4 

3 0 

3 3 

2 1 

2 7 

2 4 

2 4 

2 6 

SUNSHINE X 

69 

73 

67 

64 

76 

74 

64 

69 

74 

81 

81 

77 

72 

TOT RADIATION 

307 

378 

431 

480 

363 

368 

318 

313 

481 

432 

333 

307 

443 

EVAP0TRAN5P 

68 

B2 

126 

133 

202 

206 

212 

211 

170 

149 

97 

73 

1749 

TYPE OF HUP11D 

SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 










DRV Days 327 INTERN DAYS 30 WET DAYS O 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 31 DEC 
END OF SEASON ON 7 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 3B DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY IRAN • STATION BANDAR LENOEH * NUMBER 40083 






• LATITUDE 

26 

33 * 

LONGITUDE 

34 30 • 

ELEVATION 

14 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

37 

20 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

13 

01 

TEMP AVERAGE 

17 9 

16 5 

21 B 

25 4 

30 0 

31 3 

33 0 

33 5 

31 2 

20 0 

23 1 

19 5 

26 1 

TEMP MEAN MAX 

23 9 

23 8 

27 0 

31 1 

33 0 

36 S 

37 4 

37 3 

36 0 

33 3 

29 0 

23 2 

31 4 

TEMP MEAN MIN 

ia o 

13 2 

16 3 

19 0 

24 2 

23 0 

28 7 

29 7 

26 4 

22 6 

17 3 

13 8 

20 0 

TEMP MEAN DAY 

20 1 

20 4 

23 7 

27 3 

32 1 

33 3 

34 6 

34 6 

32 9 

29 9 

23 l 

21 4 

20 0 

TEMP MN NIGHT 

16 2 

17 0 

20 1 

23 6 

20 0 

29 3 

31 4 

31 9 

29 2 

23 6 

20 5 

16 9 

24 2 

VAPOUR PRESS 

S3 1 

14 4 

16 4 

20 1 

26 7 

31 3 

33 7 

36 2 

31. 3 

23 7 

17 0 

14 7 

23 6 

WIND SPEED 2M 

2 7 

3 3 

3 0 

3 0 

3 0 

3 0 

3 3 

2 7 

2 7 

2 4 

2 4 

2 4 

2 0 

SUNSHINE X 

71 

73 

69 

69 

79 

79 

66 

68 

80 

64 

03 

00 

73 

TOT RADIATION 

310 

390 

442 

502 

377 

3B9 

526 

509 

506 

446 

367 

320 

450 

EVAPOTRANSP 

73 

86 

120 

157 

203 

202 

206 

197 

172 

136 

91 

70 

1723 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROtMD DRY 










DRY DAYS 305 

INTERM DAYS 

0 WET 

DAYS 

0 









COUNTRY IRAN 




• 

STATION 

JASK 



• NUMBER 

40893 







• 

LATITUDE 

23 

38 • 

LONGITUDE 

37 46 

• ELEVATION 

4 M 


VAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

73 

20 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

1 

32 

132 

TEMP AVERAGE 

19 9 

20 3 

23 2 

26 5 

29 9 

32 1 

31 0 

31 6 

30 ft 

20 4 

24 3 

21 4 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

24 0 

23 1 

27 4 

31 0 

34 3 

35 0 

33 3 

33 0 

34 1 

32 7 

20 0 

25 0 

30 8 

TEMP MEAN MIN 

13 8 

15 6 

19 1 

22 0 

23 3 

20 3 

20 4 

20 2 

27 2 

23 7 

19 B 

17 0 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

21 4 

22 1 

24 0 

28 l 

31 3 

33 3 

33 1 

as ■ 

31 9 

29 7 

25 0 

22 9 

20 1 

TEMP MN N10HT 

18 7 

19 0 

22 0 

23 l 

28 4 

30 0 

30 3 

30 2 

29 2 

26 2 

22 3 

19 4 

23 1 

VAPOUR PRESS 

12 3 

14 0 

16 3 

19 0 

26 1 

31 0 

27 7 

33 0 

26 3 

24 3 

13 8 

13 0 

21 8 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 3 

2 7 

2 7 

3 0 

3 0 

3 0 

3 0 

2 7 

2 3 

2 4 

2 3 

2 7 

SUNSHINE X 

63 

73 

70 

65 

77 

70 

62 

68 

74 

82 

82 

73 

72 

TOT RADIATION 

310 

390 

450 

407 

366 

347 

507 

510 

406 

446 

372 

317 

449 

EVAPOTRANSP 

03 

93 

136 

162 

201 

202 

204 

108 

172 

144 

103 

01 

1771 


TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRV DAYS 322 INTERM DAYS 43 WET DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 DEC 
END OF SEASON ON 2 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 43 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY 


• NUMBER 40098 


IRAN * STATION : CHAHBAKAR 






• 

LATITUDE 

23 

25 • 

LONGITUDE 

60 43 • 

ELEVATION 

6 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

0£C 

YEAR 

PRECIPITATION 

49 

17 

6 

2 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

4 

3 

B7 

TEMP AVERAOE 

19 7 

21 3 

23 7 

26 3 

29 2 

31 0 

30 6 

29 4 

26 4 

27 3 

24 4 

21 1 

26 0 

’FMP MEAN MAX 

24 1 

23 3 

27 0 

30 2 

33 l 

34 1 

33 2 

32 0 

31 B 

31 9 

29 2 

26 0 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

13 4 

17 4 

19 6 

22 3 

23 4 

27 9 

28 1 

26 8 

23 0 

23 1 

19 6 

16 2 

22 2 

TEMP MEAN DAY 

21 3 

22 B 

23 2 

27 0 

30 6 

32 1 

31 6 

30 3 

29 6 

29 0 

26 0 

22 e 

27 4 

T EMP MN NIOHT 

16 3 

20 2 

22 4 

23 1 

27 9 

29 9 

29 7 

28 3 

27 0 

23 6 

22 3 

IB 9 

24 6 

VAPOUR PRESS 

13 3 

13 9 

19 0 

23 2 

28 3 

33 2 

32 3 

31 1 

27 4 

26 0 

16 0 

14 3 

23 3 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 3 

2 7 

2 7 

3 0 

3 0 

3 0 

3 0 

2 7 

2 3 

2 4 

2 3 

2 7 

SUNSHINE X 

73 

77 

77 

71 

00 

67 

61 

67 

73 

04 

B4 

01 

73 

TOT RADIATION 

332 

403 

475 

311 

360 

534 

302 

306 

403 

433 

379 

332 

437 

EVAPOTRANSP 

BO 

94 

133 

134 

192 

1B4 

1 BO 

170 

132 

133 

102 

B1 

1659 


TYPE Of HUMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 336 INTERM DAYS 27 WET DAYS 0 

■ SEASON NR 1 

SEA90N BEGINS ON 2 JAN 
END OF SEASON ON 29 JAN 
TOTAL LENGTH OF 5EASON 15 27 DAYS 


Copyrighted material 



iraq 


Copyrighted material 


COUNTRY I RAO 




• 

STATION 

5 IN JAR 



♦ NUMBER 

40604 







• 

LATITUDE 

36 

19 * 

LONGITUDE 

41 30 

♦ ELEVATION 

476 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

77 

64 

70 

33 

34 

0 

0 

0 

0 

9 

34 

76 

417 

temp AVERAGE 

6 3 

0 2 

12 0 

16 6 

23 7 

30 2 

33 7 

33 6 

2B 2 

22 1 

13 3 

8 3 

19 9 

TEMP MEAN MAX 

10 0 

13 5 

16 3 

21 2 

2B 7 

33 4 

39 1 

39 0 

34 1 

27 l 

21 3 

12 8 

84 t 

TEMP MEAN MIN 

3 2 

4 1 

7 3 

11 0 

IB 0 

23 9 

26 7 

26 3 

22 3 

16 9 

10 9 

4 8 

14 6 

TEMP MEAN DAY 

7 9 

10 5 

13 6 

IB 0 

25 3 

31 7 

35 1 

34 9 

30 2 

23 7 

17 9 

10 1 

21 6 

TEMP MN NIGHT 

5 7 

7 6 

10 6 

14 6 

21 6 

27 6 

30 4 

30 1 

23 6 

19 5 

13 6 

6 e 

17 8 

VAPOUR PRESS 

6. 7 

7 0 

7 9 

B 7 

10 0 

9 0 

9 9 

9 9 

B 9 

9 0 

8 1 

7 1 

8 5 

MIND SPEED 2M 

1 9 

2 0 

l 9 

2 3 

2 7 

2 9 

2 9 

2 6 

2 3 

1 B 

1 7 

1 3 

2 2 

5UNSHINE X 

57 

38 

36 

37 

74 

8 * 

88 

86 

03 

73 

70 

62 

71 

TOT RADIATION 

206 

270 

349 

421 

560 

640 

640 

503 

484 

330 

237 

199 

414 

EVAPOTRANSP 24 30 73 116 102 

TYPE OF HUMID 5FAS0N SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 211 INTERN DAYS 42 WET DAYS 

• SEASON NR 1 

5FASON BEGINS ON 9 NOV 

BEGIN HUMID ON 22 NOV 

HUMID PERIOD (112 DAYS) ENDS ON 14 MAR 
END OP SEASON ON 12 APR 
TOTAL LENGTH OP 5EASON IS 154 DAYS 

223 

112 

236 

227 

154 

97 

49 

21 

1462 


COUNTRY IRAQ 




• 

STATION 

MOSUL 



• NUMBER 

40608 







• 

LATITUDE 

36 

19 • 

LONGITUDE 

43 09 

• ELEVATION 

223 h 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

<AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

64 

67 

70 

32 

20 

0 

0 

0 

0 

10 

44 

60 

3B7 

TEMP AVERACE 

7 0 

8 7 

12 3 

17 4 

24 1 

30 3 

34 0 

33 0 

27 7 

20 3 

13 3 

6 3 

19 7 

TEMP MEAN MAX 

12 8 

13 3 

19 0 

23 4 

32 9 

39 6 

43 4 

43 0 

30 7 

31 2 

22 4 

13 0 

28 2 

TEMP MCAN m;n 

2 5 

3 3 

6 3 

10 2 

13 0 

19 3 

22 9 

21 0 

16 6 

114 

7 0 

3 2 

11 7 

TEMP MEAN DAY 

9 5 

11 6 

13 0 

20 6 

27 2 

33 2 

36 B 

36 1 

31 4 

24 6 

17 2 

11 0 

22 e 

TEMP MN NIGHT 

6 3 

7 9 

10 9 

13 3 

21 0 

26 0 

29 1 

27 8 

22 7 

16 3 

10 9 

6 1 

16 7 

VAPOUR PRESS 

0 3 

0 6 

10 0 

12 3 

13 2 

13 1 

13 4 

13 3 

12 4 

11 2 

10 2 

8 7 

11 2 

WIND SPEED 2M 

1 9 

2 2 

1 9 

2 3 

2 7 

2 9 

2 9 

2 6 

2 3 

1 B 

1 7 

1 3 

2 2 

SUNSH I NE *1 

49 

34 

36 

62 

72 

84 

87 

BB 

B7 

73 

63 

32 

69 

TOT RADIATION 

197 

366 

331 

432 

348 

626 

626 

370 

460 

340 

242 

183 

409 

EVAPOTRANSP 

19 

33 

68 

123 

211 

274 

304 

266 

107 

108 

43 

16 

1658 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 










dry DAYS 206 INTERN DAYS 36 WCT DAYS 123 
• SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON 2 NOV 

BEGIN HUMID ON 15 NOV 

HUMID PERIOD «123 DAYS) ENDS ON IB MAR 
END Œ SEASON ON 10 APR 
TOTAL LENGTH O* SEASON IS 139 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY IRAQ 




• 

STATION 

5ALAHADDIN 


« NUMBER 

40611 







• 

LATITUDE 

36 

37 * 

LONGITUDE 

44 13 

• ELEVATION 

108B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

103 

113 

120 

90 

60 

0 

0 

0 

0 

13 

65 

03 

633 

TEMP AVERAGE 

3 9 

3 0 

9 2 

14 1 

20 0 

26 8 

30 e 

30 B 

27 I 

20 4 

11 3 

3 3 

17 2 

TEMP MEAN MAX 

7 4 

6 9 

13 1 

18 1 

24 6 

30 0 

33 0 

33 3 

31 7 

25 0 

13 7 

9 0 

21 2 

TEMP MEAN MIN 

0 4 

1 3 

3 2 

9 7 

13 4 

20 2 

23 6 

23 9 

20 1 

15 5 

8 0 

2 3 

12 1 

TEMP MEAN DAY 

3 2 

6 3 

10 6 

13 4 

21 7 

27 4 

31 3 

31 6 

27 9 

21 e 

13 1 

6 7 

18 3 

TEMP MN NIGHT 

3 0 

4 1 

a l 

12 6 

10 3 

23 6 

27 0 

27 1 

23 3 

17 9 

9 9 

4 0 

14 9 

VAPOUR PRESS 

3 7 

6 2 

7 1 

9 4 

11 2 

10 3 

12 3 

11 3 

9 8 

9 3 

B 4 

6 3 

9 0 

WIND SPEED 2M 

1 9 

2 0 

I 9 

2 3 

2 7 

2 9 

2 9 

2 6 

2 3 

1 8 

1 7 

1 3 

2 2 

SUNSHINE X 

34 

32 

40 

30 

63 

03 

06 

03 

06 

70 

60 

36 

66 

TOT RADIATION 

190 

231 

310 

380 

302 

634 

637 

379 

496 

339 

230 

183 

396 

EVAPOTRANSP 20 30 61 93 134 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 173 INTERM DAYS 31 WET DAYS 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 OCT 

BEGIN HUMID ON 3 NOV 

HUMID PERIOD <161 DAYS) ENDS ON 13 APR 
END OF SEASON ON 9 MAY 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 192 DAYS 

204 

161 

227 

200 

146 

B7 

34 

14 

1272 


COUNTRY IRAQ 




• 

STATION 

KIRKUK 



♦ NUMBER 

40621 







• 

LATITUDE 

33 

28 • 

LONGITUDE 

44 24 

• ELEVATION 

331 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

60 

65 

93 

33 

23 

0 

0 

0 

0 

7 

37 

59 

399 

TEMP AVERAGE 

■ ft 

10 1 

13 8 

19 2 

26 2 

32 2 

35 2 

34 e 

30 4 

24 0 

16 3 

10 6 

21 8 

TEMP MEAN MAX 

13 7 

13 3 

19 3 

23 3 

32 9 

39 2 

42 6 

42 3 

30 3 

31 6 

23 0 

16 4 

20 4 

TEMP MEAN MIN 

4 3 

3 3 

B 3 

13 0 

IB B 

23 7 

26 7 

26 3 

22 4 

17 2 

11 3 

6 1 

13 3 

TEMP MEAN DAV 

10 8 

12 3 

13 9 

21 3 

28 4 

34 2 

37 6 

37 3 

33 1 

26 B 

19 1 

12 9 

24 2 

TEMP MN NIGHT 

7 9 

9 2 

12 4 

17 4 

23 3 

2B 7 

31 3 

31 1 

26 8 

20 9 

14 3 

8 7 

19 4 

VAPOUR PRESS 

8 1 

8 1 

9 2 

10 8 

10 8 

9 2 

10 1 

9 7 

B 6 

8 7 

9 4 

8 7 

9 3 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 3 

2 3 

2 4 

2 4 

2 3 

2 2 

2 2 

2 0 

1 9 

2 0 

1 6 

2 1 

SUNSHINE * 

39 

61 

39 

63 

71 

86 

86 

87 

86 

77 

68 

64 

72 

TOT RADIATION 

222 

290 

363 

450 

344 

634 

621 

376 

409 

366 

260 

213 

480 

EVAPOTRANSP 

27 

43 

84 

131 

206 

248 

270 

242 

182 

123 

36 

24 

1642 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 










DRY DAYS 214 INTERN DAYS 31 WET DAYS 120 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 NOV 

BEGIN HUMID ON 23 NOV 

HUMID PERIOD <120 DAYS) ENDS ON 23 MAR 
END OF SEASON ON 9 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON 19 131 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : IRAQ 




• 

STATION 

ANA 



• NUMBER 

40629 







• 

LATITUDE 

34 

28 • 

LONGITUDE î 

41 37 

• ELEVATION 

150 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

17 

20 

22 

6 

0 

0 

0 

0 

3 

10 

23 

122 

TEN? AVERAGE 

7 7 

10 3 

15 6 

20 9 

27 7 

32 0 

34 1 

33 4 

29 g 

24 0 

14 8 

0 5 

21 6 

TENP ME AN MAX 

12 9 

16 2 

21 9 

27 1 

34 3 

38 5 

41 3 

41 1 

38 0 

31 9 

22 0 

14 2 

2B 3 

TEf*» MEAN MIN 

3 9 

5 4 

8 2 

12 7 

18 0 

21 9 

24 5 

23 3 

19 6 

14 9 

7 2 

3 2 

13 6 

TEMP MEAN DAY 

10 1 

12 8 

17 6 

22 3 

29 1 

33 2 

33 9 

35 4 

32 0 

26 2 

17 1 

10 3 

23 3 

TEMP MN NIGHT 

7 r 

9 4 

13 1 

17 7 

23 4 

27 2 

29 6 

28 3 

24 7 

19 3 

11 0 

6 0 

18 1 

VAPOUR PRESS 

7 7 

7 8 

9 5 

10 9 

11 3 

10 9 

12 6 

13 4 

11 8 

9 3 

9 6 

8 2 

10 3 

WIND SPEED 2M 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 7 

2 7 

2 7 

2 0 

1 7 

1 4 

1 6 

2 1 

SUNSHINE X 

57 

64 

37 

59 

70 

86 

68 

08 

86 

73 

72 

60 

72 

TOT RADIATION 

226 

304 

364 

445 

540 

633 

630 

sea 

494 

367 

276 

213 

423 

EVAPOTRANSP 

27 

46 

98 

145 

225 

270 

296 

276 

190 

131 

30 

21 

1783 

TYPE OF HIP1I D SEASON 

5EAS0N 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 300 

INTERM DAYS 

41 

WET DAYS 

24 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

28 NOV 












BEGIN 

HUMID 

□N 10 DEC 











HUMID 

PERIOD 

( 24 DAYS) ENDS ON 

3 JAN 









END OF SEASON ON 

1 FEB 












TOTAL LENOTH of 

SEASON 

IS 65 

DAYS 












COUNTRY IRAQ 




« 

STATION 

HAD1THA 


* NUMBER 

40634 







• 

LATITUDE 

34 

04 • 

LONGITUDE 

42 22 

• ELEVATION 

140 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

26 

23 

33 

18 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

22 

129 

TEMP AVERAGE 

6 2 

9 3 

14 2 

20 1 

27 3 

31 3 

33 4 

33 3 

29 3 

19 3 

14 0 

8 1 

20 5 

TEMP MEAN MAX 

12 1 

16 3 

21 2 

27 I 

34 3 

39 4 

41 B 

41 7 

30 3 

31 9 

22 5 

14 3 

20 4 

TEMP MEAN MIN 

1 9 

3 0 

7 9 

13 0 

18 0 

22 2 

24 B 

24 3 

20 4 

14 6 

7 0 

3 2 

13 4 

TEMP MEAN DAY 

8 9 

12 1 

17 0 

22 6 

29 l 

33 9 

36 3 

36 0 

32 6 

26 1 

17 3 

10 6 

23 5 

TEMP MN N10HT 

3 6 

7 9 

12 6 

17 9 

23 4 

27 7 

29 9 

29 3 

25 5 

19 1 

11 0 

6 0 

18 0 

VAPOUR PRESS 

7 6 

8 3 

9 7 

12 2 

12 3 

11 9 

13 3 

13 8 

12 2 

9 0 

9 7 

8 1 

10 / 

WIND SPEED 2M 

i e 

l 9 

2 O 

2 1 

2 2 

2 7 

2 7 

2 7 

2 0 

1 7 

1 4 

1 6 

2 l 

SUNSHINE X 

3B 

74 

71 

72 

78 

02 

83 

87 

66 

77 

74 

61 

73 

TDT RADIATION 

230 

332 

411 

497 

373 

614 

60S 

579 

496 

374 

282 

217 

435 

EVAPOTRANSP 

21 

40 

09 

139 

223 

272 

290 

273 

188 

110 

40 

20 

1713 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIDD 









DRY DAYS 283 

INTERM DAYS 

33 

MET DAYS 

47 









• SEASON r*î I 

SEASON BEGINS ON l DEC 

BEGIN HUN ID ON U DEC. 

HUMID PERIOD \ 47 DAYS) ENDS ON 27 JAN 
END OP SEASON ON 21 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 02 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY I RAO 




• 

STATION 

KHANAQ1N 


• NUMBER 

40637 







• 

LATITUDE 

34 

ie • 

LONGITUDE 

43 26 

• ELEVATION 

202 n 


JAN 

FEB 

NAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

61 

32 

74 

37 

16 

0 

0 

0 

0 

4 

31 

31 

326 

TENP AVERAGE 

10 0 

12 3 

15 3 

21 1 

28 3 

33 6 

36 4 

35 7 

30 2 

23 2 

17 6 

119 

23 1 

TEMP MEAN MAX 

13 7 

17 6 

21 2 

27 6 

34 9 

40 8 

43 7 

43 3 

39 3 

32 9 

24 6 

17 3 

29 9 

TEMP MEAN NIN 

4 3 

3 7 

8 4 

13 6 

18 8 

22 4 

23 3 

24 9 

20 6 

13 9 

10 4 

3 8 

14 7 

TEMP MEAN DAY 

12 2 

13 e 

17 2 

23 2 

29 0 

34 9 

37 B 

37 3 

33 2 

27 2 

19 9 

13 6 

25 0 

TEMP MN NIOMT 

Ü 6 

10 1 

13. 0 

18 3 

24 1 

28 3 

30 9 

30 2 

23 8 

20 4 

14 1 

8 8 

19 4 

VAPOUR PRESS 

a 6 

8 4 

9 3 

10 8 

10 3 

9 1 

9 9 

9 9 

8 9 

8 9 

9 3 

9 1 

9 4 

WIND SPEED 2N 

1 6 

2 1 

2 2 

2 1 

2 1 

2 0 

! 9 

1 9 

1 6 

1 6 

1 3 

1 3 

1 8 

5UNSHINE X 

38 

64 

32 

36 

62 

07 

B6 

06 

82 

74 

63 

60 

69 

TOT RADIATION 

229 

303 

348 

434 

306 

637 

621 

374 

481 

363 

237 

214 

414 

EVAPOTRANSP 

30 

55 

94 

141 

224 

249 

259 

241 

173 

133 

66 

28 

1693 


type OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 230 INTERN DAYS 63 MET DAYS 7? 

« SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 16 NOV 

BEGIN HUN ID ON 30 NOV 

MUNID PERIOD < 72 DAVfi) ENOS ON 10 Fell 
END OF 5EAS0N ON 31 HAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON 13 133 DAYS 


COUNTRY IRAQ 




• 

STATION 

RUTBAH 



♦ NUMBER 

40642 







• 

LATITUDE 

33 02 • 

LONGITUDE 

40 17 

• ELEVATION 

615 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

14 

14 

13 

17 

13 

0 

0 

0 

1 

3 

13 

16 

1 10 

TEMP AVERAGE 

7 4 

9 4 

13 0 

16 2 

23 B 

20 4 

30 6 

30 3 

26 7 

21 3 

14 2 

8 9 

19 3 

TEMP MEAN MAH 

13 8 

16 1 

19 0 

25 4 

31 5 

36 1 

38 3 

30 7 

33 3 

29 6 

20 2 

13 0 

26 7 

TEMP MEAN MIN 

1 7 

2 9 

6 0 

10 7 

13 8 

19 3 

21 7 

21 4 

17 6 

12 9 

7 l 

3 1 

11 7 

TEMP MEAN DAY 

10 0 

1 1 9 

13 4 

20 7 

26 3 

30 7 

33 1 

33 1 

29 6 

24 1 

15 8 

11 0 

21 8 

TEMP MN NIQHT 

6 1 

7 7 

10 9 

13 0 

21 0 

24 7 

26 0 

26 4 

22 6 

17 3 

10 3 

6 2 

16 3 

VAPOUR PRESS 

6 e 

6 6 

7 1 

6 1 

9 4 

9 3 

10 1 

10 0 

9 3 

B 3 

0 3 

7 6 

0 4 

WIND SPEED 2M 

2 4 

3 0 

3 2 

3 0 

2 0 

2 0 

3 2 

2 6 

2 2 

1 6 

2 0 

2 2 

2 6 

SUNSHINE X 

65 

66 

63 

66 

71 

06 

90 

07 

06 

77 

70 

65 

73 

TOT RADIATION 

23 2 

316 

396 

464 

343 

631 

629 

9M 

300 

381 

282 

232 

436 

EVAPOTRANSP 

34 

39 

113 

162 

216 

237 

294 

249 

103 

116 

39 

31 

1773 


TYPE OF MUNID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 340 INTERN DAYS 23 WET DAY5 O 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 1! DEC 
END OF SEASON ON 3 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 23 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY I RAO 




• 

STATION 

HABBANIYA 


• NUMBER 

4064B 







• 

LATITUDE 

33 

22 • 

LONGITUDE 

43 34 

• ELEVATION : 

44 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

UUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

20 

23 

29 

4 

0 

0 

0 

1 

1 

22 

19 

138 

TEHP AVERAGE 

9 3 

12 0 

16 1 

21 7 

26 1 

32 7 

34 0 

34 2 

30 0 

24 1 

16 0 

11 0 

22 6 

TEMP MEAN MAX 

13 6 

18 6 

23 0 

20 9 

36 0 

40 9 

43 4 

43 3 

39 5 

33 0 

24 2 

17 5 

30 3 

TEHP MEAN MIN 

4 4 

6 0 

9 3 

14 9 

20 1 

23 7 

23 8 

25 0 

21 2 

16 2 

10 5 

5 7 

15 2 

TEMP MEAN DAY 

12 1 

14 6 

IB 7 

24 5 

30 9 

33 4 

37 7 

37 3 

33 3 

27 4 

19 6 

13 6 

23 4 

TEHP MN NIGHT 

B 5 

10 6 

14 3 

19 B 

25 4 

29 2 

31 1 

30 3 

26 3 

20 6 

14 1 

8 7 

19 9 

VAPOUR PRESS 

9 0 

e 8 

9 6 

11 B 

12 1 

12 2 

13 1 

13 9 

13 1 

11 S 

11 2 

9 7 

11 4 

HIND SPEED 3M 

2 0 

2 4 

? 6 

2 5 

2 6 

3 0 

3 1 

2 6 

2 0 

l 6 

1 6 

1 5 

2 3 

SUNSHINE X 

66 

66 

63 

66 

73 

07 

07 

07 

87 

70 

70 

67 

73 

TOT RADIATION 

252 

317 

395 

475 

553 

636 

625 

500 

503 

383 

200 

235 

436 

EVAPOTRANSP 29 37 112 

TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE 

DRY DAYS 300 INTERM DAYS 63 

• SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON 20 NOV 
END OF SEASON ON 24 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 63 DAYS 

1 34 237 

SEASON 

WET DAYS 

298 

0 

323 

277 

193 

126 

57 

24 

1887 


COUNTRY IRAO 




• 

STATION 

BAGHDAD 


» NUMBER 

40630 







4 

LATITUDE 

33 

14 • 

LONG I TUDE 

44 14 

• ELEVATION 

34 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

27 

27 

26 

19 

7 

0 

0 

0 

0 

2 

20 

26 

134 

TEMP AVERAGE 

10 0 

12 3 

16 3 

22 0 

2B 4 

33 0 

34 8 

34 4 

30 6 

24 6 

17 1 

11 0 

22 9 

TEMP MEAN MAX 

16 0 

18 7 

22 7 

28 7 

33 B 

41 0 

43 4 

43 3 

39 B 

33 4 

24 6 

17 6 

30 4 

TEMP MEAN MIN 

4 3 

3 9 

9 6 

14 6 

20 0 

23 4 

25 3 

24 6 

21 0 

16 2 

10 3 

5 2 

15 0 

TEMP MEAN DAY 

12 3 

14 7 

18 6 

24 2 

30 8 

35 4 

37 6 

37 2 

33 6 

27 7 

19 0 

13 3 

25 4 

TEMP MN NIGHT 

8 6 

10 6 

14 3 

19 5 

23 2 

29 1 

30 8 

30 0 

26 3 

20 7 

14 0 

a 4 

19 Q 

VAPOUR PRESS 

8 7 

B 3 

9 3 

11 2 

11 7 

10 9 

12 1 

12 4 

11 6 

11 0 

10 6 

9 2 

10 6 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 6 

2 7 

2 6 

2 7 

3 1 

3 2 

2 9 

2 3 

2 1 

2 0 

2 0 

2 3 

sunshine x 

63 

60 

63 

68 

73 

86 

84 

87 

87 

79 

70 

63 

73 

TOT RADIATION 

24 7 

323 

396 

4B3 

333 

631 

611 

3BO 

303 

386 

281 

231 

433 

EVAPOTRANSP 

33 

63 

117 

167 

244 

306 

328 

293 

221 

149 

70 

33 

20 2 B 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 










D RY DAYS 394 INTERH DAY5 71 NET DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON OB NOV 
END or SEASON ON 7 FEB 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 71 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY IRAQ 




• 

STATION 

NUKMAIB 


• NUMBER 

40638 







• 

LATITUDE 

32 

02 • 

LONGITUDE 

42 13 

* ELEVATION 

303 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

1 1 

a 

9 

3 

0 

0 

O 

0 

3 

17 

26 

94 

TEMP AVERAGE 

11 4 

14 0 

ie e 

24 1 

30 1 

33 3 

37 3 

37 3 

34 0 

26 0 

IB B 

12 9 

23 1 

TEMP MEAN MAX 

13 3 

18 1 

22 8 

27 9 

33 9 

39 6 

41 7 

41 6 

38 3 

31 2 

23 2 

17 6 

29 3 

▼EMP MEAN MIN 

3 0 

4 b 

8 0 

12 8 

18 2 

22 4 

24 4 

24 0 

20 3 

13. 7 

9 3 

3 6 

13 9 

TEMP MEAN DAY 

It 6 

13 8 

10 1 

23 1 

20 9 

34 I 

36 1 

33 9 

32 3 

26 1 

IB 6 

12 9 

24 3 

TEMP MN NIQMT 

7 3 

9 3 

13 2 

18 0 

23 4 

27 9 

29 6 

29 l 

23 3 

19 8 

13 1 

7 2 

18 7 

VAPOUR PRESS 

7 2 

6 9 

7 2 

7 9 

9 3 

7 8 

a 3 

a 3 

8 0 

9 6 

0 4 

7 1 

8 0 

HIND SPEED 2N 

2 3 

2 8 

3 0 

3. 0 

2 9 

2 8 

3 0 

3 0 

2 8 

2 2 

1 8 

2 0 

2 6 

SUNSHINE X 

64 

64 

63 

64 

73 

06 

03 

B7 

06 

75 

69 

69 

74 

TOT RADIATION 

238 

320 

401 

470 

333 

630 

615 

302 

305 

382 

207 

248 

436 

EVAPOTRANSP 32 79 136 

TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE 

DRY DAYS 341 INTERM DAYS 24 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS DN S DEC 
END OF SEASON ON I JAN 

TOTAL LENOTH OF SEASON IB 24 DAYS 

212 264 

SEA50N 

WET DAYS 

290 

0 

326 

311 

231 

161 

79 

49 

2240 


COUNTRY IRAQ 




# 

STATION 

KUT AL 

MAI 


• NUMBER 

40663 







• 

LATITUDE 

32 

to • 

LONG I TUDE 

46 03 

• ELEVATION 

13 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

21 

19 

18 

7 

0 

0 

0 

0 

3 

20 

23 

136 

TEMP AVERAGE 

tl 6 

13 6 

17 7 

23 0 

29 4 

34 1 

33 2 

33 2 

31 a 

26 0 

IB 2 

12 3 

24 0 

TEMP MEAN MAX 

17 3 

20 0 

24 0 

29 0 

34 9 

41 3 

43 3 

43 B 

40 6 

33 0 

26 2 

19 2 

31 3 

T CMP MEAN MIN 

5 3 

6 9 

10 7 

15 6 

21 0 

24 4 

26 4 

23 9 

22 3 

17 4 

11 8 

6 8 

16 2 

TEMP MEAN DAY 

13 7 

13 9 

19 0 

25 3 

31 0 

36 0 

30 0 

38 0 

34 8 

29 2 

21 4 

15 1 

26 6 

TEMP MN N10MT 

9 9 

11 7 

13 4 

20 3 

26 3 

29 9 

31 6 

31 1 

27 7 

22 1 

13 6 

10 0 

21 0 

VAPOUR PRESS 

9 3 

9 3 

11 0 

13 4 

13 9 

13 1 

14 3 

14 4 

12 3 

119 

11 3 

10 2 

12 I 

WIND SPEED 2 M 

2 3 

2 6 

2 3 

2 3 

2 3 

3 1 

2 a 

2 6 

2 6 

2 2 

2 1 

2 0 

2 3 

SUNSHINE X 

66 

71 

67 

66 

72 

07 

07 

00 

87 

go 

70 

68 

76 

TOT RADIATION 

266 

330 

400 

470 

349 

634 

624 

386 

308 

396 

209 

246 

443 

EVAPOTRANSP 

40 

70 

113 

164 

238 

311 

309 

284 

233 

161 

77 

36 

2038 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

INTERMEDIATE 

5EAS0N 










DRY DAYS 311 INTERN DAYS 34 WET DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 4 DEC 
END OF SEASON ON 27 JAN 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 34 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY IRAQ 




• 

STATION 

NAJAF 



♦ NUMBER 

40670 







• 

LATITUDE 

31 

59 * 

LONGITUDE : 

44 19 

• ELEVATION 

32 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

a : 

IS 

17 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

lb 

20 

120 

TEMP AVERAGE 

10 2 

13 1 

18 0 

23 1 

29 5 

34 3 

36 4 

36 0 

32 4 

26 0 

17 7 

11 2 

24 0 

TEMP MEAN MAX 

16 3 

19 7 

24 7 

29 0 

3* B 

41 e 

44 0 

43 7 

40 6 

33 3 

24 9 

10 3 

31 1 

TCNP MEAN MIN 

4 e 

7 3 

11 3 

16 0 

21 5 

25 9 

28 2 

26 7 

23 8 

10 3 

11 7 

6 0 

16 0 

TEMP MEAN DAY 

12 7 

15 0 

20 5 

23 4 

31 7 

36 7 

38 9 

38 2 

35 1 

3 

20 5 

14 2 

26 5 

TEMP MN NIGHT 

9 0 

11 8 

16 0 

20 B 

26 3 

31 0 

33 0 

31 6 

28 6 

22 3 

15 2 

9 2 

21 2 

VAPOUR PRESS 

9 0 

8 7 

9 0 

10 3 

11 4 

10 9 

10 0 

11 2 

10 9 

10 0 

10 0 

0 1 

10 1 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 . e 

3 0 

2 9 

2 7 

3 4 

3 3 

3 0 

2 6 

2 3 

2 3 

2 5 

2 6 

SUNSHINE X 

66 

60 

67 

64 

73 

06 

BS 

08 

86 

76 

70 

70 

75 

TOT RADIATION 

263 

334 

410 

471 

333 

629 

628 

307 

507 

380 

293 

254 

443 

EVAPOTRANSP 

40 

71 

1 38 

179 

242 

315 

330 

312 

238 

154 

01 

47 

2147 

TYPE OF HUMID SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 









DRY DAYS 336 

INTERH DAY5 

29 

WET DAYS 

0 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

23 DEC 












END OF SEASON ON 

21 JAN 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 29 

DAYS 












COUNTRY IRAQ 




• 

STATION 

DIMANIVA 


• NUMBER 

40672 







« 

LATITUDE 

31 

59 • 

LONGITUDE 

44 59 

• ELEVATION 

20 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PR f- C I P 1 T AT I ON 

2) 

15 

17 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

16 

20 

120 

TEMP AVERAGE 

10 5 

12 9 

17 1 

22 7 

29 0 

32 7 

34 2 

33 8 

30 4 

24 9 

17 7 

11 9 

23 1 

TEMP MEAN MAX 

17 1 

19 7 

24 4 

30 1 

34 8 

41 0 

42 7 

42 9 

40 1 

34 5 

25 6 

18 6 

31 0 

TEMP MEAN MIN 

4 I 

5 8 

9 6 

14 5 

20 0 

23 1 

24 3 

23 6 

20 3 

15 8 

10 4 

5 4 

14 7 

TEMP MEAN DAY 

13 0 

15 3 

19 7 

25 2 

30 1 

35 3 

36 8 

36 6 

33 6 

20 3 

20 6 

14 2 

25 7 

TEMP MN NIGHT 

0 0 

10 9 

14 e 

19 9 

24 9 

20 9 

29 9 

39 ^ 

25 9 

20 B 

14 4 

8 6 

19 e 

VAPOUR PRCBfl 

0 9 

0 7 

9 9 

11 9 

12 8 

13 2 

14 5 

14 7 

13 3 

12 1 

11 4 

9 6 

11 7 

HIND SPEED 2M 

2 7 

2 0 

3 0 

2 9 

2 7 

3 4 

3 3 

3 0 

2 6 

2 3 

2 3 

2 5 

2 8 

SUNSHINE X 

70 

73 

70 

70 

74 

06 

87 

87 

86 

80 

72 

70 

77 

TOT RADIATION 

274 

347 

420 

495 

558 

629 

623 

582 

507 

400 

297 

254 

449 

EVAPOTRANSP 

41 

73 

133 

186 

237 

315 

327 

295 

224 

158 

82 

44 

2115 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 










DRY DAYS 333 INTERN DAYS 32 MET DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON IB D€C 
ENO OF SEASON ON 19 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 32 DAY6 


Copyrighted material 



COUNTRY IRAQ 




• STATION 

SAHAUA 



• NUMBER 

40674 







• LATITUDE 

31 

18 • 

LONGITUDE 

43 16 

• ELEVATION 

6 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

16 

9 

9 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

24 

24 

109 

TEMP AVERAGE 

10 2 

13 3 

18 3 

23 B 

30 4 

34 0 

36 1 

33 3 

32 2 

23 7 

17 8 

11 7 

24 1 

YE HP MEAN MAX 

14 8 

10 2 

24 3 

31 1 

38 0 

41 g 

43 4 

49 7 

41 4 

34 6 

23. 7 

IB 1 

31 3 

TEMP MEAN NXN 

3 0 

7 6 

114 

16 3 

21 9 

24 9 

26 1 

23 7 

23 3 

17 l 

io e 

7 0 

16 4 

TEMP MEAN DAY 

11 7 

14 9 

20 4 

26 4 

32 9 

36 4 

37 8 

37 8 

33 3 

26 8 

20 0 

14 4 

26 3 

TEMP MN NIGHT 

8 3 

11 4 

16 0 

21 4 

27 2 

30 3 

31 4 

30 9 

28 4 

21 8 

14 6 

9 9 

21 0 

-JAP OUR PRESS 

8 7 

9 1 

10 1 

11 3 

11 3 

9 6 

10 0 

11.4 

10 6 

10 2 

9 0 

0 9 

10. 1 

HIND SPEED 2M 

l 9 

2 6 

2 7 

2 9 

2 3 

2 7 

3 0 

2 3 

2 0 

1 9 

1 0 

! 8 

2 4 

SUNSHINE 7. 

73 

7fi 

70 

67 

73 

81 

83 

08 

83 

74 

73 

43 

74 

TOT RADIATION 

260 

364 

422 

404 

333 

606 

603 

367 

303 

363 

303 

206 

442 

EVAPQTRANSP 

35 

63 

129 

180 

259 

290 

326 

200 

208 

134 

79 

42 

2053 

TYPE OF HUMID SEA50N 

INTERMEDIATE 

SEASON 










DRV DAYS 323 

INTERM DAYS 42 

UET 

DAYS 

0 








• SEASON NR 

1 













SEASON BECIN5 ON 

3 DEC 












END OF SEASON ON 

16 JAN 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 42 

DAYS 












COUNTRY IPAQ 




• 

STATION 

NASI RIVA 


• NUMBER 

40676 







♦ 

LATITUDE 

31 

03 ♦ 

LONGITUDE 

46 14 

♦ ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

13 

16 

17 

7 

0 

0 

0 

0 

2 

17 

20 

111 

TEMP avERAOC 

11 4 

13 9 

IB 2 

23 6 

29 e 

32 9 

34 3 

34 6 

31 6 

26 1 

is e 

12 e 

24 0 

TEMP MEAN MAX 

17 6 

20 4 

24 9 

30 7 

36 9 

40 2 

42 B 

43 6 

41 3 

33 4 

26 ! 

18 9 

31 6 

TEMP MEAN MIN 

3 9 

7 7 

11 3 

16 6 

22 4 

23 3 

26 1 

23 2 

22 0 

17 1 

12 0 

6 B 

16 3 

TF.-1P MEAN DAY 

14 0 

16 4 

20 7 

26 2 

32 3 

33 4 

37 4 

37 6 

33 0 

29 3 

21 4 

14 9 

26 7 

TEMP MN NIGHT 

10 2 

12 3 

16 2 

21 3 

27 2 

30 1 

3! 2 

30 5 

27 3 

22 0 

13 B 

10 0 

21 2 

VAPOUR PRESS 

0 9 

9 1 

10 2 

12 4 

14 9 

16 4 

16 1 

14 4 

11 B 

1) 3 

11 3 

10 0 

12 2 

HIND SPEED 2M 

2 4 

2 6 

3 1 

3 2 

3 3 

3 9 

3 0 

3 4 

a. b 

2 6 

2 6 

2 3 

3 0 

SUNSHINE X 

60 

70 

70 

68 

74 

73 

02 

82 

83 

83 

74 

66 

74 

TOT RADIATION 

236 

343 

423 

48B 

336 

379 

601 

363 

499 

412 

306 

230 

440 

EVAPQTRANSP 

47 

71 

136 

192 

239 

299 

347 

321 

244 

1B1 

93 

44 

2234 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 










DRV DAYS 348 INTERN DAV5 17 WET DAYS 0 
♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 DEC 
END OF SEASON ON 3 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 17 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY IRAQ 




• 

STATION 

AMARA 



« NUMBER 

40680 







• 

LATITUDE 

31 

31 • 

LONGITUDE 

47 10 

• ELEVATION 

9 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

29 

20 

20 

6 

0 

0 

0 

O 

3 

19 

36 

160 

TEMP AVERAGE 

9 4 

12 9 

17 2 

23 3 

29 6 

34 2 

33 3 

33 2 

32 2 

23 2 

17 6 

116 

23 7 

TEMP MEAN MAX 

14 7 

18 7 

23 6 

29 7 

36 9 

41 9 

43 9 

43 5 

41 9 

34. 6 

25 7 

17 3 

31 0 

TEMP MEAN MIN 

4 9 

7 3 

: l l 

16 4 

22 1 

23 3 

26 6 

26 0 

22 7 

16 e 

10 0 

6 3 

16 4 

TEMP MEAN DAY 

11 6 

13 1 

19 6 

23 3 

32 2 

36 6 

38 3 

37 8 

33 6 

26 7 

20 B 

13 7 

26 3 

TEMP MN NIGHT 

0 3 

u 4 

IS 3 

21 0 

27 0 

30 6 

31 6 

31. 1 

28 1 

21 6 

14 7 

9 3 

20 9 

VAPOUR PRESS 

B 6 

9 7 

11 2 

14 e 

13 3 

14 5 

15 6 

16 5 

14 4 

12 3 

10 3 

9 4 

12 7 

WIND SPEED 2M 

1 B 

1 6 

2 0 

1 8 

2 2 

3 6 

3 6 

2 9 

2 4 

1 0 

1 B 

1. 7 

2 3 

SUNSHINE X 

61 

73 

66 

69 

76 

03 

66 

B7 

63 

71 

74 

39 

74 

TOT RADIATION 

233 

340 

407 

491 

566 

616 

619 

503 

304 

374 

303 

232 

441 

EVAPOTRANSP 

33 

32 

10O 

144 

219 

333 

331 

298 

223 

142 

73 

35 

2003 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 262 

INTERN DAYS 

43 

WET DAYS 

40 








♦ SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

20 NOV 












BEGIN 

HUMID 

ON 12 DEC 











HUMID 

PERIOD 

( 40 DAYS) END9 ON 

21 JAN 









END OF SEASON ON 

19 FEB 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

13 03 

DAYS 












COUNTRY I RAO 




• 

STATION 

BASRAH 



• NUMBER 

40669 







• 

LATITUDE 

30 

34 * 

LONGITUDE 

47 47 

• ELEVATION 

2 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

19 

18 

16 

6 

0 

0 

0 

0 

1 

26 

30 

149 

TF"P AVERAGE 

12 4 

14 6 

10 7 

24 1 

29 7 

32 7 

34 0 

33 6 

30 6 

23 9 

19 3 

13 6 

24 1 

TEMP MEAN MAX 

18 6 

21 0 

23 3 

30 e 

36 1 

30 0 

40 5 

41 3 

39 7 

33 0 

26 9 

20 0 

31 2 

TEMP MEAN MIN 

7 0 

8 7 

12 6 

la o 

23 7 

26 9 

27 7 

26 3 

22 6 

18 3 

13 2 

6 2 

17 8 

TEMP MEAN DAY 

14 9 

17 1 

21 3 

26 7 

32 1 

33 0 

36 4 

36 4 

34 1 

29 3 

22 4 

16 1 

26 6 

TEMP MN NI0M7 

11 2 

13 1 

17 I 

22 4 

27 e 

30 7 

31 6 

30 7 

27 3 

22 0 

16 9 

11 3 

21 9 

VAPOUR PRESS 

ii. 2 

11 6 

13 3 

17 0 

21 6 

24 2 

23 3 

24 6 

21 3 

IB 2 

13 3 

12 3 

18 0 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 6 

2 6 

2 3 

2 3 

3 2 

2 7 

2 6 

2 2 

i e 

2 0 

1 6 

2 4 

SUNSHINE X 

67 

70 

71 

66 

73 

79 

80 

63 

63 

83 

71 

66 

73 

TOT RADIATION 

277 

348 

430 

4 62 

362 

396 

391 

366 

302 

417 

303 

236 

443 

EVAPOTRANSP 

37 

64 

111 

130 

204 

232 

243 

243 

196 

136 

67 

33 

1716 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

I WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 292 

INTERN DAYS 

47 

WET DAYS 

26 









♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 NOV 

BEGIN HUH ID ON 16 DEC 

NJH ID PERIOD < 26 DAYS» ENDS ON 13 JAN 
END OF SEASON ON 1 FEB 
TOTAL LENOTM Of SEASON IS 73 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY IRAQ • STATION SUL A I MAN I YA • NUMBER 40623 






• 

LATITUDE 

33 33 * 

LONGITUDE 

43 27 ♦ 

ELEVATION 

833 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

116 

130 

127 

111 

33 

0 

0 

O 

0 

13 

6B 

100 

730 

TEMP AVERAGE 

3 3 

3 3 

10 2 

13 3 

21 3 

26 6 

32 0 

31 9 

27 3 

21 1 

i 2 e 

6 1 

17 9 

TEMP MEAN MAX 

7 6 

10 1 

13 3 

20 3 

26 0 

34 7 

38 4 

38 6 

34 4 

27 9 

18 4 

10 9 

23 7 

TEMP MEAN MIN 

-0 3 

1 2 

3 4 

10 3 

14 9 

21 0 

24 3 

24 6 

20 4 

14 8 

8 1 

2 3 

12 3 

TEMP MEAN DAY 

3 1 

7 3 

12 2 

17 3 

23 e 

30 3 

33. 0 

34 0 

29 8 

23 3 

13 0 

0 1 

20 0 

TEMP MN NIGHT 

2 6 

4 3 

7. 0 

13 9 

19 3 

23 4 

28 3 

28 6 

24 3 

18 2 

10 7 

4 6 

13 8 

VAPOUR PRESS 

3 6 

6 0 

7 3 

10 1 

10 9 

9 0 

9 3 

9 3 

6 1 

7 3 

7 7 

6 3 

8 1 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 0 

1 9 

1 4 

1 3 

1 7 

2 1 

i e 

1 3 

1 7 

t 6 

1 8 

I 7 

SUNSHINE X 

34 

32 

48 

30 

63 

83 

B6 

83 

66 

70 

60 

36 

66 

TOT RADIATION 

203 

237 

314 

391 

303 

633 

637 

361 

302 

346 

238 

192 

400 

EVAPOTRANSP 

20 

33 

66 

SB 

144 

194 

232 

196 

139 

102 

42 

20 

1276 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 174 INTERM DAYS 22 WET DAYS 169 

♦ SEASON NR 1 

SEASON DEOINS ON 30 OCT 

BEGIN HUMID ON 6 NOV 

HUMID PERIOD <16* DAYS) ENDS ON 24 APR 
END OF SEASON ON 9 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON 16 191 DAYS 


COUNTRY IRAQ 




• 

STATION 

SHA1BAH 


• NUMBER 

40687 







• 

LATITUDE 

30 

23 ♦ 

LONG I TUDE 

47 33 

« ELEVATION 

2 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

28 

23 

16 

10 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

17 

20 

119 

TEMP AVERAGE 

11 6 

13 9 

18 4 

24 2 

30 3 

33 3 

33 8 

33 3 

32 3 

26 9 

19 7 

13 3 

24 6 

TEMP MEAN MAI 

17 2 

20 0 

23 0 

31 7 

37 0 

41. 7 

43 9 

44 4 

41 7 

33 6 

26 7 

18 9 

32 0 

TEMP MEAN MIN 

6 1 

7 8 

11 7 

16 7 

22 B 

23 O 

27 8 

26 7 

22 B 

IB 3 

12 8 

7 8 

17 2 

TEMP MEAN DAY 

13 7 

16 1 

20 8 

26 9 

33 O 

36 4 

38 7 

38 6 

33 3 

29 9 

22 1 

13 2 

27 3 

TEMP MN NIQHT 

10 1 

12 2 

16 4 

21 9 

27 7 

30 4 

32 7 

31 9 

28 2 

23 0 

16 3 

10 7 

21 8 

VAPOUR PRE9S 

11 2 

11 6 

13 3 

17 0 

21 6 

24 2 

25 3 

24 6 

21 3 

10 2 

13 3 

12. 3 

18 0 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 6 

2 6 

2 3 

2 3 

3 2 

2 7 

2 6 

2 2 

1 8 

2 0 

1 8 

2 4 

SUNSHINE 7. 

67 

70 

71 

66 

73 

79 

80 

83 

83 

83 

71 

66 

73 

TOT RADIATION 

278 

348 

430 

482 

362 

396 

391 

368 

302 

418 

306 

236 

443 

EVAPOTRANSP 

33 

39 

113 

161 

222 

280 

291 

273 

209 

143 

70 

32 

1888 


TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 30 t INTERM DAYS 64 W€T DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 7 DEC 
END OF SEASON ON 9 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 64 DAYS 


Copyrighted material 


israel 

israël 


Copyrighted material 



COUNTRY ISRAEL 




• 

STATION 

LOD AIRPORT 


• NUMBER 

40180 







» 

LATITUDE 

32 

00 * 

LONGITUDE 

34 34 

• ELEVATION 

40 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

144 

113 

63 

21 

4 

0 

0 

0 

0 

26 

69 

162 

604 

TEMP AVERAGE 

12 8 

13 0 

14 3 

17 0 

21 3 

23 6 

23 4 

26 0 

24 6 

22 6 

19 0 

14 6 

19 S 

TEMP MEAN MAX 

18 2 

18 9 

20 4 

23 B 

28 7 

30 3 

31 3 

31 9 

30 6 

29 3 

23 3 

20 1 

23 8 

TEMP MEAN MIN 

7 3 

7 1 

8 2 

10 1 

13 9 

16 9 

19 4 

20 1 

IB 7 

13 B 

12 3 

9 1 

13 3 

TFMP MEAN DAY 

14 0 

13 2 

16 3 

19 3 

24 0 

26 0 

27 6 

20 1 

26 7 

24 6 

21 2 

16 4 

21. 7 

TEMP MN NIGHT 

11 4 

11 4 

12 3 

14 8 

IB B 

3ft. 2 

23 1 

23 3 

22 1 

19 4 

13 9 

12 0 

17 2 

VAPOUR PRESS 

10 3 

11 0 

12 1 

14. 1 

17 0 

20 0 

22 3 

23 8 

21 3 

17 6 

14 2 

11 9 

16 3 

MIND SPEED 2M 

l 9 

1 9 

l 9 

1 7 

1 9 

2 0 

2 0 

1 7 

1 3 

1 2 

l 9 

2 0 

1 8 

SUNSHINE X 

30 

63 

63 

70 

79 

03 

83 

86 

78 

80 

74 

60 

73 

TOT RADIATION 

239 

313 

390 

494 

388 

640 

630 

392 

483 

404 

301 

226 

442 

EVAPOTRANSP 40 47 73 103 132 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 213 INTERM DAYS 33 WET DAYS 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 OCT 

BEGIN WMID ON 13 NDV 

HUMID PERIOD <119 DAYS) ENDS ON 12 HAD 
END OF SEASON ON 28 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 132 DAYS 

167 

119 

176 

160 

120 

93 

62 

38 

1233 


COUNTRY ISRAEL 



• 

STATION 

JERUSALEM 


• NUMBER 

401 84 







• 

LATITUDE 

31 

47 • 

LONGITUDC 

33 13 

• ELEVATION 

809 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC 1P1TATI0N 

132 

134 

91 

34 

4 

0 

0 

0 

0 

13 

36 

123 

607 

TEMP AVERAGE 

8 9 

9 3 

1 1 1 

13 3 

20 0 

22 4 

23 6 

23 8 

22 2 

20 2 

16 4 

110 

17 1 

TEMP MEAN MAX 

12 3 

13 3 

13 7 

20 7 

26 4 

28 1 

29 2 

99 6 

27 8 

23 3 

20 7 

14 6 

22 0 

TEMP MEAN MlN 

3 2 

3 3 

6 3 

10 3 

13 1 

16 6 

IB 0 

18 1 

16 7 

13 1 

12 0 

7 3 

12 2 

TEMF MEAN DAY 

10 2 

11 0 

12 B 

17 4 

22 8 

24 4 

23 6 

23 9 

24 2 

21 9 

17 B 

12 2 

18 8 

TEMP MN NIGHT 

7 8 

B 4 

9 B 

13 9 

IB 8 

20 3 

21 4 

?t 4 

19 8 

17 B 

14 3 

9 2 

13 3 

VAPOUR PRESS 

7 7 

0 0 

0 3 

9 3 

10 3 

12 6 

14 7 

16 2 

16 0 

12 6 

10 3 

0 4 

11 2 

WIND SPEED 2M 

3 e 

3 3 

3 6 

3 3 

2 9 

3 1 

3 3 

2 8 

2 0 

a. 3 

2 3 

2 9 

3 0 

SUNSHINE X 

36 

39 

63 

73 

82 

96 

94 

97 

91 

82 

67 

60 

77 

TOT RADIATION 

237 

303 

392 

319 

604 

699 

677 

648 

342 

414 

283 

230 

463 

EVAPOTRANSP 

47 

33 

86 

127 

173 

190 

1 99 

170 

136 

100 

63 

44 

1396 

TVPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 










DRV DAYS 216 iNTFRn DAYS 30 WET DAYS 119 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS UN 4 NUV 

BEGIN HUN ID ON IB NOV 

HUMID PERIOD Cl l* DAYS t ENDS ON 17 MAR 
END OF SEASON ON ? APR 
TOTAL LENGTH OP SEASON IS 149 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY ISRAEL 




• 

STATION 

EILAT 



♦ NUMBER 

40199 







« 

LATITUDE 

29 

33 ♦ 

LONGITUDE : 

34 97 

• ELEVATION 

12 H 


JAN 

PEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

? 

» 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

25 

TEMP AVERAGE 

15 5 

16 B 

19 e 

24 3 

26 B 

31 0 

33 0 

33 4 

31 0 

27 2 

22 0 

16 9 

29 0 

TEMP MEAN MAX 

20 9 

22 » 

25 a 

30 7 

35 5 

38 3 

- 9 Ü 

40 2 

37 3 

33 2 

27 6 

22 4 

31 2 

TEMP MEAN MIN 

10 1 

11 1 

13 7 

17 9 

22 2 

23 B 

26 1 

26 5 

24 0 

21 2 

16 3 

11 4 

10 e 

TEMP MEAN DAY 

17 » 

ie 9 

22 0 

26 6 

31 3 

33 7 

35 4 

35 7 

33 2 

29 2 

23 9 

10 7 

27 2 

TEMP MN NIÔHT 

14 0 

15 2 

17 9 

22 3 

26 6 

20 5 

30 3 

30 5 

20 4 

24. 5 

19 3 

14 3 

22 6 

VAPOUR PRE9S 

7 7 

a o 

a 5 

9 3 

10 3 

12 6 

14 7 

16 2 

16 0 

12 6 

10 3 

8 4 

11 2 

WIND SPEED 2M 

3 4 

3 4 

3 9 

4 5 

4 6 

4 0 

4 1 

4 6 

5 4 

4 3 

3 9 

2 6 

4 1 

SUNSHINE 

71 

76 

6B 

71 

76 

77 

01 

05 

78 

79 

77 

77 

76 

'O’ RADIATION 

294 

372 

425 

504 

566 

506 

595 

577 

Gfl ? 

412 

327 

206 

453 

EVAPOTBAN5P 

90 

101 

169 

227 

299 

329 

306 

314 

270 

109 

126 

74 

2494 

TYPE OP HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND DRV 










DRY DAYS 36» 

INTERN DAYS 

1 0 

WET DAYS 

0 








COUNTRY ISRAEL 



• 

STATION 

BFT - 

DAGAN 


« NUMBER 

40179 







• 

LATITUDE 

32 

00 • 

LONGITUDE 

34 49 

• ELEVATION 

30 h 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jl*J 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13» 

B» 

»6 

9 

3 

0 

0 

0 

2 

16 

04 

149 

535 

TEMP AVERAGE 

12 3 

13 0 

15 0 

17 7 

20 1 

23 i 

24 9 

2» 2 

24 0 

21 4 

17 6 

13 a 

19 0 

TEMP MEAN MAX 

17 9 

19 2 

21 5 

24 6 

26 7 

29 3 

30 6 

30 9 

29 9 

SB 0 

24 2 

19 4 

2» 2 

TEMP MEAN MIN 

6 6 

6 a 

U 6 

11 0 

13 6 

17 1 

19 3 

19 6 

18 1 

14 0 

11 2 

0 2 

12 9 

TEMP MEAN DAY 

14 3 

1» 3 

17 4 

20 3 

22 » 

25 4 

26 9 

27 2 

26 0 

23 6 

19 9 

15 7 

21 2 

TEMP MN NIGHT 

1 Q 7 

11 3 

13 2 

1» 7 

17 9 

21 0 

22 7 

22 9 

21 4 

10 3 

14 6 

Il 1 

16 7 

VAPOUR PRES5 

10 3 

10 5 

11 1 

12 1 

14 3 

17 5 

20 4 

20 e 

19 4 

16 6 

13 3 

11 2 

14 a 

WIND SPEED 2M 

3 1 

2 0 

3 2 

2 9 

2 3 

2 3 

2 3 

2. 1 

1 B 

1 8 

l 9 

2 8 

2 4 

SUNSHINE X 

73 

77 

72 

79 

03 

06 

06 

B8 

03 

01 

82 

73 

00 

TOT RADIATION 

279 

359 

426 

537 

609 

646 

635 

602 

505 

407 

324 

258 

466 

EVAPOTRANSP 

4» 

»9 

101 

137 

156 

171 

177 

165 

12» 

90 

»B 

42 

1336 

TYPE OP HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 32» 

INTFRM DAYS 28 

WET DAYS 

112 








• SEASON NR 

1 













5EAS0N BEGINS ON 

29 OCT 












BEGIN 

HUH i n 

ON 6 NOV 











HUMID 

PERIOD 

(112 DAYS) ENDS ON 

26 FEB 









END OF SEASON ON 

IS MAR 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 140 

DAYS 












Copyrighted material 



COUNTRY ISRAEL ♦ STATION BEER 5HEVA * NUMBER 40191 






• 

latitude 

31 

13 

• 

LONGITUDE 

34 40 • 

ELEVATION 

200 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

•AIN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

47 

39 

32 

0 

3 

0 


0 

0 

0 

4 

27 

43 

203 

TEMP AVERACE 

11 2 

12 6 

13 1 

10 6 

21 6 

24 3 

23 

7 

23 7 

24 1 

21 6 

17 2 

12 6 

19 2 

TEMP MEAN MAX 

16 4 

IB 4 

21 3 

23 6 

29 3 

31 9 

32 

9 

32 8 

31 l 

28 6 

23 4 

17 9 

23 8 

TEMP MEAN MIN 

6 0 

6 9 

B 9 

11 3 

13 9 

16 7 

18 

3 

10 6 

17 1 

14 7 

11 0 

7 3 

12 6 

TEMP MEAN DAY 

13 1 

14 B 

17 4 

21 1 

24 4 

27 0 

28 

2 

28 2 

26 5 

24 0 

19 3 

14 4 

21 3 

TEMP MN NIGHT 

9 B 

11 1 

13 3 

16 4 

19 0 

21 6 

22 

9 

22 7 

21 1 

IB 4 

14 3 

10 t 

16 7 

VAPOUR PRESS 

B 3 

B 7 

9 6 

10 3 

12 1 

14 9 

16 

3 

18 5 

17 4 

14 2 

11 2 

9 3 

12 6 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 2 

2 3 

2 3 

2 3 

2 1 

1 

9 

1 7 

l 7 

1 7 

1 8 

2 1 

2 1 

SUNSHINE X 

73 

79 

00 

04 

91 

89 

06 

B9 

03 

03 

02 

B2 

B4 

TOT RADIATION 

204 

367 

436 

331 

631 

642 

619 

391 

303 

412 

323 

282 

472 

FVAP0TRAN5P 

46 

38 

103 

140 

103 

1 9 J 

189 

171 

132 

102 

61 

38 

1424 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 264 INTERM DAYS SB WET DAYS 43 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON IS NOV 

BEGIN HUMID ON 7 DEC 

HUMID PERIOD « 43 DAYS» ENDS On 19 JAN 
END OF SEASON ON 27 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 101 DAYS 


COUNTRY ISRAEL 




a 

STATION 

MAR RENAAN 


• NUMBER 

40133 







a 

LATITUDE 

32 

30 • 

LONGITUDE 

33 30 

• ELEVATION 

934 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

194 

143 

09 

33 

12 

0 

0 

0 

1 

17 

86 

141 

71B 

TEMP AVERACE 

6 6 

8 1 

10 3 

14 2 

18 9 

22 3 

23 7 

23 3 

22 0 

19 0 

id e 

0 3 

13 9 

TEMP MEAN MAI 

9 2 

11 2 

14 2 

10 7 

24 3 

20 0 

29 4 

29 1 

27 2 

23 4 

17 0 

10 8 

20 2 

TEMP MEAN MIN 

4 l 

3 0 

6 0 

9 7 

13 3 

16 6 

18 1 

IB 0 

16 7 

14 7 

10 6 

3 9 

11 6 

TFMP MEAN DAY 

7 6 

9 2 

11 9 

13 B 

20 9 

24 4 

23 7 

23 3 

23 B 

20 3 

14 9 

9 2 

17 4 

TEMP MN NIGHT 

6 0 

7 3 

9 4 

12 8 

17 1 

20 3 

21 3 

21 2 

19 7 

17 0 

12 3 

7 2 

14 3 

VAPOUR PRESS 

7 4 

7 6 

0 2 

0 3 

10 0 

11 6 

14 3 

13 3 

14 0 

11 6 

9 5 

9 1 

10 6 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 4 

2 3 

2 4 

2 0 

2 4 

2 4 

2 3 

1 B 

1 3 

i e 

2 3 

2 2 

SUNSHINE X 

60 

76 

73 

83 

00 

03 

B4 

87 

86 

03 

01 

74 

80 

TOT RADIATION 

261 

331 

433 

333 

393 

641 

623 

396 

313 

410 

316 

233 

463 

EVAPOTRANSP 

26 

42 

77 

116 

147 

172 

178 

162 

120 

83 

46 

24 

1193 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 207 INTERM DAYS 2t WET DAYS 137 

• SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 27 OCT 

BECIN HUMID ON 2 NOV 

HUMID PERIOD <137 DAYS) ENDS ON 19 MAR 
END OF SEASON ON 3 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 130 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY ISRAEL • STATION DEOANYA ALEE ♦ NUMBER 40157 

• LATITUDE 32.42 • LONGITUDE 35 32 • ELEVATION -210 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

97 

72 

51 

19 

5 

0 

0 

0 

1 

9 

50 

BO 

304 

TEMP AVERAGE 

12 9 

14 2 

16 5 

19 9 

24 0 

27 3 

29 0 

29 2 

27 6 

23 9 

19 3 

14 4 

21 5 

TEMP MEAN MAX 

17 6 

19 6 

22 5 

26 0 

31 7 

34 9 

36 0 

36 1 

34 6 

30 B 

25 0 

19 l 

27 9 

TEMP MEAN MIN 

0 4 

B B 

10 4 

13 0 

16 3 

19 0 

22 0 

22 3 

20 6 

17 5 

13 7 

9 9 

15 2 

TEMP MEAN DAY 

14 7 

16 2 

10 7 

22 4 

26 B 

30 1 

31 5 

31 6 

30 0 

26 2 

21 2 

16 0 

23 e 

TEMP MN NIGHT 

11 7 

12 7 

14 7 

17 e 

21 4 

24 7 

26 2 

26 3 

24 5 

21 0 

16 7 

12 3 

19 2 

VAPOUR PRESS 

10 7 

11 2 

12 4 

13 2 

14 6 

17 4 

20 4 

21 5 

19 9 

16 9 

13 4 

11. 6 

15. 3 

WIND SPEED 2M 

4 0 

4 B 

4 0 

5 3 

5 I 

5 9 

7 3 

7 4 

5 5 

4 1 

5 1 

4 3 

5 3 

SUNSHINE X 

71 

76 

72 

04 

05 

92 

92 

92 

90 

04 

75 

70 

02 

TOT RADIATION 

269 

349 

423 

540 

605 

657 

646 

602 

517 

406 

298 

247 

464 

evapotransp 

59 

75 

114 

190 

273 

323 

339 

323 

233 

147 

102 

56 

2234 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 247 INTERM DAYS 46 WET DAYS 72 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 15 NOV 

BEGIN HUMID ON 2 DEC 

MUMID PERIOD C 72 DAYS» ENOS ON 12 FEB 
END OF SEASON ON 13 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON 15 110 DAYS 


Copyrighted material 



Japan 

japon 

Copyrighted material 


COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

UAKKANAI 


• NUMBER 

47401 







« 

LATITUDE 

43 

23 • 

LONGITUDE 141 

41 

♦ ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

107 

71 

64 

58 

76 

76 

112 

111 

135 

126 

124 

123 

1183 

TEMP AVERAGE 

-3 6 

-3 6 

-1 7 

4 2 

0 7 

12 4 

16 7 

19 2 

16 4 

10 6 

3 1 

-2 8 

6 3 

TEMP MEAN MAX 

-3 7 

-3 2 

0 9 

7 2 

12 1 

13 8 

19 8 

22 2 

19 7 

13 8 

5 B 

-0 3 

9 2 

TEMP MEAN MIN 

-0 0 

-8 2 

-4 3 

1 3 

3 7 

9 3 

14 2 

16 7 

13 6 

7. 6 

0 3 

-5 0 

3 6 

TEMP MEAN DAY 

-5 1 

-4 8 

-0 B 

5 3 

10 1 

13 8 

10 0 

20 4 

17 7 

11 7 

4 0 

-2 I 

7 3 

TEMP MN NIGHT 

-6 3 

-6 2 

-2 3 

3 4 

7 9 

11 3 

13 B 

18 2 

13 2 

9 0 

1 7 

-4 0 

3 3 

VAPOUR PRESS 

3 t 

3 1 

4 0 

6 2 

8 9 

12 1 

16 4 

18 8 

14 1 

8 8 

3 2 

3 6 

8 7 

WIND SPEED 2M 

3 6 

3 4 

3 3 

3 3 

3 6 

3 1 

2 B 

2 7 

2 9 

3 4 

3 4 

3 5 

3 2 

SUNSHINE X 

13 

29 

40 

46 

44 

38 

34 

38 

49 

43 

23 

13 

33 

TOT RADIATION 

75 

141 

240 

344 

393 

389 

336 

333 

303 

208 

102 

62 

246 

EVAPOTRANSP 

14 

15 

32 

33 

77 

79 

83 

83 

70 

30 

SB 

19 

603 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS O INTERH DAYS 60 WET DAYS 303 

BEGIN HJMID ON 33 JUNE 
HUMID PERIOD (301 DAYS) ENDS ON 19 APR 
BEGIN HUMID ON 2 MAY 

HUMID PERIOD < 4 DAYS» ENDS ON 6 MAY 


COUNTRY JAPAN * STATION AITAHIESASNI • NUMBER 47402 






• 

LATITUDE 

44 

36 * 

LONGITUDE 142 

33 • 

ELEVATION 

7 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

93 

77 

78 

63 

83 

B7 

123 

138 

160 

1 16 

116 

112 

1248 

TEMP AVERACE 

-6 B 

-7 1 

-2 9 

3 9 

8 9 

119 

16 3 

18 7 

13 6 

9 4 

2 I 

-3 B 

3 3 

TEMP MEAN MAX 

-3 9 

-3 3 

0 7 

7 6 

13 4 

13 6 

19 B 

S3 1 

19 9 

14 0 

3 6 

-0 9 

9 2 

TEMP MEAN MIN 

-10 1 

-11 1 

-6 6 

0 4 

3 I 

0 9 

13 7 

16 0 

12 1 

3 6 

-1 1 

-6 7 

2 2 

TEMP MEAN DAY 

-5 9 

-5 9 

-1 6 

5 5 

10 0 

13 5 

17 8 

20 1 

17 3 

11 1 

3 3 

-2 9 

6 9 

TEMP MN NIGHT 

-7 7 

-0 1 

-3 9 

3 1 

7 9 

11 1 

13 3 

17 7 

14 1 

7 6 

0 4 

-3 4 

4 3 

VAPOUR PRESS 

3 0 

2 9 

3 9 

3 B 

8 4 

11 7 

16 3 

18 5 

13 9 

8 8 

3 4 

3 7 

8 3 

WIND SPEED 2M 

S 6 

2 2 

2 3 

2 B 

2 7 

2 2 

2 0 

2 0 

2 5 

2 6 

2 3 

2 3 

2 4 

SUNSHINE X 

27 

37 

41 

43 

41 

33 

30 

32 

44 

46 

31 

23 

36 

TOT RADIATION 

97 

163 

246 

342 

380 

361 

335 

306 

289 

215 

117 

82 

244 

EVAPOTRANSP 

7 

10 

23 

35 

77 

71 

76 

73 

62 

37 

16 

7 

316 


TYPE OT MUnlD SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS 0 INTERM DAYS 0 WET DAYS 363 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

HABORO 



• NUMBER 

47404 







• 

LATITUDE 

44 

22 ♦ 

LONGITUDE 141 

42 

♦ ELEVATION 

8 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

121 

81 

71 

69 

86 

80 

123 

129 

164 

132 

136 

142 

1374 

TEMP AVERAGE 

-3 3 

-3 1 

1 3 

5 0 

10 4 

14 4 

18 7 

20 3 

16 3 

10 2 

3 6 

-2 2 

7. 3 

TEMP MEAN WAX 

-2 2 

-1 6 

2 0 

8 9 

14 7 

10 1 

22 1 

24 3 

20 6 

14 3 

6 e 

0 6 

10 7 

TEMP MEAN MIN 

-9 7 

-9 6 

-3 6 

1 0 

6 2 

10 B 

13 7 

17 l 

12 2 

6 0 

0 3 

-3 3 

3 3 

TEMP MEAN DAY 

-4 6 

-4 1 

-O 4 

6 4 

12 0 

13 B 

20 0 

21 9 

17 e 

11 6 

4 6 

-I 4 

8 3 

TEMP MN NIGHT 

-6 B 

-6 3 

-2 6 

3 0 

9 1 

13 2 

17 6 

19 1 

14 4 

0 0 

1 8 

-4 0 

3 6 

VAPOUR PRESS 

3 2 

3 2 

3 1 

6 3 

9 7 

13 7 

10 7 

20 7 

13 0 

9 4 

3 9 

4 l 

9 6 

MIND SPEED 2M 

3 0 

2 B 

2 9 

2 a 

2 6 

2 0 

1 9 

2 0 

2 4 

2 9 

3 6 

3 7 

2 7 

SUNSHINE X 

20 

29 

39 

46 

44 

41 

37 

43 

49 

44 

23 

14 

36 

TOT RADIATION 

87 

146 

241 

349 

396 

406 

373 

33B 

310 

212 

104 

67 

234 

EVAPDTRANSP 

11 

13 

36 

36 

79 

82 

87 

86 

63 

40 

25 

13 

395 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 22 

WET DAYS 

343 








BEGIN 

HUMID 

ON 21 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

C 343 

DAY3) ENDS ON 

30 MAY 










COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

□MU 



• NUMBER 

47403 







• 

LATITUDE 

44 

33 • 

LONGITUDE 142 

58 

• ELEVATION 

14 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRFC IPITATI ON 

33 

48 

48 

30 

76 

B2 

109 

131 

132 

84 

76 

31 

940 

TEMP AVERAGE 

-7 2 

-7 3 

-3 3 

3 7 

8 9 

11 8 

16 4 

18 3 

13 1 

9 0 

1 9 

-3 9 

3 3 

TEMF* MEAN MAI 

-3 9 

-3 7 

0 2 

7 9 

13 6 

13 3 

19 8 

21 9 

19 6 

13 9 

3 0 

-0 8 

9 i 

TEMP MEAN MIN - 

•11 4 

-12 2 

-7 3 

-0 3 

4 2 

0 1 

13 0 

13 2 

10 9 

4 4 

-2 2 

-7 B 

1 2 

rEPiP MEAN DAY 

“6 3 

-6 4 

-2 2 

5 2 

10 6 

13 1 

17 6 

19 7 

16 7 

10 7 

3 1 

-3 2 

6 5 

TEMP MN NIGHT 

-0 3 

-8 9 

-4 6 

2 3 

7 4 

10 3 

13 0 

17 0 

13 2 

6 6 

-0 4 

-6 3 

3 6 

VAPOUR PRESS 

2 9 

2 8 

3 7 

3 7 

8 3 

11 9 

16 3 

18 7 

13 7 

8 7 

3 4 

3 6 

8 3 

MIND SPEED 2M 

2 8 

2 3 

2 9 

3 1 

2 9 

2 2 

1 9 

2 0 

2 6 

2 9 

2 9 

2 B 

2 6 

SUNSHINE X 

33 

41 

46 

4B 

43 

37 

34 

33 

47 

49 

3B 

33 

41 

TOT RADIATION 

111 

174 

264 

336 

391 

383 

337 

320 

301 

223 

131 

97 

239 

EVAPDTRAN5P 

6 

10 

27 

37 

78 

72 

78 

73 

61 

38 

13 

7 

522 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 31 

WET DAYS 

314 








BEGIN 

HUMID 

ON 23 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

(314 

DAYS) ENDS ON 

2 APR 










Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

RUMOI 



• NUMBER 

47406 







• 

LATITUDE 

43 

57 • 

LONGITUDE 141 

30 

• ELEVATION 

22 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

<A)L 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

140 

98 

73 

59 

73 

75 

125 

136 

161 

136 

146 

150 

1300 

TF*1P AVERAGE 

-5 2 

-4 B 

-1 3 

5 0 

10 4 

14 4 

19 0 

20 a 

16 3 

10 2 

3 7 

-2 2 

7 2 

TEMP MEAN MAY 

-2 2 

-I 5 

2 2 

9 I 

15 0 

18 4 

?? 7 

24 7 

20 8 

14 7 

7 l 

0 6 

11 o 

TEMP MEAN MIN 

-0 9 

-0 7 

-5 0 

1 0 

6 4 

11 0 

16 0 

17 6 

12 3 

6 1 

0 3 

-5 2 

3 6 

TEMP MEAN DAY 

-4 3 

-3 B 

-O I 

6 5 

12 3 

16 0 

20 5 

22 4 

18 0 

11 0 

4 e 

-1 4 

0 6 

TEMP MN NIGHT 

-6 3 

-5 9 

-2 3 

3 9 

9 3 

13 4 

IB 0 

19 5 

14 5 

8 1 

1 9 

-3 9 

5 9 

VAPOJR press 

3 4 

3 5 

4 3 

6 4 

9 6 

13 6 

19 6 

20 0 

: 4 ■ 

9 4 

6 1 

4 2 

9 6 

WIND SPEED 2M 

4 S 

4 1 

3 0 

3 6 

3 2 

2 5 

2 4 

2 6 

3 4 

3 9 

4 6 

4 9 

3 6 

SUNSHINE X 

1? 

25 

30 

46 

44 

41 

30 

43 

40 

43 

21 

11 

35 

TOT RADIATION 

84 

139 

241 

350 

397 

406 

378 

360 

309 

212 

103 

65 

254 

FVAPOTRANSP 

13 

16 

33 

61 

83 

85 

93 


70 

47 

28 

18 

630 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT 

DRY 

PERIOD 









DRV DAYS 0 

INTERN DAYS 77 

WET DAYS 

28 B 








BEGIN 

HUMID 

ON 27 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

(206 

DAYS» ENDS ON 

11 APR 










COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

ASAH I KAMA 


• NUMBER 

47407 







• 

LATITUDE 

43 

46 • 

LONGITUDE 142 

22 

* ELEVATION 

112 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

00 

67 

61 

63 

74 

78 

119 

168 

134 

103 

1 16 

94 

1157 

TEMP AVERAGE 

-0 5 

-7 7 

-3 0 

4 5 

11 4 

16 1 

20 4 

20 9 

15 J 

8 5 

1 3 

-4 9 

6 2 

TEMP MEAN MA* 

-4 2 

-2 e 

1 9 

10 4 

18 0 

22 3 

26 1 

26 5 

21 4 

14 6 

5 6 

-1 3 

11 5 

TSHP MEAN MIN - 

13 6 

-13 3 

-8 1 

-0 6 

5 5 

10 B 

15 9 

16 8 

i 0 ft 

3 7 

-2 4 

-9 0 

1 4 

TEMP MEAN DAY 

-7 2 

-6 1 

-1 3 

6 9 

14 0 

10 6 

22 8 

23 3 

17 B 

10 9 

2 9 

-4 0 

8 2 

TEMP MN N10HT - 

10 0 

-9 2 

-4 4 

3 4 

9 7 

14 5 

18 9 

19 5 

13 4 

6 3 

-0 5 

-7 3 

4 5 

VAPOUR PRC «ft 

2 6 

2 8 

3 8 

6 1 

9 7 

14 B 

20 1 

20 7 

14 0 

0 7 

5 3 

3 5 

9 3 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 4 

1 7 

1 0 

1 6 

1 6 

1 5 

1 3 

1 3 

1 3 

1 6 

1 5 

1 5 

SUNSHINE X 

24 

33 

43 

46 

46 

43 

39 

40 

42 

40 

26 

20 

37 

TOT RADIATION 

97 

159 

250 

350 

407 

417 

384 

346 

286 

204 

113 

79 

250 

EVAPOTRANSP 

5 

8 

24 

51 

84 

8B 

95 

84 

54 

28 

12 

5 

530 


type of humid season season without dry period 
DRY DAYS O INTERM DAYS 60 WET DAYS 305 

BEGIN HUMID ON 29 JUNE 
HUMID PERIOD < 305 DAYS) ENDS ON 30 APR 


Copyrighted material 



47409 


COUNTRY JAPAN * STATION ABASH 1 R 1 * NUMBER 

♦ LATITUDE 44 01 • LONGITUDE 144 |7 ♦ ELEVATION 38 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

68 

37 

37 

40 

67 

60 

78 

103 

97 

02 

63 

33 

033 

TEMP AVERAGE 

”6 6 

-7 1 

-2 9 

3 9 

9 3 

12 6 

17 2 

19 0 

IS 7 

9 9 

3 0 

-3 0 

5 9 

TEMP MEAN MAI 

-3 2 

-3 2 

0 8 

8 6 

14 2 

16 9 

21 0 

22 8 

20 1 

14 3 

6 9 

0 3 

10 0 

TEMP MEAN MIN - 

-10 4 

-11 2 

-6 3 

0 1 

3 2 

9 1 

14 0 

16 1 

12 3 

6 2 

-O 3 

-6 4 

2 3 

TEMP MEAN DAY 

-3 3 

-3 7 

-1 3 

3 9 

11 3 

14 4 

10 7 

20 6 

17 3 

117 

4 4 

-2 0 

7 3 

TEMP MN NIGHT 

-7 6 

-8 1 

-3 8 

3 2 

8 2 

116 

16 1 

17 9 

14 4 

B 2 

1 4 

-4 9 

4 7 

VAPOUR PRESS 

2 9 

2 9 

3 8 

5 0 

7 7 

12 2 

17 0 

19 0 

14 4 

9 1 

3 4 

3 6 

0 6 

MIND SPEED 2M 

2 9 

2 5 

2 6 

2 7 

2 3 

1 9 

1 7 

1 8 

2 2 

2 3 

2 8 

2. 0 

2 4 

SUNSM 1 NE X 

42 

50 

49 

49 

44 

42 

40 

41 

50 

31 

46 

43 

46 

TOT RADIATION 

123 

197 

276 

362 

396 

411 

389 

349 

314 

232 

140 

111 

276 

EVAPOTRANSP 

8 

10 

20 

36 

83 

7B 

03 

79 

61 

38 

19 

9 

336 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT 

DRY 

PERIOD 









DRV DAYS 0 

INTERM DAYS 91 

WET 

DAYS 

274 








BEGIN 

HUMID 

ON 29 

JULY 











HUMID 

PERIOD 

<250 

DAYS) ENDS ON 

3 APR 









BEGIN 

tAJMID 

ON 5 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

< 24 

DAYS) ENDS ON 

29 JUNE 










COUNTRY JAPAN 




• 

» 

STATION 

LATITUDE 

OTARU 

43 

11 • 

• NUMBER 
LONGITUDE 141 01 

47411 

• ELEVATION 

24 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRL C1P2TAT1 un 

139 

97 

84 

66 

37 

63 

00 

103 

143 

118 

143 

142 

1247 

TEMP AVERAGE 

-3 9 

-3 4 

-O 2 

6 1 

11 6 

13 3 

19 0 

21 7 

17 4 

11 2 

4 3 

-1 3 

8 2 

TEMP MEAN MAX 

-1 2 

-0 4 

3 1 

to 3 

16 7 

19 6 

23 9 

23 7 

21 7 

13 5 

7 7 

1 3 

12 0 

TEMP MEAN MIN 

-6 9 

-6 6 

-3 3 

2 2 

7 3 

It 6 

16 6 

IB 3 

13 8 

7 3 

1 2 

-4 3 

4 8 

TEMP MEAN DAY 

-3 0 

-2 4 

t 1 

7 9 

13 7 

17 0 

21 5 

23 3 

19 t 

12 8 

3 3 

-0 6 

9 7 

TEMP MN NIGHT 

-4 7 

-4 2 

-0 9 

3 2 

10 5 

14 2 

10 0 

20 3 

13 9 

9 4 

2 7 

-3 0 

7 0 

VAPOUR PRESS 

3 4 

3 3 

4 3 

6 3 

9 3 

13 7 

19 1 

20 9 

14 6 

9 3 

3 8 

4 0 

? 3 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 2 

2 2 

2 0 

1 B 

1 4 

1 2 

1 3 

i e 

2 0 

2 3 

2 2 

1 9 

SUNSHINE X 

23 

31 

37 

47 

43 

41 

38 

41 

46 

44 

31 

23 

37 

TOT RADIATION 

iOO 

136 

239 

336 

403 

406 

379 

331 

303 

218 

124 

83 

260 

EVAPOTRANSP 13 16 33 60 04 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 

DRY DAYS 0 INTERM DAYS 91 WET DAYS 

BEGIN HUMID ON 20 JULY 

HUMID PERIOD <274 DAYS) ENDS ON 20 APR 

83 

274 

91 

89 

68 

42 

22 

13 

616 


Copyrighted material 


COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

SAPPORO 


• NUMBER 

47412 







• 

LATITUDE 

43 

03 • 

LONGITUDE 141 

20 

♦ ELEVATION 

17 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIA. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

99 

70 

60 

39 

60 

66 

SS 

113 

136 

113 

106 

101 

1089 

TEMP AVERAGE 

-5 I 

-4 4 

-0 6 

6 1 

11 8 

15 7 

20 2 

21 7 

16 9 

10 4 

3 7 

-2 3 

7 0 

TEMP MEAN MAX 

-l 1 

-0 2 

3 5 

11 3 

17 6 

21 2 

23 1 

26 3 

22 1 

16 0 

8 2 

1 3 

12 6 

TEMP MEAN MIN 

-9 3 

-9 0 

-4 B 

l 3 

6 6 

11 2 

16 2 

17 8 

12 2 

3 4 

-0 3 

-6 1 

3 4 

TEMP MEAN DAY 

-3 0 

-3 0 

0 9 

0 1 

14 1 

10 0 

22 2 

23 6 

10 0 

12 4 

3 3 

-1 1 

9 6 

TEMP MN NICHT 

-6 3 

-5 6 

-1 7 

4 9 

10 3 

14 4 

10 0 

20 2 

14 8 

7 9 

1 7 

-4 4 

6 3 

VAPOUR PRESS 

3 2 

3 3 

4 3 

6 4 

9 3 

13 7 

IB 9 

20 9 

14 B 

9 3 

3 8 

3 8 

9 5 

MIND SPEED 2M 

1 6 

1 8 

2 0 

2 6 

2 6 

2 2 

2 1 

1 9 

1 9 

1 7 

1 a 

1 6 

2 0 

SUNSHINE X 

33 

4 1 

44 

31 

49 

46 

42 

44 

48 

49 

40 

34 

44 

TOT RADIATION 

ue 

iet 

264 

374 

423 

433 

400 

366 

311 

232 

142 

103 

279 

EVAPOTRANSP 

7 

13 

31 

64 

93 

96 

103 

93 

66 

36 

16 

8 

626 

TYPE OP HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 114 

MET DAYS 

231 








BEGIN 

HUMID 

ON 2 

AUG 











HIP1ID 

PERIOD 

<231 

DAYS) ENDS ON 

10 APR 










COUNTRY JAPAN 




» 

STATION 

IMAM I ZAWA 


» NUMBER 

47413 







• 

LATITUDE 

43 

13 • 

LONGITUDE 141 

47 

• ELEVATION 

42 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

121 

09 

63 

72 

81 

94 

1 16 

138 

133 

103 

122 

136 

1292 

TEMP AVERAGE 

-6 2 

-3 6 

-1 7 

3 4 

11 6 

13 3 

19 8 

21 0 

16 1 

9 6 

2 7 

-3 1 

? 1 

TEMP MEAN MA* 

-2 4 

-1 3 

2 4 

10 7 

17 8 

20 9 

23 0 

26 l 

21 7 

13 4 

6 9 

0 3 

12 0 

TEMP MEAN MIN *10 S 

-10 3 

-6 1 

0 6 

6 0 

lO B 

16 0 

17 3 

11 6 

4 0 

-1 1 

-7 1 

2. 6 

TEMP MEAN DAY 

-3 1 

-4 3 

-O 3 

7 3 

14 0 

17 7 

22 1 

23 2 

18 3 

110 

4 2 

-2 1 

0 9 

TEMP MN NICHT 

-7 6 

-6 9 

-2 9 

4 2 

10 0 

14 1 

18 7 

19 7 

14 3 

7 3 

0 0 

-5 4 

3 3 

VAPOUR PRESS 

3 1 

3 2 

4 2 

6 3 

9 B 

14 0 

19 3 

20 B 

14 8 

9 3 

3 9 

4 0 

9 6 

MIND SPEED 2M 

2 2 

2 4 

2 3 

2 7 

2 6 

2 2 

2 0 

2 0 

2 0 

2 0 

2 2 

2 2 

? 2 

SUNSHINE X 

32 

41 

47 

49 

48 

43 

40 

41 

46 

47 

32 

20 

41 

TOT RADIATION 

112 

181 

274 

364 

410 

417 

309 

331 

303 

226 

126 

93 

271 

EVAPOTRANSP 

7 

12 

29 

39 

B9 

90 

96 

B9 

60 

34 

14 

6 

3B3 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEA 5 ON WITHOUT DRV 

PERIOD 









DRV DAYS O 

INTERM DAYS 37 

WET DAYS 

320 








BEGIN 

HUMID 

ON 6 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

(320 

DAYS) ENDS ON 

30 APR 










Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

08IHIR0 


« NUMBER 

47417 







• 

LATITUDE 

42 

33 • 

LONGITUDE 143 

. 13 

• ELEVATION 

39 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

46 

37 

48 

62 

76 

43 

96 

130 

137 

06 

64 

31 

926 

TENP AVERAGE 

- 9 0 

•7. 0 

-2 4 

3 0 

10 7 

14 3 

18 3 

20 0 

13 6 

0 9 

1 9 

-3 2 

3 9 

TEMP MEAN MAX 

-2 4 

-1 1 

3 1 

11 4 

17 7 

20 3 

24 1 

23 2 

21 4 

13 6 

7 6 

0 4 

12 0 

TEMP MEAN MIN - 

16 2 

-1» 1 

-0 0 

-0 3 

4 9 

9 3 

14 4 

16 2 

10 9 

3 4 

-3 1 

-11. 1 

0 4 

TEMP MEAN DAY 

~6 e 

-5 » 

-0 4 

7 6 

13 6 

17 0 

21 0 

22 2 

17 9 

11 5 

4 0 

-3 3 

0 2 

TEMP MN NIGHT - 

10 9 

-9 7 

-3 9 

3 0 

9 2 

13 1 

17 3 

18 7 

13 7 

6 3 

-0 6 

-e 3 

4 0 

VAPOUR PRESS 

2 3 

2 3 

3 7 

6 0 

9 2 

13 2 

17 B 

19 8 

14 3 

0 8 

3. 1 

3 1 

8 B 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 6 

1 0 

t B 

1 0 

1 3 

l 2 

i. 1 

1 2 

1 3 

1 8 

» 3 

l 3 

SUNSHINE X 

62 

63 

60 

34 

40 

37 

32 

32 

43 

33 

39 

39 

30 

TOT RADIATION 

169 

239 

322 

389 

419 

304 

347 

304 

294 

247 

103 

143 

287 

EVAPOTRANSP 

3 

10 

30 

37 

02 

70 

82 

74 

33 

30 

12 

2 

313 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 31 

WET DAYS 

334 








BEGIN 

HUMID 

ON 29 

MAY 











HUMID 

PERIOD <334 

DAYS) ENDS ON 

20 APR 










COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

KUBM1RD 


• NUMBER 

47410 







• 

LATITUDE 

42 

39 * 

LONGITUDE 144 

24 

« ELEVATION 

32 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JW 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

32 

44 

67 

90 

110 

112 

104 

131 

138 

113 

68 

61 

1112 

TEMP AVERAOE 

-6 6 

—6 2 

-2 1 

3. 2 

7. 7 

11 1 

13 4 

17 9 

19 2 

9 6 

3 3 

-2 7 

3 3 

TEMP MEAN MAX 

-l 1 

-0 9 

2 2 

7 6 

12 0 

14 9 

19 0 

21 6 

19 4 

14 B 

0 4 

2 2 

10 0 

TEMP MEAN MIN 

-13 0 

-12 3 

-6 3 

-0 4 

4 | 

0 2 

12 7 

13 1 

11 3 

4 4 

-1 9 

-0 l 

1 1 

TEMP MEAN DAY 

-4 9 

-4 3 

-O 3 

3 1 

9 3 

12 0 

17 0 

19 3 

16 7 

11 3 

4 9 

-1 3 

7 1 

TEMP MN NIGHT 

-8 4 

-7 9 

-3 3 

2 3 

6 e 

10 4 

14 6 

16 9 

13 4 

6 9 

0 3 

-5 8 

3 9 

VAPOUR PRESS 

2. 6 

2 9 

4 0 

6 1 

8 6 

11 6 

13 7 

10 2 

14 6 

9. 4 

3 7 

3 7 

e 6 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 2 

2 0 

2 0 

2 2 

2 3 

2 7 

2 2 

2 3 

SUNSHINE X 

63 

62 

36 

49 

42 

31 

20 

31 

44 

33 

60 

61 

49 

TOT RADIATION 

171 

236 

300 

366 

38 B 

330 

323 

304 

297 

232 

183 

140 

277 

EVAPOTRANSP 

3 

12 

30 

49 

67 

63 

70 

69 

36 

36 

16 

4 

479 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS O INTERN DAYS 0 WET DAYS 36» 


Copyrighted material 


COUNTRY JAPAN 




• STATION 

NEMURO 



• NUMBER 

47420 







• LATITUDE 

43 

20 ♦ 

LONGITUDE 143 

33 

• ELEVATION 

26 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

41 

32 

62 

78 

96 

96 

97 

106 

145 

113 

B6 

57 

1009 

TEMP AVERAGE 

•4 B 

-5 6 

-2 2 

3 0 

7 1 

10 0 

14 3 

17 1 

13 4 

10 6 

4 6 

-1 2 

5 7 

TEMP MEAN MAX 

-I 8 

-2 1 

0 9 

7 0 

11 4 

13 9 

18 1 

20 6 

18 7 

14 1 

7 9 

1 6 

9 2 

TEMP MEAN MIN 

-B 4 

-9 3 

-3 4 

-0 2 

3 B 

7 0 

11 3 

14 4 

12 6 

7 3 

1 3 

-4. 3 

2 5 

TEMP MEAN DAY 

-3 9 

-4 4 

-1 1 

4 7 

9 0 

11 7 

16 0 

16 6 

16 7 

It 9 

3 6 

-0 4 

7, 0 

TEMP MN NIGHT 

-3 9 

-6 3 

-3 1 

2 4 

6 4 

9 2 

13 3 

16 1 

14 2 

9 1 

2 6 

-3 1 

4 6 

VAPOUR PRESS 

3 2 

3 1 

4 2 

6 1 

6 3 

11 2 

13 1 

17 9 

13 0 

10 1 

6 0 

4 0 

B 7 

WIND SPEED 2M 

3 6 

3 2 

3 2 

3 3 

3 2 

2 B 

2 3 

2. 4 

2 9 

3 2 

3 6 

3. 3 

3 1 

SUNSM I NE X 

33 

36 

33 

46 

42 

34 

29 

32 

44 

31 

53 

34 

46 

TOT RADIATION 

132 

222 

294 

360 

367 

367 

330 

300 

293 

237 

167 

133 

271 

evapotransp 

11 

14 

29 

30 

66 

63 

66 

66 

58 

40 

23 

13 

301 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 

0 

WET 

DAYS 

363 









COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

9UTTSU 



• NUMBER 

47421 







* 

LATITUDE 

42 

47 ♦ 

LONGITUDE 140 

14 

♦ ELEVATION 

16 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

106 

76 

66 

72 

72 

66 

110 

124 

164 

137 

138 

120 

1261 

TEMP AVERAGE 

-3 0 

-2 7 

0 4 

3 9 

10 7 

14 3 

16 9 

21 2 

17 6 

11 7 

5 1 

-0 6 

8 3 

TEMP MEAN MAX 

-0 7 

-0 3 

2 6 

9 3 

14 3 

17 6 

22 0 

24 3 

20 9 

13 3 

6 0 

1 9 

11 3 

TEMP MEAN MIN 

-3 6 

-3 4 

-2 3 

2 4 

7 l 

11 4 

16 4 

18 7 

14 3 

B 2 

2 1 

-3 3 

3 3 

TEMP MEAN DAY 

-2 2 

-2 0 

1 2 

7 1 

12 1 

15 6 

20 2 

22 5 

18 7 

12 9 

6 0 

0 1 

9 3 

TEMP MN NIGHT 

-3 7 

-3 3 

-0 4 

4 9 

9 6 

13 4 

IB 1 

20 2 

16 1 

9 9 

3 3 

-2 1 

7 2 

vapour press 

3 6 

3 7 

4 6 

6 7 

9 8 

13 6 

19 1 

21 6 

16 0 

10 3 

6 3 

4 3 

10 0 

WIND SPEED 2M 

4 6 

4 9 

4 6 

4 6 

4 6 

4 1 

4 | 

3 7 

3 9 

3 7 

4 4 

4 6 

4 3 

SUNSHINE X 

14 

21 

33 

4B 

47 

43 

41 

43 

47 

45 

27 

14 

36 

TOT RADIATION 

B4 

134 

233 

362 

414 

417 

395 

372 

309 

224 

119 

74 

262 

EVAPOTRANSP 

23 

27 

44 

71 

94 

91 

99 

99 

77 

31 

33 

26 

739 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITHOUT 

DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTFRM DAYS 

77 

WCT DAYS 

?00 








BEGIN 

HUMID 

ON 3 JUL V 











HUMID 

PERIOD 

(260 DAYS) ENDS ON 

17 APR 










Copyrighted material 



COUNT* V JAPAN • STATION MURORAN • NUMBER 47423 






• 

LATITUDE 

42 

19 ♦ 

LONGITUDE 140 

39 * 

ELEVATION 

43 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

68 

31 

59 

61 

97 

121 

163 

130 

162 

101 

73 

62 

1192 

TEMP AVERAGE 

-2 5 

-2 4 

0 4 

3 5 

10 2 

13 0 

10 5 

21 0 

17 9 

12 3 

3 0 

0 1 

8 4 

TEMP MEAN HAS 

-0 2 

0 0 

3 2 

9 0 

14 0 

17 2 

21 3 

23 9 

21 0 

13 7 

B 7 

2 6 

11 4 

TENP MEAN HIN 

-4 e 

-4 8 

-2 0 

2 7 

7 3 

11 3 

16 2 

13 9 

13 4 

9 3 

3 0 

-2 3 

3- 4 

TEMP MEAN DAY 

-I 7 

-1 3 

1 6 

7 0 

11 9 

13 3 

19 B 

20 6 

19 1 

13 6 

6 B 

0 9 

9 4 

TENP MN NIGHT 

-3 0 

-3 0 

-0 1 

3 0 

9 6 

13 2 

17 0 

16 7 

16 9 

IS 0 

4 3 

-1 2 

7 3 

VAPOUR PRESS 

3 6 

3. 6 

4 6 

6 7 

9 6 

13 4 

18 7 

21 3 

13 9 

10 3 

6 3 

4 2 

9 9 

WIND SPEED 2N 

4 2 

3 7 

3 4 

3 3 

2 9 

2 6 

2 3 

3 0 

3 4 

4 3 

4 7 

3 3 

3 3 

SUNSHINE X 

33 

43 

30 

31 

47 

38 

33 

37 

40 

32 

41 

29 

42 

TOT RADIATION 

119 

196 

209 

376 

414 

309 

332 

334 

313 

246 

149 

99 

273 

EVAPOTRANSP 

22 

24 

40 

62 

02 

00 

03 

80 

78 

62 

39 

23 

603 


TYPE OF HUN ID SEASON ALL YEAR ROUND NUN ID 
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COUNTRY JAPAN • STATION TONAKOMA1 * NUMBER 47424 






• 

LATITUDE 

42 

38 • 

LONGITUDE 141 

33 • 

ELEVATION 

6 M 


JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

34 

40 

38 

93 

106 

119 

164 

173 

177 

ioe 

02 

3B 

1242 

TEMP AVERAGE 

-3 1 

-4 3 

-I 0 

4 4 

9 2 

13 0 

17 7 

20 4 

16 6 

10 4 

3 9 

-1. 9 

6 9 

TEMP HEAN MAX 

-0 6 

-0 3 

2 7 

8 4 

12 9 

16 0 

20 3 

23 2 

20 7 

15 4 

B 3 

2 3 

10 0 

TEMP HEAN MIN 

-10 3 

-9 4 

-3 0 

0 6 

3 4 

10 2 

13 4 

17 6 

12 4 

3 2 

-1 0 

-6 6 

2 9 

TEMP MEAN DAY 

-3 7 

-3 2 

0 3 

3 9 

10 3 

14 | 

18 7 

21 4 

17 9 

1 l 9 

3 3 

-0 8 

8 2 

TEMP NN NIGHT 

-6 6 

-3 9 

-2 1 

3 4 

7 9 

12 1 

16 9 

19 1 

14 6 

7 6 

i. 2 

-4 6 

3 3 

VAPOUR PRESS 

3 1 

3 2 

4 4 

6 6 

9 6 

13 3 

10 4 

21 2 

13 4 

9 7 

3 9 

3 9 

9 6 

WIND SPEED 2M 

2 6 

2 7 

2 7 

2 7 

2 3 

2 4 

2 3 

2. 9 

2 B 

2 5 

2 3 

2 4 

2 3 

SUNSHINE X 

32 

33 

49 

48 

43 

32 

29 

33 

43 

51 

49 

46 

44 

TOT RADIATION 

132 

213 

283 

362 

393 

336 

331 

314 

302 

242 

164 

129 

270 

EVAPOTRANSP 

9 

16 

32 

32 

70 

69 

73 

79 

66 

39 

16 

9 

534 
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Copyrighted material 


COUNTRY JAPAN 




• STATION 

URAKAWA 


• NUMBER 

47426 







• LATITUDE 

42 

10 • 

LONGITUDE 142 

47 

• ELEVATION 

34 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

50 

40 

57 

96 

107 

128 

135 

149 

135 

121 

91 

70 

1179 

TEMP AVERAOE 

-3 3 

-3 1 

-0 2 

4 7 

9 3 

12 Q 

17 4 

20 0 

16 9 

11 5 

5 4 

-0. 4 

7 6 

TEMP MEAN MAX 

0 l 

0 2 

3 0 

6 3 

12 9 

16 0 

20 2 

22 9 

20 6 

15 5 

9 1 

3 0 

it. o 

TEMP MEAN MIN 

-6 6 

-6 6 

-3 4 

l 5 

6 0 

10 1 

15 0 

17 7 

13 7 

7 8 

1 8 

-3 6 

4 4 

TEMP MEAN DAY 

-2 0 

-2 0 

1 0 

6 2 

10 7 

14 1 

18 5 

21 2 

18 3 

12 9 

6 6 

0 7 

B 9 

TEMP MN NIGHT 

-4 0 

-4 0 

-1 0 

3 9 

8 3 

12 0 

16 5 

19 1 

15 5 

9 7 

3 5 

-2 1 

6 5 

VAPOUR PRESS 

3 3 

3 4 

4 5 

6 7 

9. 6 

13 1 

18 1 

21 0 

15 7 

10 0 

6 1 

4 1 

9 6 

WIND SPEEO 2M 

3 7 

4 0 

3 7 

3 2 

2 7 

2 2 

2 0 

2 0 

2 9 

3 5 

4 1 

4 0 

3 2 

5UNSHINE X 

50 

58 

57 

52 

49 

39 

33 

38 

50 

56 

49 

42 

40 

TOT RADIATION 

151 

230 

314 

381 

425 

395 

352 

339 

323 

25B 

166 

121 

288 

EVAPOTRANSP 

IB 

24 

39 

57 

75 

73 

77 

78 

69 

51 

34 

21 

6)6 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

365 









COUNTRY JAPAN 




• STATION 

ESASHI 



• NUMBER 

47428 







• LATITUDE 

41 

52 * 

LONGITUDE 140 

08 

* ELEVATION 

12 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

114 

79 

79 

82 

BB 

94 

131 

133 

156 

113 

105 

108 

12B2 

TEMP AVERAGE 

-1 7 

-1 4 

1 6 

6 9 

11 4 

15 4 

19 9 

22 5 

18 6 

12 e 

6 5 

0 9 

9 4 

TEMP MEAN MAX 

0 7 

2 1 

4 5 

10 3 

15 0 

16 9 

23 2 

26 0 

22 2 

16 5 

9 5 

3 5 

12 6 

TEMP MEAN MIN 

-4 3 

-4 2 

1 1 

3 7 

8 1 

12 4 

17 3 

19 7 

15 5 

9 4 

3 5 

-1 8 

6 5 

TEMP MEAN DAY 

-O 9 

-0 6 

2 7 

B 2 

12 B 

16 B 

21 3 

23 9 

20 0 

14 1 

7 5 

1 7 

10 6 

TEMP MN NIGHT 

-2 4 

-2 2 

1 0 

6 1 

10 4 

14 5 

19 1 

21 4 

17 3 

11 1 

4 9 

-O 6 

8 4 

VAPOUR PRESS 

3 9 

4 0 

4 8 

7 4 

10 6 

14 6 

19 9 

22 8 

16 4 

10 * 

6 B 

4 7 

10 5 

WIND SPEED 2M 

5 5 

5 3 

4 9 

3 9 

3 0 

2 5 

2 3 

2 5 

3 2 

3 8 

5 5 

6 0 

4 0 

SUNSHINE X 

13 

23 

36 

48 

43 

37 

34 

44 

40 

47 

29 

14 

35 

TOT RADIATION 

05 

143 

243 

365 

394 

383 

358 

369 

317 

235 

12B 

78 

258 

EVAPOTRANSP 

31 

32 

51 

68 

82 

84 

91 

99 

Bi 

59 

46 

36 

760 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR 

ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

365 









Copyrighted material 



country japan 




« 

STATION 

HAKODATE 


• NUHBER 

47430 







• 

LATITUDE 

41 

49 • 

LONGITUDE 

140 43 

• ELEVATION 

33 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

71 

49 

61 

B1 

B2 

BB 

126 

139 

176 

100 

83 

7fl 

1144 

TEMP AVERAGE 

-3 9 

-3 3 

0 1 

6 2 

11 2 

14 9 

19 3 

21 3 

17 2 

11 2 

4 8 

-1 1 

B 2 

TEMP MEAN MAX 

-O 6 

0 1 

3 9 

10 9 

16 0 

IB 9 

23 0 

23 3 

21 B 

16 3 

9 0 

2 2 

12 2 

TEHP HE AN HIN 

-7 e 

-7 4 

-3 3 

2 0 

6 6 

11 3 

16 3 

18 3 

S3 2 

6 6 

0 B 

-4 7 

4 3 

TEHP H£ AN DAY 

-2 9 

-2 3 

1 6 

B 1 

13 0 

16 3 

20 0 

23 0 

19 0 

13 0 

6 2 

-0 2 

9 7 

TEHP HN NIOHT 

-5 1 

-4 5 

-0 B 

5 2 

9 a 

13 B 

IB 3 

20 2 

IS 3 

9 0 

2 B 

-3. 1 

6 7 

VAPOUR PRESS 

3 6 

3 7 

4 7 

7 0 

10 2 

14 2 

19 6 

22 0 

16 0 

10 2 

6 3 

4 4 

10 2 

WIND SPEED 2H 

2 5 

2 6 

2 7 

2 B 

2 9 

2. 2 

2 O 

2 0 

2 3 

2 2 

2 6 

2. 3 

2 4 

SUNSHINE X 

36 

43 

46 

31 

49 

40 

33 

41 

47 

32 

43 

33 

44 

TOT RADIATION 

132 

200 

278 

37B 

423 

400 

363 

334 

313 

230 

162 

113 

201 

evapotransp 

10 

IS 

34 

62 

B4 

63 

07 

09 

66 

40 

20 

10 

600 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRV DAYS 0 INTERN DAYS 32 WET DAYS 333 
BE01N MUNI D ON B JUNE 
HUHID PERIOD (333 DAYS) ENDS ON 7 NAY 


COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

HUTCHAN 


• NUHBER 

♦7433 







• 

LATITUDE 

42 

34 • 

LONGITUDE 140 

43 

• ELEVATION 

174 H 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

210 

143 

ice 

89 

BO 

76 

116 

131 

133 

133 

183 

22B 

1648 

TEHP AVERAGE 

-6 6 

-6 2 

-2 6 

3 B 

10 3 

14 3 

19 1 

20 3 

13 1 

B 3 

1 9 

-3 9 

6 2 

TEHP HE AN HAX 

-2 9 

-1 9 

1 7 

B 3 

16 2 

19 7 

23 B 

25 4 

20 B 

14 5 

6 2 

-0 4 

11 0 

TEHP MEAN MIN - 

11 0 

-11 9 

-7 7 

-1 1 

4 B 

10 0 

13 3 

16 6 

10 0 

3 0 

-2 2 

-0 1 

1 4 

TEHP HEAN DAY 

-3 7 

•3 l 

-1 3 

3 3 

12 6 

16 6 

21 0 

22 3 

17 2 

10 6 

3 3 

-3 0 

7 9 

TEHP HN NIGHT 

-B 4 

-e i 

-4 2 

2 3 

8 6 

S3 1 

17 9 

19 0 

12 9 

9 8 

-0 2 

-6 4 

4 4 

VAPOUR PRES5 

3 2 

3 2 

4 1 

6 0 

9 3 

13 3 

IB 7 

20 2 

14 2 

9 0 

3 6 

3 9 

9 2 

WIND SPEED 2H 

1 3 

l 7 

1 a 

I 9 

2 0 

2 0 

1. B 

1 3 

1 3 

1 4 

1 7 

1 3 

1 7 

SUNSHINE X 

17 

23 

33 

43 

49 

40 

33 

39 

43 

42 

26 

16 

34 

TOT RADIATION 

89 

144 

239 

340 

403 

400 

363 

343 

294 

213 

117 

77 

232 

evapotransp 

6 

10 

24 

30 

79 

B4 

98 

83 

34 

26 

13 

6 

325 


TYPE O* HUHID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS O INTERN DAYS 44 MET DAYS 321 

BEGIN HUHID ON 28 JUNE 

HUHID PERIOD (321 DAYS) ENDS ON IS HAY 


Copyrighted material 


COUNTRY JAPAN • STATION MOMBETSU • NUMBER 47433 

♦ LATITUDE 44 21 • LONGITUDE 143 22 ♦ ELEVATION 16 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

59 

45 

54 

40 

60 

94 

95 

131 

121 

67 

33 

52 

009 

TEMP AVERAGE 

6 4 

-6 7 

-2 6 

4 3 

9 7 

12 2 

16 4 

17 9 

15 6 

9 6 

3 2 

-2 8 

5 9 

TEMP MEAN MA* 

-3 2 

-3 0 

1 1 

8 e 

14 4 

IS 0 

19 6 

20 9 

19 7 

14 1 

6 9 

0 3 

9 6 

TEMP MEAN MIN 

-9 e 

-10 7 

-6 3 

0 3 

3 6 

9 0 

13 6 

13 4 

11 9 

3 3 

-0 3 

-6 l 

2 4 

TEMP MEAN DAY 

-3 3 

"3 4 

-1 2 

6 2 

11 6 

13 6 

17 7 

19 1 

17 1 

11 2 

4 4 

-1 9 

7 2 

TEMP MN NIÛMT 

■ 7 2 

-7 7 

-3 5 

3 5 

B 6 

11 2 

15 4 

16 9 

13. 9 

7 5 

1 4 

-4 7 

4 6 

VAPOUR PRESS 

2 9 

2 9 

3 B 

3 7 

8 7 

12 0 

16 3 

18 0 

13 B 

B 6 

5 5 

3 7 

S 5 

WIND SPEED 2M 

2 8 

2 3 

2 7 

2 7 

2 3 

2 0 

i 7 

1 9 

2 3 

2 8 

2 e 

2 7 

2 3 

SUNSHINE X 

38 

43 

46 

48 

44 

33 

33 

31 

4B 

30 

42 

37 

41 

TOT RADIATION 

117 

104 

263 

336 

396 

372 

331 

302 

306 

2 20 

139 

101 

260 

EVAPOTRANSP 

9 

11 

29 

60 

81 

72 

77 

69 

64 

42 

19 

9 

54? 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRV PERIOD 

avS 0 INTERM DAYS 30 WET DAYS 307 
BEGIN HUMID ON 30 MAY 

HUMID PERIOD <307 DAYS > ENDS ON 2 APR 


COUNTRY JAPAN » STATION HIROO * NUMBER 47440 






• 

LATITUDE 

42 

10 • 

LONGITUDE 

143 19 • 

ELEVATION 

32 ft 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

97 

01 

10O 

141 

162 

174 

130 

241 

224 

136 

129 

80 

1743 

TEMP AVERAGE 

-3 2 

-4 6 

-1 0 

4 9 

V 6 

12 2 

16 2 

IB 3 

13 3 

10 2 

4 6 

-1 4 

6 6 

TEMP MEAN MA* 

-1 0 

-0 4 

2 7 

9 4 

14 4 

16 2 

19 3 

21 3 

19 4 

14 7 

9 0 

2 6 

10 7 

TEMP MEAN MIN 

-10 7 

•10 1 

-5 5 

0 4 

3 3 

9 0 

13 3 

15 6 

11 0 

3 3 

-0 2 

-6 1 

2 4 

TEMP MEAN DAY 

4 t 

-3 5 

0 1 

6 6 

11 5 

13 9 

17 6 

19 6 

16 9 

11 6 

3 9 

-0 4 

0 0 

TEMP MN NIGHT 

-7 0 

-6 4 

-2 3 

3 6 

B 4 

11 3 

13 3 

17 2 

13 B 

7 7 

2 0 

-4 1 

4 9 

VAPOUR PRESS 

2 8 

3 0 

4 1 

6 3 

9 2 

12 3 

16 3 

IB 6 

14 3 

9 2 

5 6 

3 6 

8 0 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 2 

2 2 

2 3 

2 2 

i a 

1 3 

1 3 

t 9 

2 1 

2 3 

2 2 

2 0 

SUNSHINE X 

57 

39 

33 

31 

43 

34 

29 

20 

43 

33 

34 

33 

47 

TOT RADIATION 

163 

232 

307 

376 

404 

367 

331 

291 

293 

249 

176 

141 

270 

EVAPOTRANSP 

10 

16 

33 

37 

76 

69 

72 

67 

38 

39 

22 

11 

330 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS 0 INTERM DAYS 0 WET DAYS 363 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

SHIN JO 



• NUMBER 

47920 







• 

LATITUDE 

38 

49 t 

LONSITUDE 140 

. IB 

« ELEVATION 

94 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

OCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

276 

166 

13* 

106 

04 

123 

242 

176 

160 

130 

201 

207 

2106 

TEMP AVERAGE 

1 6 

-1 2 

1 0 

7 6 

14 2 

10 2 

22 2 

23 4 

13 6 

11 0 

6 1 

1 . 0 

9 7 

TEnP MEAN MAX 

1 9 

2 4 

3 4 

14 0 

20 * 

23 4 

27 0 

20 6 

24 0 

17 6 

11 0 

4 4 

13 0 

TEMP MEAN MIN 

-9 1 

-9 0 

-3 1 

2 3 

B 0 

13 9 

IB 9 

19 3 

14 4 

7 4 

2 2 

-2 1 

9 9 

TEMP MEAN DAY 

-0 6 

0 1 

2 7 

10 3 

16 B 

20 4 

24 2 

23 6 

20 B 

14 2 

0 0 

2 2 

12 1 

TEMP MN NIGHT 

-2 6 

-2 2 

-0 0 

6 4 

12 3 

17 0 

21 0 

22 1 

17 0 

10 0 

4 4 

-0 9 

8 7 

VAPOUR PRESS 

4 e 

4 e 

5 4 

0 0 

12 1 

17 1 

22 9 

24 7 

13 4 

11 7 

0 1 

9 9 

11. 6 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 2 

2 1 

2 0 

2 0 

1 7 

1 4 

1 3 

1 3 

1 3 

1 9 

1 7 

1 7 

SUNSHINE Y. 

16 

23 

37 

43 

49 

39 

34 

43 

36 

36 

29 

19 

33 

TOT RADIATION 

103 

162 

29* 

39* 

420 

394 

396 

369 

260 

217 

134 

91 

263 

EVAPOTRANSP 

10 

19 

31 

60 

*4 

91 

93 

99 

49 

34 

19 

8 

999 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 30 

WET DAYS 

339 








BEGIN 

HUMID 

ON 1 

JWE 











HUMID 

PERIOD 

<339 

DAYS) ENDS ON 

2 MAY 










COUNTRY JAPAN 




♦ 

STATION 

UAKAMATSU 


4 NUMBER 

47370 







• 

LATITUDE 

37 

29 * 

LONGITUDE 139 

33 

• ELEVATION 

212 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIA_ 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

146 

92 

94 

67 

76 

116 

204 

116 

139 

101 

71 

121 

1343 

TEMP AVERAGE 

-1 2 

-0 3 

2 6 

9 9 

13 6 

19 3 

23 4 

24 3 

19 B 

13 0 

6 9 

1 8 

11 3 

TTMF- MEAN MAX 

2 4 

3 7 

7 3 

16 3 

22 2 

24 7 

a r > 

DO 2 

23 3 

10 4 

12 2 

9 6 

16 4 

TCHP «CAN MIN 

4 9 

•4 1 

-1 3 

4 4 

9 7 

19 0 

19 5 

20 3 

13 7 

0 9 

2 0 

-1 3 

7 1 

TEMP MEAN DAY 

0 2 

1 2 

4 7 

12 7 

10 2 

21 6 

23 6 

27 0 

22 1 

13 2 

9 0 

3 3 

13 4 

TEMP MN NIGHT 

-1 9 

-1 2 

I 9 

0 7 

13 9 

IB 1 

22 2 

23 1 

IB 3 

11 3 

9 2 

0 4 

10 0 

VAPOUR PRESS 

4 f 

4 0 

3 7 

0 3 

12 2 

16 9 

23 2 

24 2 

10 6 

12 1 

8 1 

9 9 

12 1 

WIND SPEED 2M 

1 3 

i e 

1 B 

1 8 

1 7 

1 3 

1 1 

1 1 

! 1 

1 I 

1 3 

1 3 

1 4 

SUNSHINE X 

20 

38 

41 

48 

40 

3B 

30 

40 

39 

36 

36 

27 

39 

TOT RADIATION 

134 

204 

279 

376 

423 

308 

380 

396 

297 

223 

166 

120 

262 

EVAPOTRANSP 

11 

IB 

37 

69 

100 

93 

103 

107 

67 

30 

16 

9 

672 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

33 

WET DAYS 

312 








BEGIN 

HUMID 

ON 4 JUNE 











HUMID 

PERIOD 

<312 DAYS) ENDS ON 

12 APR 










Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• STATION 

F UK. AURA 


• NUMBER 

47574 







• LATITUDE 

40 

39 * 

LONCITUOE 139 

36 

• ELEVATION 

66 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

120 

94 

9B 

114 

105 

11Q 

140 

157 

187 

142 

142 

138 

1555 

TEMP AVERAGE 

-o e 

-0 6 

2 3 

9 2 

13 3 

17 2 

21 7 

23 7 

19 3 

13 4 

7 5 

1 9 

10 6 

TEMP HE AN MAX 

1 6 

1 9 

5 4 

12 2 

17 4 

21 0 

25 1 

27 4 

23 2 

17 4 

10 7 

4 5 

14 0 

TEMP MEAN MIN 

-3 2 

-3 2 

-0 6 

4 5 

9 4 

13 B 

10 7 

20 6 

13 9 

10 0 

4 4 

-0 7 

7 5 

TEMP MEAN DAY 

0 1 

0 3 

3 5 

9 e 

14 9 

18 7 

23 0 

23 2 

20 ■ 

14 9 

8 6 

2 7 

11 9 

TLMP MN NIGHT 

-l 4 

-1. 3 

1 6 

7 2 

12 1 

16 1 

20 6 

22 3 

17 9 

11 8 

5 9 

0 5 

9 5 

VAPOUR PRESS 

4 2 

4 2 

4 9 

7 5 

1! 0 

13 6 

21 7 

23 9 

16 9 

10 7 

7 1 

4 9 

11.0 

WIND SPEED 2M 

3 9 

3 6 

3 6 

3 2 

2 9 

2 I 

2 2 

2 1 

2 3 

2 6 

3 5 

3 7 

3 0 

5UNSNINE X 

10 

ie 

32 

46 

46 

40 

37 

47 

43 

43 

26 

12 

33 

TOT RADIATION 

94 

135 

233 

359 

410 

400 

374 

393 

310 

229 

127 

78 

260 

EVAPOTRANSP 

27 

29 

49 

72 

95 

93 

101 

106 

77 

34 

38 

30 

769 

type of humid season 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

365 









COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

AOMORI 



• NUMBER 

47573 







• 

LATITUDE 

40 

49 ♦ 

LONGITUDE 140 

47 

* ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

194 

126 

93 

80 

70 

BB 

106 

143 

154 

86 

121 

162 

1423 

TEMP AVERAGE 

-2 0 

-1 7 

1 3 

7 6 

13 0 

16 6 

20 9 

22 6 

18 1 

11 8 

6 3 

0 6 

9 6 

TEMP MEAN MAX 

1 0 

t 8 

5 4 

12 9 

16 7 

21 2 

25 3 

27 2 

23 2 

17 4 

10 7 

3 9 

14 1 

TEMP MEAN MIN 

-5 4 

-5 5 

-2 7 

2 6 

7 e 

12 8 

17 3 

18 7 

13 6 

6 9 

2 4 

-2 5 

5 3 

TEMP MEAN DAY 

-1 0 

-0 5 

2 B 

9 6 

13 2 

18 3 

22 7 

24 4 

20 0 

13 9 

7 9 

1 7 

11 3 

T E MP MN NIGHT 

-3 0 

-2 7 

0 3 

6 3 

It 5 

13 3 

19 7 

21 1 

16 2 

9 3 

4 4 

-1 0 

8 1 

VAPOUR PRESS 

4 3 

4 3 

5 0 

7 3 

10 9 

15 1 

20 4 

22 7 

16 5 

10 3 

7 3 

3 1 

10 8 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 7 

2 7 

2 6 

2 3 

2. 0 

1 9 

1 8 

1 9 

2 0 

2 5 

2 6 

2 3 

SUNSHINE 

19 

29 

40 

30 

31 

43 

40 

44 

43 

47 

31 

20 

30 

TOT RADIATION 

101 

161 

262 

377 

437 

416 

390 

371 

310 

241 

137 

92 

275 

EVAPOTRANSP 

14 

19 

38 

67 

93 

93 

100 

97 

68 

42 

23 

14 

667 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITHOUT DRY PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

74 

WET DAYS 

291 








BEGIN 

HUMID 

ON 9 JULY 











HUMID 

PERIOD 

(29J DAYS) ENDS ON 

26 APR 










Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

MACH I NOME 


• NUMBER 

475B1 







• 

LATITUDE 

40 

32 • 

LONGITUDE 141 

32 

♦ ELEVATION 

27 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

65 

54 

66 

73 

B2 

112 

129 

116 

165 

107 

65 

62 

1096 

TEMP AVERAGE 

-1 a 

-l 5 

1 7 

7 8 

12 0 

16 0 

20 3 

22 3 

ie 2 

12 1 

6 2 

0 B 

9 6 

TEMP MEAN MAT 

2 0 

2 5 

6 2 

13 3 

16 4 

20 6 

24 7 

26 6 

22 9 

17 6 

11 2 

4 B 

14 2 

temp mean MIN 

-5 3 

-5 0 

-2 0 

3 I 

0 1 

12 3 

17 0 

19 1 

14 4 

7 6 

2 0 

~2 6 

5 7 

re»# MEAN DAY 

-0 3 

0 l 

3 6 

10 1 

15 1 

17 9 

22 2 

24 1 

20 1 

14 2 

0 1 

2 3 

11. 5 

TEMP MN NIGHT 

-2 5 

-2 2 

I 0 

6 7 

11 6 

15 0 

19 3 

21 2 

16 7 

10 1 

4 2 

-0 9 

8 3 

VAPOUR PRESS 

4 0 

4 0 

4 9 

7 2 

10 6 

14 9 

20 2 

22 e 

16 9 

11 0 

6 9 

4 e 

10 7 

WIND SPEED 3M 

3 2 

3 2 

3 2 

2 1 

2. 7 

2 1 

2 0 

2 0 

2 3 

2 5 

2 9 

3 1 

2. 6 

SUNSHINE X 

40 

50 

51 

52 

49 

41 

30 

42 

42 

40 

47 

44 

46 

TOT RADIATION 

159 

221 

302 

387 

426 

405 

379 

361 

298 

245 

173 

135 

291 

EVAPOTRANSP 

15 

23 

44 

67 

95 

BB 

95 

94 

66 

44 

26 

16 

675 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRV DAYS O INTERM DAYS 34 UÇ1 DAYS 331 

BEGIN HUMID ON 30 MAY 

HUMID PERIOD <331 DAYS) ENDS ON 36 APR 


cowtry japan 




• 

STATION 

AMI TA 



• 1 

NUMBER 

47502 







• 

LATITUDE 

39 

43 * 

LONGITUDE 

140 06 

• ELEVATION 

9 W 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

131 

101 

104 

123 

112 

131 

190 

179 

194 

170 

1B5 

166 

1706 

TEMP AVERAGE 

-0 7 

—0. 6 

2 4 

3 5 

13 9 

10 3 

22 6 

24 3 

19 4 

13 0 

7 1 

1 9 

10 4 

TEMP MEAN MAX 

2 3 

2 B 

6 5 

13 5 

19 2 

22 9 

26 a 

29 2 

24 5 

ie 4 

11 7 

5 2 

15 2 

TEMP MEAN MIN 

-3 9 

-3 B 

-1 2 

4 0 

9 0 

14 4 

19 2 

20 4 

IS 2 

a 5 

3 1 

-1 1 

7 0 

TEMP MEAN DAY 

0 3 

0 7 

4 1 

10 5 

16 0 

20 2 

24 3 

26 3 

21 4 

15 1 

b a 

3 1 

12 6 

TEMP MN NIGHT 

-1 6 

-1 3 

1 6 

7 4 

12 4 

17 1 

21 5 

22 9 

17 7 

11 0 

5 2 

0 4 

9 3 

vapour press 

4 5 

4 4 

5 3 

5 7 

11 9 

16 6 

22 7 

24 5 

17 7 

11 5 

7 6 

5 4 

113 

WIND SPEED 2M 

3 6 

3 6 

3 4 

3 2 

2 9 

2 4 

2 5 

2 3 

2 5 

2 5 

3 2 

3 6 

3 0 

SINSHINE X 

17 

25 

39 

40 

40 

43 

40 

52 

46 

47 

33 

10 

30 

TOT RADIATION 

101 

150 

263 

371 

422 

416 

390 

411 

318 

247 

147 

93 

278 

EVAPOTRANSP 

21 

26 

45 

59 

96 

100 

109 

115 

77 

46 

29 

22 

747 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS 0 INTERM DAY5 0 WET DAYS 365 


Copyrighted material 


COUNTRY JAPAN 





• 

STATION 

MORI OKA 


• NUMBER 

47584 








• 

LATITUDE 

39 

42 • 

LONGITUDE 141 

10 

• ELEVATION 

155 M 


JAN 

FEB 


MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5£P 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

66 

54 


82 

99 

89 

120 

173 

143 

179 

106 

87 

82 

1280 

TEMP AVERAGE 

-2 6 

-2 0 


! 4 

8 0 

13 B 

17 7 

21 8 

23 2 

18 1 

11 5 

5 5 

0 1 

9 7 

TEMP MEAN MAX 

t 6 

2 5 


6 5 

14 1 

20 2 

23 0 

26 6 

21 9 

23 5 

17 5 

10 9 

4 l 

14 9 

TEMP MEAN MIN 

-6 7 

-6 3 

-2 9 

2 6 

7. 9 

13 1 

18 0 

19 4 

13 9 

6 5 

1 0 

-3. 7 

5 2 

TEMP MEAN DAY 

-1 0 

-0 3 


3 5 

10 5 

16 3 

19 8 

23 0 

25 5 

20 3 

13 8 

7 6 

1 4 

ire 

TEMP NN NIOHT 

-3 6 

-3 0 


0 5 

6 7 

12 0 

16 3 

20 6 

21 9 

16 5 

9 2 

3 4 

-1 8 

8 2 

VAPOUR PRESS 

3 8 

3 8 


4 7 

7 2 

10 9 

15 5 

21 3 

23 2 

16 B 

10 7 

6 8 

4 7 

10 8 

WIND 5PEED 2h 

2 0 

2 2 


2 5 

2 7 

2 3 

2 2 

2 0 

1 8 

1 9 

i e 

2 0 

2 0 

3 i 

SUN5M1NE X 

43 

49 


50 

50 

50 

42 

37 

44 

41 

48 

46 

40 

45 

TOT RADIATION 

1 54 

223 


303 

380 

432 

411 

374 

373 

297 

250 

177 

133 

292 

EVAPOTRANSP 

12 

20 


42 

72 

102 

99 

102 

too 

66 

39 

20 

11 

685 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

31 

WET DAYS 

334 








BEGIN 

HUMID 

ON 1 

1 JUNE 











HUMID 

PERIOD 

(334 

DAYS > ENDS ON 

1 MAY 










COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

MIYAAO 



* NUMBER 

47505 







• 

LATITUDE 

39 

39 ♦ 

LONGITUDE 141 

58 

♦ ELEVATION 

43 M 


UAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UUN 

UUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

VFAR 

PRECIPITATION 

63 

72 

85 

90 

104 

120 

126 

154 

208 

133 

83 

59 

1319 

TEMP AVERAGE 

-0 1 

0 0 

2 7 

8 6 

13 2 

16 2 

20 3 

22 5 

18 6 

12 8 

7 6 

2 5 

10 4 

TEMP MEAN MAX 

4 7 

4 7 

7 6 

14 1 

18 8 

20 7 

24 6 

27 0 

23 3 

18 2 

13 1 

7 3 

13 4 

TEMP MEAN MIN 

-4 3 

-4 l 

-1 5 

3 9 

8 6 

t2 7 

17 3 

19 4 

14 9 

8 6 

2 9 

-1 6 

6 4 

TEMP MEAN DAY 

1 9 

1 9 

4 7 

10 9 

15 6 

IB 1 

22 2 

24 5 

20 7 

15 0 

9 7 

4 3 

12 4 

TEMP MN N1QMT 

-0 9 

-o a 

1 8 

7 5 

12 0 

15 3 

19 5 

21 3 

17 2 

IS 0 

5 4 

0 5 

9 2 

VAPOUR PRESS 

3 7 

3 B 

4 8 

7 3 

11 0 

15 2 

20 6 

23 1 

17 3 

11 2 

7 0 

4 6 

10 8 

WIND SPEED 2*1 

1 8 

1 8 

1 8 

1 8 

1 6 

1 3 

1 2 

1 3 

1 3 

17 

1 7 

1 7 

1 6 

SUNSHINE *4 

59 

57 

53 

52 

49 

38 

36 

42 

39 

4fc 

53 

56 

48 

TOT RADIATION 

187 

246 

314 

389 

427 

389 

369 

363 

289 

244 

192 

163 

290 

EVAPOTRANSP 

17 

24 

43 

69 

88 

82 

88 

91 

63 

43 

24 

15 

647 


TYPE OF HUMID SEASON AlL YEAR ROUND HUMID 

DRV DAYS 0 INTERN DAYS 0 NET DAYS 365 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• STATION 

SAKATA 



• NUMBER 

47307 







• LATITUDE 

38 

34 • 

LONGITUDE 139 

30 

# ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

172 

118 

117 

114 

103 

134 

209 

172 

197 

192 

196 

226 

1934 

TEMP AVERAGE 

0 9 

0 9 

3 7 

9 l 

14 2 

18 7 

22 9 

24 7 

20 2 

14 2 

B 7 

3 7 

Il 8 

TEMP MEAN MAY 

3 3 

3 6 

7 4 

13 3 

18 7 

22 3 

26 2 

28 7 

24 4 

18 3 

12 6 

6 7 

13 3 

TEMP MEAN MIN 

“1 e 

-1 9 

0 3 

3 0 

10 0 

13 3 

19 9 

21 2 

16 6 

10 3 

3 1 

0 9 

8 3 

TEMP MEAN DAY 

1 8 

1 9 

3 2 

10 8 

13 9 

20 1 

24 2 

26 2 

21 8 

13 8 

10 1 

4 7 

13 2 

TEMP MN NIGHT 

0 2 

0 2 

3. 0 

8 0 

12 9 

17. 7 

21 8 

23 3 

18 7 

12. 3 

7 0 

2 3 

10 6 

VAPOUR PRESS 

5 1 

3 0 

3 B 

B 5 

12 4 

17 4 

23 6 

23 4 

18 9 

12 3 

B 4 

6 2 

12. 4 

WIND SPEED 2M 

3 5 

3 2 

2 9 

2 3 

2 2 

i e 

1 6 

2 0 

1 9 

2 2 

2 3 

3 0 

2 4 

SUNSHINE X 

18 

26 

40 

30 

31 

46 

44 

38 

48 

46 

33 

18 

40 

TOT RADIATION 

107 

164 

270 

382 

438 

432 

412 

442 

329 

248 

132 

97 

289 

EVAPOTRAMSP 

2 2 

23 

43 

69 

93 

99 

107 

120 

76 

30 

29 

22 

737 

type op humid season 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS O 

INTERM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

363 









COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

vahaoata 


• NUMBER 

473B0 







• 

LATITUDE 

38 

13 • 

LONGITUDE 140 

21 

• ELEVATION 

153 n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

PCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

90 

73 

72 

60 

66 

107 

174 

127 

124 

106 

79 

116 

121 a 

TEMP AVERAGE 

-1 2 

-0 8 

-2 4 

9 2 

13 1 

19 l 

23 2 

24 3 

19 3 

12 7 

6 8 

! 7 

10 6 

TEMP MEAN MAX 

2 6 

3 4 

7 4 

13 7 

21 9 

24 7 

20 3 

30 2 

24 9 

18 2 

12 0 

3 3 

16 2 

TEMP MEAN MIN 

-4 7 

-4 3 

-1 8 

3 4 

8 9 

14 2 

19 0 

20 1 

13 2 

8 2 

2 4 

-1 7 

6 6 

TEMP MEAN DAY 

0 3 

0 9 

4 3 

11 8 

17 B 

21 3 

33 4 

26 9 

21 7 

14 9 

e a 

3 1 

13 I 

TEMP MN NIGHT 

-2 O 

-1 3 

l 3 

7 7 

13 2 

17 6 

21 a 

22 9 

17 9 

10 7 

4 8 

O 0 

9 Ù 

VAPOUR PRESS 

4 6 

4 6 

3 8 

7 8 

11 3 

16 7 

22 7 

23 9 

18 1 

11 7 

7 9 

3 B 

11 6 

WIND SPEED 2M 

1 1 

I 3 

1 4 

1 3 

1 4 

t 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 0 

1 2 

! 1 

1 2 

SUNSHINE *4 

30 

36 

43 

30 

49 

40 

39 

47 

39 

38 

37 

27 

40 

TOT RADIATION 

134 

194 

283 

3B3 

428 

399 

383 

389 

294 

225 

163 

116 

283 

EVAPOTRANSP 

10 

16 

29 

67 

97 

95 

104 

106 

66 

37 

17 

9 

653 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DAY PERIOD 
DRY DAYS O INTERM DAYS 33 WET DAYS 31? 

BEGIN HUMID ON B JUNE 
HUMID PERIDD 012 DAYS» ENDS ON 16 APR 


Copyrighted material 


COUNTRY JAPAN 



• STATION 

SENDAI 



• NUMBER 

47590 







• LATITUDE 

38 

16 • 

LONGITUDE 140 

34 

• ELEVATION 

39 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

year 

PRECIPITATION 

47 

48 

72 

81 

108 

140 

160 

132 

175 

115 

67 

49 

1214 

TEMP AVERAGE 

0 6 

0 9 

3 a 

9 6 

14 3 

18 2 

22 1 

24 0 

20 0 

14 0 

8 4 

3. 2 

11 6 

TEMP MEAN MAX 

5 1 

3 6 

8 9 

19 1 

19 7 

22 3 

23 9 

28 2 

24 4 

IB 9 

13 6 

7 7 

16 3 

TEMP MEAN MIN 

-3 2 

-3 1 -0. 3 

4 7 

9 9 

14 8 

19 3 

21 0 

16 3 

9 9 

3 9 

-0 6 

7 7 

TEMP MEAN DAY 

2 5 

2 9 

5 9 

It 8 

16 6 

19 9 

23 B 

25 8 

21 8 

13 9 

10 3 

4 9 

13 3 

TEMP MN NIGHT 

-0 I 

0 2 

2 9 

8 4 

13 2 

17 2 

21 3 

23 0 

IB 7 

12 2 

6 3 

1 4 

10 4 

VAPOUR PRESS 

4 6 

4 3 

3 3 

8 0 

12 0 

16 9 

22 B 

23 0 

18 9 

12 3 

7 9 

9 6 

12 0 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 1 

2 2 

2 0 

1 8 

1 3 

1 4 

1 4 

1 3 

1 6 

1 B 

1 8 

1 8 

SUNSHINE % 

51 

32 

32 

32 

40 

34 

30 

39 

36 

43 

40 

43 

44 

TOT RADIATION 

179 

240 

316 

393 

423 

366 

337 

330 

281 

241 

189 

131 

289 

EVAPOTRANSP 

16 

23 

4B 

72 

92 

86 

89 

93 

67 

43 

23 

15 

675 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRV DAYS 0 

INTLRM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

363 









COUNTRY JAPAN 


STATION I SH 1 NOflAH I 


NUMBER 47592 


• LATITUDE 38 26 • LONGITUDE 141 18 ♦ ELEVATION 43 M 



JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

«AJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

39 

43 

68 

84 

103 

128 

133 

113 

147 

128 

63 

33 

1104 

TEMP AVERAGE 

0 2 

0 5 

3 3 

9 0 

13 9 

17 7 

21 6 

23 8 

19 8 

13 6 

8 0 

2 7 

11 2 

TEMP MEAN MAI 

4 0 

4 3 

7 6 

13 6 

18 2 

21 4 

23 0 

27 4 

23 7 

IB 3 

12 6 

6 7 

13 2 

TEMP MEAN MIN 

-3 2 

-3 0 

-O 4 

4 B 

10 1 

14 7 

19 0 

21 0 

16 3 

9 B 

3. B 

-O 8 

7 7 

TEMP MEAN DAY 

l 7 

2 1 

5 1 

10 6 

15 6 

19 3 

23 1 

23 3 

21 3 

13 4 

9 6 

4 2 

12 8 

TEMP MN NIGHT 

-0 3 

-0 2 

2 3 

7 9 

12 e 

16 9 

20 6 

22 8 

10 5 

11.9 

6 0 

1 0 

10 0 

VAPOUR PRESS 

4 6 

4 6 

5 3 

0 3 

12 2 

16 7 

22 4 

23 0 

19 1 

12 6 

B 2 

3 7 

12. 1 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 8 

2 e 

2 8 

2 6 

2 2 

2 0 

2 0 

2 2 

2 2 

2 4 

2 5 

2 4 

SUNSHINE X 

39 

SB 

33 

34 

30 

39 

33 

43 

40 

47 

33 

32 

49 

TOT RADIATION 

196 

236 

327 

402 

433 

394 

363 

379 

297 

233 

200 

163 

303 

EVAPDTRANSP 

16 

23 

4B 

73 

94 

91 

94 

102 

71 

46 

24 

14 

698 


type of humid season all year round humid 

ORV DAYS 0 INTERM DAYS 0 WET DAYS 365 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

FUHUSHIMA 


♦ NUMBER 

47393 







• 

LATITUDE 

37 

43 • 

LONGITUDE 140 

28 

• ELEVAT 

ION : 

67 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

UUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATtON 

32 

48 

64 

73 

B6 

132 

134 

123 

160 

123 

59 

63 

1143 

TEMP AVERAGE 

0 9 

1 2 

4 4 

10 7 

16 2 

19 7 

23 7 

23 1 

20 3 

14 0 

9 4 

3 4 

12 3 

TEMP MEAN MA* 

3 4 

6 3 

10 2 

17 3 

22 8 

23 1 

28 9 

30 7 

23 7 

19 6 

14 0 

7 9 

17 B 

TEMP MEAN MIN 

'3 1 

-2 9 

-0 3 

3 0 

10 4 

13 2 

19 9 

21 3 

16 6 

9 6 

3 7 

-0 6 

7 9 

TEMP MEAN DAY 

2 7 

3 4 

6 9 

13 3 

18 9 

21 9 

26 0 

27 6 

22 7 

16 2 

10 3 

3 0 

14 6 

TEMP MN N10HT 

0 1 

0 3 

3 3 

9 4 

14 3 

18 4 

22 6 

24 0 

19 1 

12 1 

6 3 

1 3 

11 0 

VAPOUR PRESS 

4 7 

4 6 

3 3 

6 2 

12 3 

17 4 

23 4 

23 4 

19 0 

12 4 

B 2 

3 8 

12 2 

HIND SPEED 2M 

i e 

l e 

2 0 

2 2 

2 0 

1 3 

1 4 

1 3 

1 3 

1 3 

1 4 

1 3 

1 6 

SUNSHINE X 

40 

32 

32 

33 

49 

36 

33 

42 

36 

41 

46 

44 

43 

TOT RADIATION 

177 

244 

320 

399 

42B 

377 

363 

366 

2B4 

238 

189 

133 

293 

E VAPOT RANSP 

16 

23 

49 

ao 

107 

93 

103 

104 

69 

43 

23 

13 

727 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRV PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 34 

WET DAYS 

311 








BEGIN 

HUMID 

ON 30 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

(31 1 

DAYS) ENDS ON 

6 APR 










COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

SHIRAKAWA 


• NUMBER 

47397 







• 

LATITUDE 

37 

07 ♦ 

LONGITUDE 140 

13 

• ELEVATION 

334 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

40 

43 

77 

91 

114 

181 

193 

182 

200 

148 

69 

33 

1397 

TEMP AVERAGE 

-0 2 

0 1 

3 3 

9 4 

14 6 

18 1 

22 2 

23 4 

19 0 

12 B 

7 4 

2 4 

11. 0 

TEMP MEAN MAI 

4 4 

4 8 

B 3 

13 2 

20 3 

22 B 

26 7 

28 3 

23 6 

17 a 

12 8 

7 3 

16 0 

TEMP MEAN MIN 

-4 3 

-4 1 

-1 3 

3 9 

9 3 

14 1 

18 B 

19 9 

13 4 

B 3 

2 3 

-2 0 

6 7 

TEMP MEAN DAY 

1 6 

2 O 

3 3 

11 6 

16 B 

20 0 

24 1 

23 6 

20 9 

14 7 

9 3 

4 2 

13 0 

TEMP MN NIGHT 

-1 2 

-0 8 

2 2 

7 9 

13 0 

16 9 

21 2 

22 3 

17 7 

10 9 

3 1 

0 3 

9 6 

VAPOUR PRESS 

4 2 

4 2 

3 1 

7 9 

11 9 

16 a 

22 7 

24 t 

18 2 

11 B 

7 6 

3 I 

11 6 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 4 

2 6 

2 3 

2 2 

1 7 

I 3 

1 3 

1 3 

1 7 

l 9 

2 0 

2 0 

GUNSMlfC X 

33 

33 

53 

31 

47 

33 

33 

39 

39 

34 

41 

31 

44 

TOT RADIATION 

196 

233 

326 

391 

418 

360 

333 

352 

297 

217 

179 

170 

293 

evapotransp 

18 

27 

31 

76 

96 

86 

94 

94 

66 

41 

23 

16 

690 


TYPE OP HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS 0 INTERM DAYS 0 MET DAYS 363 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 



• STATION 

ONAHAMA 


• NUMBER 

47990 







* LATITUDE 

36 

97 * 

LONGITUDE 140 

94 

♦ ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

43 

96 

101 

114 

139 

172 

140 

120 

173 

107 

91 

53 

1397 

temp average 

3 0 

3 1 

5 7 

10 7 

14 9 

10 3 

21 9 

24 1 

20 9 

19 3 

10 3 

5 6 

12 B 

TEMP MEAN MAX 

0 2 

0 3 

10 9 

19 3 

19 0 

21 6 

29 2 

27 S 

24 9 

19 6 

15 5 

11 0 

17 3 

TEMP MEAN MIN 

-1 6 

-1 3 

1 3 

6 1 

11 0 

19 4 

19 4 

21 2 

17 6 

11 4 

5 5 

0 0 

8 9 

TEMP MF AN DAY 

5 I 

9 3 

7 6 

12 4 

16 9 

19 8 

23 3 

29 6 

22 9 

17 0 

12 1 

7 6 

14 6 

TEMP MN NI ©NT 

2 0 

2 3 

4 6 

9 3 

13 7 

17 9 

21 1 

23 1 

19 6 

13 9 

8 0 

3 3 

11 5 

VAPOUR PRESS 

4 9 

4 0 

6 1 

9 4 

13 9 

17 0 

23 0 

29 7 

20 4 

16 7 

9 1 

6 1 

13. 1 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 9 

2 9 

2 4 

2 1 

1 0 

1 9 

1 0 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 1 

SUNSHINE X 

64 

60 

93 

91 

46 

39 

36 

47 

38 

43 

93 

60 

49 

TOT RADIATION 

220 

273 

320 

392 

413 

371 

369 

392 

299 

249 

211 

192 

309 

EVAPOTRANSP 

29 

39 

99 

74 

99 

09 

93 

104 

72 

36 

31 

22 

721 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

369 









COUNTRY JAPAN 




• STATION 

WAJIMA 



♦ NUMBER 

«7600 







♦ LATITUDE 

37 

23 * 

LONGITUDE 136 

94 

• ELEVATION 

9 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

260 

161 

144 

141 

117 

149 

1 90 

157 

252 

107 

227 

303 

2280 

TEMP AVERAGE 

2 5 

2 4 

5 0 

10 2 

15 2 

19 1 

23 6 

25 0 

20 9 

15 1 

10 1 

5 5 

12 9 

TEMP MEAN MAX 

5 5 

5 7 

9 1 

15 2 

19 9 

23 1 

27 4 

29 6 

25 5 

20 0 

14 6 

0 9 

17 0 

TEMP MEAN MIN 

-0 4 

-0 7 

1 1 

9 4 

10 2 

15 6 

20 4 

21 4 

17 0 

10 9 

6 1 

2 2 

9 1 

TEMP MEAN DAY 

3 6 

3 7 

6 6 

12 1 

16 8 

20 7 

25 1 

26 9 

22 7 

17 0 

11 7 

6 6 

14 5 

TEMP MN NIGHT 

1 0 

1 7 

4 0 

0 e 

13 4 

18 0 

22 5 

23 7 

19 3 

13 2 

8 2 

3 0 

11 6 

VAPOUR PRESS 

5 6 

5 5 

6 4 

9. 1 

13 3 

10 3 

24 7 

26. 6 

20 2 

13 2 

9 5 

7 0 

13 3 

WIND SPEED 2M 

2 6 

2 9 

2 4 

2 3 

2 1 

1 0 

1 9 

1 9 

1 9 

2 1 

2 4 

2 5 

2 2 

SUNSHINE % 

16 

25 

40 

92 

92 

44 

44 

99 

44 

44 

35 

20 

40 

TOT RADIATION 

108 

167 

275 

399 

444 

421 

412 

490 

317 

249 

163 

106 

292 

EVAPOTRANSP 

23 

26 

46 

72 

96 

97 

111 

120 

76 

52 

30 

22 

771 

TYPE Of HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

365 









Copyrighted material 



COUNTRY J AP AW 


♦ STATION AI K AW A 


• NUMBER 47602 


• LATITUDE 38 01 • LÛNOITUDE 138 13 • ELEVATION 33 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

161 

112 

100 

104 

98 

114 

182 

123 

102 

140 

143 

197 

1630 

TEMP AVERAGE 

2 7 

2 6 

3 1 

10 3 

14 9 

10 B 

23 3 

23 2 

21 3 

13 7 

10 6 

3 7 

13 0 

TEMP MEAN MAX 

3 2 

3 2 

B 3 

14 2 

19 0 

22 4 

26 6 

29 2 

23 1 

J9 4 

13 9 

8 4 

16 4 

T CMP MEAN MIN 

0 1 

-0 1 

1 9 

6 3 

11 0 

13 3 

80 9 

2 2 1 

IB 0 

12 4 

7 4 

2 B 

? 9 

TEMP MEAN DAY 

3 6 

3 3 

6 3 

11 6 

16 3 

20 2 

24 6 

26 9 

22 B 

17 1 

11 7 

6 3 

14 3 

TEMP MN NIGHT 

2 0 

1 9 

4 2 

9 2 

13 7 

17 7 

22 3 

24 1 

19 9 

14 2 

9 0 

4 2 

11 9 

VAPOUR PRESS 

3 3 

3 4 

6 1 

B 6 

12 7 

17 9 

24 2 

23 9 

19 4 

13 0 

9 1 

6 B 

12 9 

WIND SPEED 2M 

3 3 

4 9 

4 1 

2 9 

2 4 

2 1 

1 9 

2 1 

2 7 

3 0 

4 l 

3 0 

3 4 

SUN5MINE X 

20 

□0 

42 

31 

31 

44 

41 

37 

46 

46 

37 

21 

41 

TDT RADIATION 

113 

170 

280 

300 

430 

421 

396 

430 

323 

231 

164 

103 

291 

EVAPOTRANSP 

37 

37 

39 

79 

90 

98 

107 

123 

87 

63 

46 

37 

871 


TYRE 0* HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERN DAYS 37 WET DAYS 328 
BE01N HUMID ON 22 AUG 

HUMID PERIOD (260 DAYS) ENDS ON 9 MAY 
BEGIN HUMID ON 2B MAY 

HUMID PERIOD ( 68 DAYS) ENDS ON 4 AUQ 


COUNTRY JAPAN • STATION : NI I GAT A • NUMBER 47604 

• LATITUDE 37 33 ♦ LONGITUDE 139 03 • ELEVATION 2 N 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

206 

12B 

114 

99 

94 

120 

193 

122 

170 

168 

170 

23B 

1030 

TEMP AVERAGE 

1 B 

1 9 

4 7 

10 4 

13 7 

19 9 

24 2 

23 9 

21 4 

13 4 

9 B 

4 7 

13 0 

TEMP MEAN MAX 

4 3 

3 0 

8 4 

13 1 

20 3 

23 7 

28 0 

30 3 

23 3 

19 4 

13 6 

7 7 

16 0 

TEMP MEAN MIN 

-0 9 

-0 9 

1 4 

6 3 

It 7 

16 8 

21 3 

22 6 

18 1 

12 1 

6 4 

1 9 

9 7 

TEMP MEAN DAY 

2 B 

3 1 

6 2 

12 3 

17 6 

21 3 

23 8 

27 0 

23 t 

17 0 

11 2 

3 7 

14 3 

TEMP MN NIOHT 

1 1 

1 3 

3 9 

9 4 

14 6 

19 0 

23 3 

24 B 

20 1 

13 9 

B 2 

3 3 

11 9 

VAPOUR PRESS 

3 4 

3 3 

6 2 

0 9 

13 1 

10 1 

24 4 

26 3 

19 0 

13 2 

9 2 

6 7 

13 0 

WIND SPEED 2M 

3 B 

3 3 

3 2 

2 7 

2 3 

2 2 

2 2 

2 2 

2 3 

2 3 

3 0 

3 4 

2 8 

SUNSHINE X 

22 

29 

40 

31 

32 

46 

46 

60 

43 

43 

36 

21 

41 

TOT RADIATION 

120 

177 

274 

390 

444 

432 

423 

434 

320 

244 

164 

107 

296 

EVAPOTRANSP 

23 

29 

30 

77 

103 

toe 

121 

131 

B4 

34 

33 

24 

B39 


TYPE Of MtRIlD SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERM DAYS 60 WET DAYS 303 
BEGIN HUMID ON 27 AUG 

HUMID PERIOD <247 DAYS) ENDS ON 1 MAY 
BEGIN HUMID ON 3 JUNE 

HUMID PERIOD < 3B DAYS) ENDS ON 2 AUG 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• STATION 

KANAZAWA 


• NUMBER 

47603 







• LATITUDE 

36 

33 # 

LONGITUDE 136 

39 

• ELEVATION 

26 n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

327 

199 

172 

153 

149 

201 

244 

171 

267 

214 

220 

344 

2661 

TEMP AVERAGE 

2 6 

2 B 

3 7 

11 3 

16 3 

20 4 

24 8 

26 2 

21 9 

15 B 

10 6 

5 7 

13 7 

TEMP MEAN MAI 

6 0 

6 9 

10 3 

17 0 

21 B 

24 9 

29 l 

31 2 

26 B 

20 7 

15 4 

9 4 

10 3 

1 1 Mr' MEAN MIN 

-0 1 

-0 3 

1 9 

6 e 

11 9 

16 7 

21 3 

22 4 

18 4 

12 1 

6 9 

2 7 

10 1 

TEMP MEAN DAY 

4 l 

4 4 

7 0 

13 e 

18 6 

22 3 

26 6 

20 3 

24 0 

17 0 

12 6 

7 1 

13 6 

TEMP MN NIGHT 

2 2 

2 2 

3 0 

10 4 

13 2 

19 3 

23 6 

24 9 

20 7 

14 3 

9 1 

4 4 

12 6 

VAPOUR PRESS 

5 9 

9 8 

6 7 

4 9 

13 0 

19 1 

25 6 

26 0 

20 7 

13 9 

9 a 

7 2 

13 3 

WIND SPEED 2M 

2 ! 

2 0 

1 9 

1 9 

i. 0 

1 5 

1 5 

1. 5 

1 5 

1 3 

1 B 

2 0 

1 7 

SUNSHINE X 

20 

29 

39 

48 

40 

39 

41 

57 

42 

43 

40 

23 

39 

TOT RADIATION 

121 

183 

273 

379 

424 

393 

396 

441 

312 

230 

iei 

116 

209 

EVAP0TRAN5P 

19 

24 

43 

96 

90 

97 

112 

123 

7B 

30 

28 

20 

792 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

363 









COUNTRY JAPAN 




♦ STATION 

TDYAMA 



* NUMBER 

47607 







• LATITUDE 

36 

42 • 

LONGITUDE ! 

137. 12 

• ELEVATION 

9 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

lAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2B0 

103 

136 

133 

133 

184 

233 

176 

243 

180 

184 

290 

2389 

TEMP AVERAGE 

1 9 

2 1 

5 3 

11 2 

16 2 

20 3 

24 6 

23 9 

21 3 

13 3 

10 2 

5 1 

13 3 

TEMP MEAN MAI 

3 3 

6 0 

9 9 

16 3 

21 3 

24 4 

20 8 

10 5 

26 0 

20 2 

14 9 

0 B 

17 7 

TLMP MEAN MIN 

-1 1 

-1 2 

1 3 

6 4 

11 0 

17 0 

21 4 

22 3 

18 1 

11 0 

6 3 

2 0 

9 7 

TEMP MEAN DAY 

3 3 

3 7 

7 2 

13 3 

18 3 

22 0 

26 4 

27 8 

23 4 

17 4 

12 0 

6 3 

13 1 

TEMP MN NIGHT 

1 3 

I 3 

4 4 

9 9 

13 0 

19 4 

23 6 

24 6 

20 3 

14 0 

8 3 

3 7 

12 2 

VAPOUR PRESS 

3 8 

3 7 

6 8 

9 6 

13 8 

19 2 

23 6 

27 0 

20 7 

14 0 

9 B 

7 1 

13 8 

WIND SPEED 2M 

1 8 

1 B 

2 1 

2 4 

2 0 

1 7 

1 6 

1 7 

t 7 

1 . 0 

2 0 

1 9 

1 9 

SUNSHINE X 

22 

32 

38 

47 

40 

30 

41 

54 

40 

42 

30 

23 

39 

TOT RADIATION 

125 

191 

271 

374 

424 

307 

396 

427 

304 

246 

175 

116 

Mft 

EVAPOTRANSP 

13 

21 

43 

74 

97 

96 

ill 

121 

76 

49 

27 

17 

747 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

363 









Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 





• 

STATION 

NAGANO 



• 1 

NUMBER 

47610 








• 

LATITUDE 

36 

40 ♦ 

LONGITUDE 

138 12 

* ELEVATION 

418 M 


JAN 

FEB 


MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

63 

49 


56 

66 

82 

137 

139 

101 

129 

91 

48 

33 

1014 

TEMP AVCRAOC 

-1 5 

-0 9 


2 9 

9 0 

15 4 

19 3 

23 7 

24 6 

20 0 

13 2 

7 1 

1 7 

11 3 

TEMP MEAN MAX 

3 2 

4 1 


8 7 

16 7 

22 2 

23 0 

29 1 

30 8 

23 4 

18 8 

12 0 

6 3 

16 9 

TEMP MEAN MIN 

-3 3 

-a. o 

-1 6 

4 3 

9 7 

13 0 

19 9 

20 7 

16 2 

9 0 

2 6 

-2 1 

6 9 

TEMP MEAN DAY 

0 5 

1 2 


9 4 

12 8 

IB 2 

2t a 

26 1 

27 3 

22 4 

13 3 

9 4 

3 6 

13 7 

TEMP MN NIGHT 

-2 3 

-1 6 


2 1 

0 6 

13 9 

10 2 

22 7 

23 6 

18 7 

11 3 

3 2 

0 0 

10 1 

VAPOUR PRESS 

4 4 

4 4 


5 4 

a o 

11 9 

16 7 

22 8 

23 4 

18 2 

11 0 

7 9 

3 6 

11.7 

WIND SPEED 2M 

1 4 

i 7 


2 0 

2 5 

2 3 

2 0 

1 8 

1 8 

2 0 

1 8 

1. 6 

k 3 

i a 

SUNSHINE X 

44 

40 


50 

52 

30 

3B 

42 

34 

40 

44 

49 

45 

46 

TOT RADIATION 

173 

239 


317 

397 

434 

387 

401 

427 

304 

233 

203 

162 

308 

EVAPOTRANSP 

11 

20 


43 

79 

107 

101 

113 

120 

76 

46 

21 

9 

748 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITHOUT DRY PERIOD 









DRV DAYS 0 

INTERN DAYS 

91 

WET DAYS 

274 








BEGIN 

HUMID 

ON 29 

AUG 











HUMID 

PERIOD 

<213 

DAYS) ENDS ON 

30 MAR 









BEGIN 

HUMID 

ON 30 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

< 6t 

DAYS) ENDS ON 

30 JULY 










COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

TAHADA 



• NUMBER 

47612 







• 

LATITUDE 

37 

06 • 

LONGITUDE 13B 

l 13 

• ELEVATION 

13 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

484 

312 

211 

111 

103 

140 

202 

137 

243 

221 

340 

314 

3040 

TEMP AVERAGE 

1 8 

1 7 

4 3 

10 6 

13 9 

20 1 

24 3 

23 9 

21 4 

13 2 

9 6 

4 9 

13 0 

TEMP MEAN MAX 

3 4 

3 7 

9 2 

16 9 

21 7 

24 7 

29 0 

31 0 

26 4 

20 4 

14 8 

8 0 

17 B 

TEMP ML AN 11 ‘4 

-1 4 

-i. a 

0 0 

3 1 

10 3 

16 0 

20 B 

21 8 

17 3 

10 9 

5 3 

1 3 

8 8 

TEMP MEAN DAV 

3 3 

3 3 

6 3 

12 9 

IB 1 

21 9 

26 3 

2B 0 

23 3 

17 2 

11 6 

6 3 

14 9 

TEMP MN NIGHT 

1 1 

1 0 

3 3 

9 1 

14 2 

18 8 

23 3 

24 4 

20 0 

13 3 

7 7 

3. 1 

11.6 

VAPOUR PRESS 

3 3 

3 4 

6 2 

8 9 

13 1 

18 7 

23 1 

26 3 

20 3 

13 6 

9 4 

6 8 

13 3 

WIND SPEED 2M 

2 1 

1 9 

» 9 

2 0 

1 0 

1 4 

1 3 

1 3 

t 4 

1 4 

1 8 

2 0 

1 7 

SUNSHINE X 

26 

30 

3B 

49 

30 

30 

40 

33 

40 

41 

40 

26 

40 

TOT RADIATION 

131 

182 

269 

382 

434 

388 

390 

430 

301 

240 

177 

123 

287 

EVAPOTRANSP 

18 

22 

41 

73 

9B 

93 

109 

120 

74 

46 

25 

17 

738 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR 
DRV DAYS O INTFRM DAYS 


ROUND HUMID 

O WET DAY 5 


365 


Copyrighted material 


COUNTRY JAPAN 


STATION UT6UN0M1VA 


NUMBER 47615 






• LATITUDE 

36 

33 • 

LONGITUDE 

139 50 ♦ 

ELEVATION 

119 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

44 

70 

104 

144 

202 

194 

204 

199 

154 

67 

41 

1464 

TEMP AVERACE 

1 0 

1 9 

5 2 

11 1 

16. 1 

19 8 

23 6 

24 9 

20 9 

14 B 

9 0 

3. 5 

12 6 

TEMP MEAN MAX 

8 0 

e 6 

11 7 

17 4 

21 6 

24 3 

27 9 

29 6 

25 5 

20 1 

15 3 

!0 5 

ia 4 

TEMP MEAN MIN 

-4 9 

-4 0 

-0 6 

5 4 

10 9 

16 0 

20 4 

21 6 

17 4 

10 4 

3 5 

-2 2 

7 8 

TEMP MEAN DAY 

3 9 

4 6 

7 B 

13 6 

18 2 

21 6 

25 5 

27 0 

22 B 

16 9 

11 3 

6 2 

15 0 

TEMP MN NIGHT 

-0 1 

0 7 

3 8 

9 6 

14 5 

18 7 

22 7 

23 9 

19 6 

12 9 

6. 3 

0 9 

11 1 

VAPOUR PRESS 

4 6 

4 7 

6 0 

9 5 

14 0 

18 9 

24 7 

26 4 

20 4 

13 4 

8 7 

6 0 

13. 1 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 6 

1 8 

1 0 

1 6 

l 5 

1 3 

1 5 

1 5 

1 5 

1 3 

1. 4 

1 3 

SUNSHINE X 

69 

63 

54 

49 

45 

31 

32 

41 

35 

43 

56 

66 

49 

TOT RADIATION 

333 

284 

333 

383 

408 

349 

347 

363 

283 

250 

221 

206 

303 

EVAPOTRANSP 

14 

26 

49 

71 

91 

07 

95 

101 

69 

46 

23 

10 

68? 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRV DAYS 0 

INTERN DAYS 

0 

WET 

DAYS 

365 









COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

FUKUI 



• NUMBER 

47616 







« 

LATITUDE 

36 

03 ♦ 

LONGITUDE 136 

». 14 

• ELEVATION 

9 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU_ 

AU© 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

341 

204 

154 

140 

138 

216 

223 

130 

233 

173 

174 

337 

2487 

TEMP AVERACE 

2 4 

2 9 

6 0 

12 0 

17 2 

20 7 

25 2 

26 2 

21 9 

13 3 

10 3 

3 6 

13 8 

TEMP MEAN MAX 

5 9 

7 0 

110 

17 4 

22 5 

25 2 

29 6 

31 3 

26 9 

20 8 

13 6 

9 7 

18 6 

TEMP MEAN MIN 

-0 3 

-0 4 

1. B 

7 4 

12 3 

17 1 

21 6 

22 3 

10 2 

11 4 

6 1 

2 3 

10 0 

TEMP MEAN DAY 

3 9 

4 7 

B 1 

14 2 

19 3 

22. 6 

27 0 

26 4 

24 0 

17 7 

12 4 

7 2 

13 8 

TEMP MN NIGHT 

1 9 

2 3 

3 1 

10 9 

13 8 

19 7 

24 0 

24 9 

20 6 

13 8 

8 3 

4 1 

12 6 

VAPOUR PRESS 

6 I 

6 1 

7 0 

10 1 

14 3 

19 2 

23 6 

26 8 

21 2 

14 2 

10 1 

7 6 

14 0 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 9 

a o 

2 2 

2 2 

1 8 

1 7 

1 0 

1 0 

1 8 

1 9 

I 8 

1 9 

SUNSH I NE X 

21 

30 

38 

46 

47 

37 

41 

33 

42 

44 

41 

23 

39 

TOT RADIATION 

124 

1B7 

273 

370 

419 

382 

396 

432 

313 

233 

183 

117 

288 

EVAPOTRANSP 

13 

22 

43 

73 

102 

99 

116 

123 

79 

49 

26 

16 

769 


TYPE Of HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 


DRY DAYS 


INTERM DAYS 


WET DAYS 


365 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN • STATION TAKA Y ANA • NUMBER 47617 

• LATITUDE 36 09 • LONGITUDE 137 15 • ELEVATION 560 « 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIA. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

111 

91 

1 IB 

131 

134 

240 

239 

174 

230 

147 

92 

94 

1801 

TEMP AVERAGE 

-2 6 

-2 1 

1 9 

B 7 

14 2 

IB 5 

22 6 

23 3 

IB B 

12 l 

6 1 

0 B 

lO 2 

TEMP MEAN HA i 

2 8 

4 0 

0 3 

16 1 

21 6 

24 6 

28 5 

30 0 

24 9 

18 6 

12 e 

5 9 

16 5 

TEMP MEAN MIN 

-7 6 

-7 6 

-3 4 

2 4 

8 1 

13 8 

18 4 

18 8 

14 6 

7 6 

i l 

-3 4 

5 2 

TEMP MEAN DAY 

-0 5 

0 3 

4 6 

11 8 

17 3 

21 1 

25 2 

26 3 

21 5 

14 9 

e ? 

2 8 

12 9 

TFMP MN NIGHT 

-3 e 

-3. 3 

0 B 

7 2 

12 6 

17 3 

21 4 

22 0 

17 5 

10 4 

4 1 

-1 1 

a a 

VAPOUR PRESS 

4 2 

4 2 

5 3 

e i 

11 8 

16 5 

22 1 

22 8 

17 9 

11 5 

7 6 

5 4 

11 4 

WIND 9PEED 2M 

0 8 

0 9 

1 1 

1 3 

1 3 

I. 1 

0 9 

0 9 

0 B 

0 9 

0 9 

0 7 

1 o 

SUNSHINE X 

36 

45 

47 

49 

47 

37 

41 

51 

38 

38 

39 

33 

42 

TOT RADIATION 

159 

23 2 

307 

3B4 

418 

382 

396 

412 

296 

235 

180 

138 

295 

evapotransp 

9 

16 

36 

63 

90 

90 

102 

104 

62 

37 

17 

B 

634 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRV DAYS O INTERM DAYS O WET DAY5 365 


COUNTRY JAPAN • STATION MATSUMOTO • NUMBER 4761B 

• LATITUDE 36 15 • LONGITUDE 137 50 « ELEVATION 610 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

37 

46 

67 

B0 

91 

14B 

130 

107 

147 

110 

54 

37 

1062 

TEMP M«RAM 

-1 2 

-1 0 

3 1 

9 7 

15 1 

19 0 

23 4 

24 1 

19 4 

12 4 

6 6 

1 7 

M 0 

TEMP MT AN MA* 

4 4 

5 1 

9 7 

17 2 

22 4 

25 0 

29 1 

30 7 

25 2 

18 6 

13 2 

7 5 

17 3 

TEMP MEAN niU 

-6 4 

-6 4 

-2 6 

3 3 

8 6 

14 1 

IB 9 

19 4 

15 1 

7 5 

1 0 

-3 5 

5 7 

r F HP MEAN DAV 

1 0 

i 5 

5 8 

12 8 

18 0 

21 5 

25 8 

27 0 

21 9 

14 9 

9 1 

3 8 

13 6 

TEMP MN NIGHT 

-2 4 

-2 1 

1 8 

B 2 

13 2 

17 6 

22 0 

22 6 

17 9 

10 4 

4 1 

-0 8 

9 4 

VAPOUR PRE5S 

3 9 

4 0 

5 1 

7 6 

11 3 

16 2 

21 8 

22 4 

17 5 

11 2 

7 2 

4 9 

11 1 

WIND SPEED 2M 

1 8 

1 8 

2 0 

2 3 

2 2 

1 7 

1 7 

1 8 

1 5 

1 5 

1 8 

1 9 

1 8 

SUNSHINE X 

60 

61 

58 

57 

55 

44 

47 

57 

45 

49 

56 

59 

54 

TOT RADIATION 

214 

279 

349 

422 

461 

420 

42B 

442 

325 

271 

222 

193 

335 

EVAPOTRANSP 

15 

23 

48 

ei 

113 

103 

120 

122 

74 

44 

23 

14 

780 


Type of humid SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRV DAYS 0 INTERM DAYS 67 WET DAYS 290 

BEGIN HUMID ON 27 AUG 

HUMID PERIOD <241 DAYS) ENDS ON 25 APR 
BEGIN HUMID ON 30 MAY 

HUMID PERIOD < 57 DAYS) ENDS ON 26 JULY 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• STATION 

5UMA 



• NUMBER 

47620 







• LATITUDE 

36 

O 

u 

• 

LONGITUDE 138 

07 

• ELEVATION 

760 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

51 

54 

07 

108 

120 

2 21 

204 

137 

177 

116 

64 

46 

1305 

TEMP AVERAGE 

-2 2 

-1 7 

2 4 

9 1 

14 1 

18 1 

88 8 

23 0 

18 6 

12 0 

6 3 

1. 2 

10 3 

TEMP MEAN HA* 

2 9 

3 e 

8 0 

15 3 

20 1 

23 0 

27 2 

26 6 

23 6 

17 3 

12 0 

6 2 

13 7 

TEMP MEAN MIN 

-7 2 

-6 8 

-2 5 

3 7 

8 a 

14 1 

18 6 

19 0 

14 9 

7. 7 

1 5 

-3 2 

5 7 

TEMP MEAN DAY 

-0 3 

0 5 

4 7 

11 6 

16 5 

20 2 

24 4 

23 5 

20 7 

14 1 

0 5 

3 0 

12 4 

TEMP MN NIGHT 

-3 5 

-2 9 

1 3 

7 8 

12 6 

17 0 

21 2 

21 7 

17 3 

10 2 

4 2 

-0 9 

8 8 

VAPOUR PRESS 

3 9 

4 0 

5 2 

e i 

11 4 

15 9 

21 3 

22 1 

17 3 

11 3 

7 3 

3 0 

11 1 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 3 

2 6 

2 7 

2 4 

2 0 

1 e 

1 8 

2 0 

2 0 

2 0 

1 9 

2 1 

sunshine X 

60 

60 

57 

53 

30 

39 

42 

53 

42 

43 

34 

37 

31 

TOT RADIATION 

213 

277 

346 

403 

434 

393 

401 

422 

313 

258 

218 

189 

322 

evapotransp 

13 

22 

47 

76 

99 

97 

109 

112 

72 

44 

22 

12 

723 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTfcRM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

365 









COUNTRY JAPAN 




* 

STATION 

HARUIZAWA 


• 1 

NUMBER 

4 7622 







• 

LATITUDE 

36 

20 * 

LONGITUDE 

138 33 

♦ ELEVATION 

999 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

36 

42 

66 

90 

126 

196 

184 

184 

173 

139 

33 

34 

1323 

TEMP AVERAGE 

-4 4 

-4 4 

-0 6 

6 1 

11 3 

15 4 

19 6 

20 6 

16 0 

9 5 

4 3 

-1 3 

7 7 

TEMP MEAN MAK 

1 6 

2 1 

6 1 

13 3 

10 0 

20 9 

24 6 

26 2 

21 0 

13 3 

11 0 

4 4 

13 7 

TEMP MEAN MIN - 

10 0 

-10 2 

-6 3 

-0 4 

3 0 

10 9 

13 7 

16 6 

12 2 

4 3 

-1. 3 

-6 5 

2 3 

TEMP MEAN DAY 

-l 9 

-1 8 

2 2 

9 0 

13 9 

17 7 

21 7 

23 1 

18 1 

11 8 

6 9 

0 7 

10 1 

TEMP MN NIGHT 

-3 6 

-3 6 

-1 B 

4 4 

9 3 

14 1 

10 4 

19 3 

14 6 

7 3 

1 8 

-3 B 

6 0 

VAPOUR PRESS 

3 4 

3 4 

4 3 

7 0 

10 4 

13 0 

20 0 

21 3 

16 1 

10 2 

6 7 

4 3 

10 2 

WIND 9PCED 2M 

I 3 

1 4 

1 4 

1 3 

1 3 

1 1 

0 9 

0 9 

0 8 

1 0 

1 1 

t 2 

1 1 

SUNSHINE X 

60 

39 

33 

51 

47 

33 

33 

44 

33 

41 

34 

39 

40 

TOT RADIATION 

213 

273 

337 

393 

418 

360 

363 

378 

283 

244 

216 

192 

306 

EVAPOTRANSP 

9 

16 

34 

38 

70 

75 

03 

07 

33 

32 

13 

7 

549 


TYPE OP HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAY5 0 INTFRN DAYS 0 WET DAYS 365 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




♦ STATION 

TSURUCA 


• 1 

NUMBER 

47631 







• LATITUDE 

33 

39 # 

LONGITUDE 

136 04 

• ELEVATION 

2 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

346 

220 

167 

137 

148 

209 

229 

146 

237 

195 

188 

336 

2338 

temp average 

I ■' 

3 e 

6 8 

12 2 

16 9 

20 8 

23 I 

a* i 

22 3 

16 4 

11 3 

6 7 

14 4 

TE1P MEAN MAX 

6 9 

7 3 

10 9 

16 B 

at. 4 

24 6 

28 9 

30 9 

26 7 

21 0 

16 0 

10 2 

18 3 

TEMP MEAN MIN 

0 7 

0 6 

2 9 

7 9 

12 8 

17 3 

22 0 

22 8 

IB B 

12 3 

7 4 

3 4 

10 7 

TEMP MEAN DAY 

4 9 

3 2 

8 4 

14 0 

18 7 

22 3 

26 7 

28 3 

24 1 

IB 1 

13 1 

7 9 

16 0 

TEMP MN NIGHT 

3 0 

3 I 

3 8 

11 0 

13 7 

19 6 

24 | 

89 l 

21 0 

14 6 

9 6 

3 1 

13 1 

vapour press 

6 Ï 

6 0 

7 0 

10 2 

14 4 

19 3 

23 7 

27 0 

21 3 

14 3 

10 2 

7 4 

14 1 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 2 

2 2 

2 3 

2 1 

1 9 

1 9 

1 8 

1 8 

1 B 

1 8 

2. 0 

2 0 

SUNSHINE X 

24 

31 

41 

48 

48 

39 

44 

9 T 

44 

46 

42 

27 

41 

TOT RADIATION 

134 

193 

287 

381 

424 

387 

411 

443 

324 

263 

191 

129 

297 

FVAP0TRAN5P 

23 

28 

32 

78 

100 

101 

120 

128 

82 

33 

31 

23 

821 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAH ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTEHM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

363 









COUNTRY JAPAN 




« 

STATION 

HOFU 



* NUMBER 

47638 







• 

LATITUDE 

33 

40 • 

LONGITUDE 

138 33 

♦ ELEVATION 

27? M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

39 

47 

72 

83 

100 

160 

129 

137 

130 

133 

38 

39 

1147 

reHR average 

1 6 

2 8 

6 8 

12 7 

17 1 

20 9 

25 0 

23 7 

21 8 

15 3 

9 6 

3 9 

13 6 

TEMP MEAN MAI 

8 3 

9 7 

13 7 

19 7 

23 8 

26 6 

30 3 

31 7 

27 3 

21 4 

16 4 

10 9 

20 0 

TEHR HE AN MN 

-4 l 

-2 9 

0 9 

6 6 

11 3 

16 6 

21 3 

21 8 

17 9 

10 6 

4 1 

-1 7 

a 3 

TEMP HFAN DAY 

4 3 

3 7 

9 7 

13 6 

19 8 

23 4 

27 6 

28 5 

24 2 

17 8 

12 3 

6 7 

16 3 

TF HP HN NIGHT 

0 6 

1 8 

3 3 

11 2 

15 3 

19 8 

24 2 

24 6 

20 3 

13 4 

7 2 

1 4 

1? 1 

VAPOUR PRESS 

4 4 

4 7 

6 l 

9 7 

14 0 

18 7 

24 9 

26 0 

50 8 

13 3 

8 8 

3 6 

13 1 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 8 

2 0 

1 7 

1 3 

1 3 

1 2 

1 2 

1 1 

1 0 

1 2 

1 3 

1 4 

SUNSHINE X 

67 

63 

37 

32 

47 

33 

41 

30 

39 

43 

35 

63 

51 

TOT RADIATION 

236 

290 

349 

400 

419 

370 

393 

408 

303 

261 

224 

207 

322 

EVAPOTR ANSP 

19 

31 

39 

84 

lOO 

96 

113 

114 

74 

47 

23 

14 

776 


TYPE DF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 


DRY DAYS 0 

INTERM 

DAYS 

39 

WET 

DAYS 326 

DECIN 

HUMID ON 

18 MAY 




HUMID 

PERIOD 1326 DAYS 1 

ENDS 

ON 

9 APR 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




« STATION 

KAWAGUCHI AO 


• NUMBER 

47640 







* LATITUDE 

33 

30 * 

LONGITUDE 138 

46 

* ELEVATION 

860 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRÉCIPITATION 

SO 

62 

94 

113 

130 

201 

166 

221 

221 

200 

06 

34 

1398 

TEMP AVERAGE 

-l 3 

-0 9 

2 7 

a 4 

13 0 

16 7 

20 9 

21 3 

17 8 

11 5 

6 6 

1 4 

9 9 

ICMP MEAN HA* 

4 9 

3 2 

0 7 

14 8 

19 0 

21 7 

23 9 

26 9 

22 7 

16 9 

12 9 

7, 8 

13 6 

TEMP MEAN MIN 

-7 3 

-6 6 -26 

2 7 

7 6 

12 4 

17 0 

17 4 

13 9 

7 2 

1 3 

-4 2 

4 9 

TEMP MEAN DAY 

1 0 

1 3 

3 I 

: i 0 

1 3 4 

18 7 

33 0 

23 8 

19 a 

13 7 

9 0 

3. e 

12 1 

TEMP MN NIGHT 

-2 0 

-2 2 

I 3 

6 9 

11 4 

13 4 

19 7 

20 1 

16 3 

9 7 

4 3 

-12 

B 3 

VAPOJR PRESS 

3 6 

3 9 

3 3 

0 0 

11 3 

15 7 

20 7 

21 5 

17 3 

11 2 

7 3 

4 7 

10 9 

WIND SPEED 2M 

l v 

1 0 

2 0 

2 1 

1 9 

1 6 

1 6 

1 6 

1 5 

1 4 

1 6 

1 7 

1. 7 

SUNSHINE X 

60 

62 

34 

46 

44 

32 

37 

43 

34 

jy 

53 

66 

40 

TOT RADIATION 

239 

206 

330 

301 

403 

354 

374 

304 

282 

230 

220 

214 

310 

evapotransp 

10 

23 

45 

67 

03 

Bt 

96 

96 

61 

39 

22 

14 

649 

type of humid season 

ALL YEAR 

1 ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 

0 

UFT 

DAYS 

365 









COUNTRY japan 




• 

STATION 

MAEBASH1 


• NUMBER 

47624 







• 

LATITUDE 

36 

24 ♦ 

LONCITUOE 

139 04 

• ELEVAT I CM 

112 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OÇT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

30 

51 

76 

99 

172 

173 

172 

176 

107 

45 

21 

1147 

TEMP AVERAGE 

2 6 

3 1 

6 2 

12 0 

16 8 

20 3 

24 4 

23 5 

21 3 

15 4 

10 2 

3 3 

13 6 

TEMP HE AN MM 

8 4 

8 9 

11 9 

17 0 

22 4 

25 2 

20 6 

30 1 

25 B 

20 5 

13 9 

1! 1 

18 9 

TEMP MEAN MIN 

-1 9 

-1 4 

1 3 

7 0 

11 0 

16 6 

20 9 

22 0 

17 9 

11 4 

3 7 

0 9 

9 4 

ILMI MMN DAY 

5 1 

5 6 

0 6 

14 4 

19 0 

22 4 

26 1 

27 5 

23 2 

17 5 

12 3 

7 7 

13 6 

1 1 fit-' HN NIGHT 

1 9 

2 4 

3 2 

10 8 

IS 3 

19 4 

23 2 

24 3 

20 1 

13 7 

0 3 

3 4 

12 3 

VAPOUR PRESS 

4 1 

4 2 

1 4 

8 7 

13 1 

IB 3 

24 7 

26 0 

20 2 

12 9 

8 1 

3 3 

12 6 

WIND SPEED 2M 

2 9 

2 9 

2 9 

2 5 

2 2 

I 0 

1 5 

1 7 

1 7 

2 0 

2 3 

2 7 

2 3 

SUNSHINE X 

69 

64 

56 

51 

46 

32 

34 

44 

36 

45 

59 

66 

30 

TOT RADIATION 

234 

207 

349 

393 

413 

354 

356 

370 

207 

237 

229 

207 

312 

EVAPOTRANSP 

33 

42 

68 

87 

103 

96 

104 

no 

74 

36 

39 

30 

044 

TYPE Of MUM ID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 101 

WET DAYS 

184 








BEGIN 

HUMID 

ON 21 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

< 1B4 

DAYS) ENDS ON 

21 NOV 










Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

KUMAGAYA 


• 1 

NUMBER 

47626 







• 

LATITUDE 

36 

09 • 

LONCITUDE ; 

139 23 

♦ elevation 

30 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

29 

38 

59 

80 

ne 

18B 

175 

156 

189 

164 

37 

32 

1203 

TEMP AVERAGE 

3 8 

3 5 

6 6 

12 3 

17 0 

20 7 

24 6 

25 0 

21 7 

13 7 

10 3 

3 2 

13 8 

TEMP MEAN 

9 2 

9 8 

12 7 

18 6 

22 9 

25 5 

29 2 

30 9 

26 4 

20 9 

16 2 

11 6 

19 3 

TCitP MEAN MIN 

-2 4 

-1. 3 

1 5 

7 0 

12 0 

16 9 

21 3 

22 4 

IB 3 

11 7 

3 3 

0 2 

9 4 

TEMP MEAN DAY 

5 5 

6 2 

9 2 

14 9 

19 4 

22 7 

26 6 

28 1 

23 7 

17 8 

12 6 

7 B 

16 2 

TEMP MN NIGHT 

1 9 

2 7 

5 3 

1 1 1 

15 6 

19 7 

23 7 

24 0 

ao s 

14 1 

B 2 

3 0 

12 6 

VAPOUR PRESS 

A A 

4 6 

6 0 

9 7 

14 3 

19 2 

25 6 

27 2 

21 2 

14 0 

9 0 

3 7 

13 4 

WIND SPEED 2H 

2 3 

2 4 

2 4 

2 0 

1 8 

1 6 

1 4 

1 3 

1 3 

1 3 

1 0 

2 0 

1 8 

SUNSHINE % 

72 

65 

57 

51 

46 

33 

35 

46 

36 

44 

36 

68 

51 

TOT RADIATION 

24 2 

291 

346 

393 

413 

360 

363 

368 

26B 

235 

227 

212 

313 

EVAPOTRAN5P 

27 

30 

61 

80 

98 

94 

103 

110 

71 

49 

30 

21 

702 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEA5QN 

WITHOUT DRY PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 

62 

WET DAYS 

303 








BEGIN 

HUMID 

ON 17 APR 











HUMID 

PERIOD 

1303 DAYS» ENDS ON 

14 FEB 










COUNTRY JAPAN 


STATION MITO 


• NUMBER 476 29 


• LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

43 

33 

97 

106 

142 

TEMP AVERAGE 

2 2 

2 8 

3 B 

11 4 

13 9 

TFHP MF AN «At 

8 9 

9 2 

11 8 

17 2 

21 1 

TFHP MFAN HJN 

-3 1 

-2 4 

0 6 

6 1 

11 3 

TEMP MEAN DAY 

5 l 

3 5 

B 3 

13 7 

10 0 

TEMP MN NIGHT 

1 3 

1 9 

4. 6 

10 0 

14 6 

VAPOUR PRESS 

4 9 

3 1 

6 6 

10 0 

14 2 

WIND SPEED 2M 

t 9 

2 0 

2 2 

2 3 

2 0 

SUNSHINE X 

64 

58 

50 

47 

44 

TOT RADIATION 

222 

269 

318 

374 

403 

Evapotransp 

19 

29 

50 

73 

91 


TYPE OF MUM ID SEASON ALL YEAR ROUND MUM ID 
DRY DAYS 0 INTERM DAYS 0 WET DAYS 


36 

23 • 

LONGITUDE 

140 26 • 

ELEVATION 

29 M 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

183 

144 

126 

167 

176 

82 

33 

1370 

19 4 

23 2 

24 0 

21 1 

13 2 

9 0 

4 7 

13 0 

23 7 

27 6 

29 3 

25 7 

20 3 

16 0 

11 4 

10 3 

13 9 

20 1 

21 6 

17 6 

11 2 

4 9 

-0 4 

8 6 

21 2 

23 2 

26 9 

23 0 

17 3 

12 3 

7 4 

13 3 

IB 4 

22 4 

23 0 

19 e 

13 3 

7 7 

2 5 

11 7 

IB B 

24 6 

26 3 

21 2 

14 3 

9 4 

6 2 

13 3 

I 8 

1 8 

1 8 

1 9 

l 9 

1 8 

1 7 

l 9 

33 

36 

47 

37 

41 

31 

60 

47 

360 

369 

392 

292 

244 

209 

194 

304 

80 

99 

107 

71 

47 

26 

15 

713 


365 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




* STATION 

OIFU 



• NUMBER 

47632 







• LATITUDE 

35 

24 • 

LONGITUDE : 136 

46 

• ELEVATION 

13 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SET» 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

69 

73 

120 

177 

198 

295 

256 

174 

252 

140 

64 

66 

1904 

TFMP AVERAGE 

3 3 

A 0 

7 3 

13 0 

17 9 

21 7 

25 e 

27 0 

22 9 

16 8 

11 3 

6 0 

14 7 

TEMP MEAN MAX 

0 1 

9 1 

12 7 

18 7 

23 4 

26 4 

30 3 

32 1 

27 7 

22 3 

17 1 

11 0 

19 9 

TEMP MEAN MIN 

-0 6 

-0 3 

2. 6 

S t 

13 1 

17 9 

22 5 

23 4 

19 2 

12 4 

6 3 

1 0 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

5 4 

6 1 

9 5 

15 3 

20 1 

23 7 

27 8 

29 3 

24 9 

19 0 

13 6 

7 9 

16 9 

TEMP NN NIGHT 

2 6 

3 2 

6 2 

11 8 

16 5 

20 6 

24 8 

25 9 

21 6 

15 0 

9 2 

4 S 

13 3 

vapour press 

5 7 

5 6 

6 7 

10 2 

14 7 

19 9 

26 2 

27 4 

at. 7 

16 1 

9 6 

6 9 

14 2 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 9 

? 0 

1 9 

1 0 

1 6 

1 5 

1 6 

1 5 

1 3 

1 3 

1 3 

1 7 

SUNSHINE X 

56 

59 

57 

53 

52 

41 

45 

59 

45 

34 

50 

33 

33 

TOT RADIATION 

211 

279 

350 

405 

445 

403 

417 

453 

320 

293 

233 

191 

334 

Evapotransp 

19 

31 

50 

02 

107 

105 

122 

133 

64 

31 

31 

17 

640 

TYPE Of HUMID SEASON 

all vear ROUND 

HUMID 










DRV DAYS 0 

INTfRM DAVS 

0 

MET 

DAVS 

365 









COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

NAGOYA 



♦ 1 

NUMBER 

47636 







■ 

LATITUDE 

33 

10 • 

LONGITUDE 

136 58 

• ELEVATION 

31 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

VFAR 

PRECIPITATION 

30 

61 

98 

134 

161 

209 

218 

170 

209 

121 

74 

46 

1373 

TEMP AVERAGE 

3 2 

3 a 

7 2 

13 1 

1 7 0 

21 6 

25 7 

26 9 

22 9 

16 6 

11 I 

5 8 

14 6 

TEMP MEAN MA i 

6 5 

9 4 

13 1 

19 2 

23 0 

26 6 

30 7 

32 6 

28 1 

22 4 

17 1 

11 2 

20 2 

TEMP MEAN MIN 

-0 9 

-0 6 

2 2 

8 0 

12 9 

17 6 

22 1 

23 0 

19 1 

12 3 

6 4 

1 6 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

3 3 

6 2 

9 7 

15 7 

20 3 

23 7 

27 9 

29 3 

23 1 

19 0 

13 3 

8 0 

17 0 

TEMP MN NIC 

2 6 

3 1 

6 1 

11 9 

16 3 

20 5 

24 7 

23 7 

21 6 

14 9 

9 1 

4 0 

13 4 

VAPOUR PRESS 

3 3 

3 3 

6 B 

10 4 

13 0 

20 3 

26 7 

27 6 

22 3 

14 3 

9 B 

6 7 

14 2 

MIND SPEED 2M 

2 5 

2 7 

2 6 

2 5 

a. 4 

2 2 

1 9 

2 2 

2 0 

2 0 

2 2 

2 2 

2 3 

SUNSHINE X 

37 

39 

53 

31 

49 

37 

42 

56 

43 

30 

37 

33 

51 

TOT RADIATION 

214 

280 

343 

396 

429 

361 

401 

438 

320 

200 

232 

192 

323 

EVAPOTRANSP 

24 

35 

62 

03 

107 

104 

120 

134 

B3 

39 

33 

21 

B69 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRV DA VS 0 INTERM DA VS O MET DAVS 365 


Copyrighted material 



COUNT* V JAPAN 




• STATION 

1 1 DA 



« NUMBER 

47637 







• LATITUDE 

33 

31 • 

LONGITUDE 

137 30 

• ELEVATION 

402 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

63 

72 

127 

141 

133 

263 

203 

162 

184 

132 

85 

63 

1632 

TEMP AVERAGE 

0 4 

1 2 

5 0 

11 2 

15 8 

19 6 

23 7 

24 3 

20 3 

13 8 

8 0 

3 0 

12. 2 

temp MEAN MAX 

6 3 

7 6 

11 8 

18 4 

22 8 

23 4 

29 4 

30 8 

26 2 

20 3 

14 9 

9 0 

18 6 

TEMP MEAN MIN 

-4 7 

-4 2 

-O 8 

3 O 

9 9 

13 0 

19 6 

20 1 

16 2 

9 0 

2 3 

-2 l 

7 l 

TEMP MEAN DAV 

2 8 

3 9 

7 8 

14 2 

18 7 

22 1 

26 2 

27 3 

22 9 

16 5 

10 8 

5 3 

14 9 

TEMP MN NIOMT 

-0 6 

0 2 

3 7 

9 7 

14 2 

18 3 

22 6 

23 2 

19 0 

11 9 

3 7 

0 7 

10 7 

VAPOUR PRESS 

4 3 

4 4 

5 6 

8 6 

12 3 

17 3 

22 0 

23 6 

19 0 

12 4 

8 0 

5 4 

12 0 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 4 

1 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 2 

l 3 

5UNSMINE X 

37 

30 

34 

32 

40 

38 

43 

33 

42 

43 

50 

34 

49 

TOT RADIATION 

213 

276 

338 

400 

424 

38 7 

406 

423 

316 

262 

212 

188 

320 

EVAPOTRANSP 

16 

26 

30 

76 

97 

93 

111 

113 

72 

43 

23 

14 

730 

TVPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DPv DAYS 0 

INTFRM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

363 









COUNTRY JAPAN 




♦ STATION 

CHICHIBU 


• NUMBER 

47641 







♦ LATITUDE 

33 

39 * 

LDNCITUDE 139 

03 

* ELEVATION 

21B n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

29 

39 

39 

73 

110 

177 

186 

214 

195 

193 

39 

28 

1364 

TEMP AVERAGE 

0 6 

1 6 

5 0 

112 

16 0 

19 8 

23 9 

24 9 

20 6 

14 2 

8 3 

3 0 

12 4 

TEMP MEAN MAX 

8 7 

9 4 

12 4 

IB 4 

22 6 

24 9 

29 1 

30 6 

23 7 

19 9 

13 8 

11. 3 

19 1 

TEMP MEAN MIN 

-3 0 

-4 6 

-1 2 

3 0 

10 1 

13 6 

20 1 

21 0 

17 0 

9 9 

2 3 

-3 1 

7 2 

TEMP MEAN DAV 

4 1 

3 0 

8 1 

14 2 

18 6 

21 9 

26 2 

27 3 

22 B 

16 6 

11 3 

6 3 

15 2 

TEMP MN NIGHT 

-0 4 

Q 6 

3 7 

9 7 

14 3 

18 6 

22 8 

23 7 

19 4 

12 3 

3 9 

0 3 

lO 9 

VAPOUR PRESS 

4 2 

4 6 

3 9 

9 3 

13 8 

IB 6 

24 3 

23 7 

20 3 

13 4 

8 3 

3 3 

12 9 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 2 

1 3 

1 3 

1 t 

1 0 

0 9 

1 0 

0 8 

0 8 

0 B 

0 9 

1 o 

SUNSHINE X 

68 

63 

53 

48 

44 

28 

33 

41 

30 

33 

33 

64 

47 

TOT RADIATION 

237 

289 

340 

380 

403 

332 

332 

364 

264 

227 

218 

20B 

301 

EVAPOTRANSP 

13 

23 

47 

69 

SB 

B2 

97 

100 

61 

39 

20 

10 

633 

TYPE Of HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

365 









Copyrighted material 



COUNTRY japan 




• 

STATION 

CMOSMI 



• NUMBER : 

47648 







• 

LATITUDE 

35 

43 ♦ 

L0NCITU06 

140 51 

* ELEVATION 

27 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

90 

104 

136 

134 

163 

172 

115 

115 

191 

240 

142 

B6 

1690 

TEMP AVERAGE 

5 7 

6 0 

8 6 

13 1 

16 7 

19 4 

22 9 

25 0 

22 3 

16 1 

13 5 

8 5 

14. 6 

TEMP HE AN MAX 

10 0 

10 0 

I? 2 

16 3 

19 7 

22 3 

25 7 

28 0 

25 5 

20 7 

16 8 

12 6 

18 3 

TEHP HEAN HIN 

1 6 

2 2 

5 1 

10 0 

14 0 

17 1 

20 7 

22 e 

20 7 

15 5 

10 2 

4 3 

12 0 

TEMP MEAN DAY 

7 3 

7 5 

10 0 

14 3 

17 9 

20 6 

24 1 

26 3 

23 9 

19 0 

14 6 

9 a 

16 3 

TEHP MN NIOHT 

4 J 

5 1 

7 7 

12 2 

15 9 

IB B 

22 2 

24 3 

22 0 

16 B 

11 9 

6 4 

14 0 

VAPOUR PRESS 

5 B 

6 I 

7 7 

1 1 3 

15 7 

19 7 

25 3 

27 9 

22 5 

14 0 

11 3 

7 4 

14 6 

WIND SPEED an 

3 4 

3 6 

3 9 

3 9 

3 5 

3 2 

3 1 

3 1 

3 4 

3 7 

3 3 

3 1 

3 4 

SUNSHINE X 

57 

51 

45 

46 

42 

34 

41 

54 

42 

40 

45 

54 

46 

TOT RADIATION 

212 

253 

302 

371 

392 

365 

395 

428 

315 

244 

199 

187 

305 

EVAPOTRANSP 

39 

46 

69 

B7 

96 

90 

104 

116 

87 

66 

46 

35 

883 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 29 

WET DAYS 

336 








BEGIN 

HUMID 

ON 20 

AUG 











HUMID 

PERIOD 

<336 

DAYS > ENDS ON 

22 JULY 










COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

UENO 



• NUMBER 

47649 







• 

latitude 

34 

46 * 

LONGITUDE 

136 09 

• ELEVATION 

159 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

53 

58 

90 

117 

141 

21B 

191 

1 60 

200 

135 

75 

52 

1506 

TEMP AVERAGE 

2 3 

2 7 

5 7 

11 4 

16 3 

20 4 

24 8 

25 6 

21 5 

14 9 

9 3 

4 7 

13 3 

TEMP MEAN MAX 

7 5 

8 3 

12 3 

18 2 

22 9 

25 9 

30 l 

31 4 

27 2 

21 2 

16 1 

10 4 

19 3 

TEMP MEAN MIN 

-2 1 

-2 0 

0 2 

5 3 

10 7 

16 1 

21 0 

21 4 

17 4 

10 1 

3 8 

-0 3 

8 5 

TEMP MEAN DAY 

4 5 

5 0 

8 5 

14 1 

19 0 

22 B 

27 2 

28 1 

24 0 

17 5 

12 0 

6 8 

15 8 

TEMP MN NIGHT 

1 4 

1 B 

4 5 

9 8 

14 B 

19 3 

23 7 

24 3 

20 1 

13 0 

7 0 

2 4 

11 8 

VAPOUR PRESS 

5 4 

5 5 

6 e 

10 1 

14 2 

19 3 

25 6 

26 5 

21 2 

13 8 

9 5 

6 5 

13 7 

WIND SPEED 2M 

1 B 

l 7 

1 7 

1 6 

1 4 

1 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 2 

1 5 

1. 4 

SUNSM 1 NE X 

45 

43 

43 

46 

43 

33 

40 

51 

39 

41 

44 

44 

43 

TOT RADIATION 

190 

a 34 

290 

374 

39B 

359 

390 

415 

305 

255 

202 

172 

599 

EVAP0TRAN5P 

20 

26 

46 

70 

90 

09 

108 

113 

72 

45 

23 

17 

719 


TYPF OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUfllD 

DRY DAYS 0 INTERN DAYS 0 WET DAYS 36 5 


Copyrighted material 



• NUMBER 47651 


COUNTRY JAPAN • STATION T9U 






• l ah nice 

34 

42 ♦ 

L0NQ1TUDE 

136 31 ♦ 

ELEVATION 

2 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

37 

too 

139 

146 

264 

190 

179 

231 

170 

86 

S3 

1716 

TEMP AVERAGE 

4 3 

4 3 

7 3 

12 6 

17 3 

21 4 

25 6 

26 7 

22 9 

16 9 

11 7 

6 0 

14 B 

TEMP MEAN MAX 

0 6 

9 1 

12 0 

17 3 

22 0 

25 1 

29 2 

30 6 

27 0 

21 4 

16 4 

11. 3 

19 2 

TEMP MEAN MIN 

0 4 

0 3 

3 0 

8 2 

13 4 

18 1 

22 6 

23 4 

19 6 

13 1 

7 4 

2 7 

11 0 

TEMP MEAN DAY 

6 0 

6 4 

9 2 

14 6 

19 3 

22 9 

27 1 

2B 2 

24 6 

10 6 

13 4 

B 4 

16 3 

TEMP MN NIOHT 

3 4 

3 7 

6 2 

11 4 

16 3 

20 4 

24 6 

25 3 

21 7 

15 3 

9 7 

4 9 

13 6 

VAPOUR PRESS 

3 3 

3 7 

7 0 

10 3 

14 9 

20 3 

26 8 

2B 0 

22 3 

14, 4 

10 1 

6 8 

14 4 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 6 

2 3 

2 3 

2 3 

2 0 

2 0 

2 2 

2 0 

2 0 

2 1 

2 2 

2 2 

SUNSHINE X 

39 

37 

33 

30 

48 

36 

43 

37 

44 

30 

37 

38 

31 

TOT RADIATION 

224 

278 

336 

393 

424 

386 

417 

444 

327 

283 

236 

203 

329 

EVAPOTRANSP 

31 

37 

60 

80 

104 

102 

122 

132 

86 

62 

35 

26 

877 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DR V DAYS 0 

INTERN DAYS 

0 

WET 

DAYS 

363 









country japan 




* STATION 

IRAKO 



« 1 

9UMBER 

47633 







• LATITUDE 

34 

30 • 

LONGITUDE 

137 03 

• ELEVATION 

6 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

60 

64 

103 

139 

174 

232 

203 

I6B 

200 

166 

100 

62 

1703 

TEMP AVERAGE 

3 3 

3 3 

0 2 

13 6 

IB 0 

21 3 

23 2 

26 6 

23 5 

18 0 

12 9 

0 0 

15 3 

TFMP MEAN MAX 

8 6 

9 3 

12 4 

17 0 

22 0 

24 7 

20 7 

30 3 

27 0 

21 6 

16 3 

114 

19 2 

TEMP MEAN MIN 

2 3 

2 3 

4 3 

10 1 

14 7 

10 6 

22 8 

24 0 

20 9 

13 0 

9 6 

3 0 

12 5 

TEMP MEAN DAY 

6 6 

7 1 

9 9 

13 4 

19 7 

22 7 

26 8 

2B 4 

23 0 

19 4 

14 2 

9 3 

17 0 

TEMP MN N10MT 

4 6 

4 9 

7 3 

12 8 

17 1 

20 6 

24 6 

23 9 

22 6 

16 7 

11 4 

6 6 

14 6 

VAPOUR PRESS 

3 9 

6 0 

7 4 

11 3 

13 8 

20 7 

27 3 

28 8 

23 I 

13 2 

10 3 

7 4 

13 0 

WIND SPEED 2M 

4 4 

4 3 

4 1 

3 7 

3 4 

2 9 

2 7 

2 9 

3 1 

3 2 

3 3 

3 B 

3 3 

SUNSHINE X 

59 

30 

53 

30 

47 

30 

44 

30 

44 

46 

53 

39 

31 

TOT RADIATION 

224 

202 

346 

393 

419 

386 

411 

449 

327 

270 

231 

206 

329 

EVAPOTRANSP 

44 

30 

74 

91 

111 

103 

120 

133 

96 

74 

30 

30 

988 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS O 

INTERM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

363 









Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 


• STATION HAMAMATSU 


• NUMBER 47654 






♦ 

LATITUDE 

34 

42 ♦ 

LONGITUDE 

1 37 43 * 

ELEVATION 

32 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

61 

69 

139 

178 

190 

291 

217 

197 

217 

164 

112 

69 

1912 

TEMP AVERAGE 

5 1 

5 7 

e 6 

13 7 

17 B 

21 2 

25 0 

26 3 

23 2 

17 8 

12 9 

7 B 

13 4 

TEMP MEAN MAX 

9 5 

10 3 

13 3 

10 4 

22 2 

24 0 

28 5 

30 3 

27 4 

22 6 

17 8 

12. 2 

19 B 

TEMP MEAN MIN 

1 5 

1 8 

4 4 

9 6 

14 0 

18 1 

22 2 

23 2 

9 0 : 

14 3 

9 1 

4 2 

11 9 

TEMP MEAN DAY 

7 0 

7 6 

10 6 

IS 6 

19 6 

22 7 

26 5 

2B 0 

25 0 

19 8 

14 9 

9 5 

17 2 

TEMP MN NIGHT 

4 4 

4 9 

7 7 

12 7 

16 7 

20 3 

24 1 

25 2 

22 1 

16 3 

11 3 

6 2 

14 3 

VAPOUR PRESS 

5 4 

5 5 

7 0 

Il 1 

15 4 

20 6 

26 5 

28 0 

22 7 

13 0 

10 2 

6 8 

14 3 

WIND SPEED 2H 

3 2 

3 2 

3 1 

2 7 

2 5 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 1 

2 3 

2 9 

2 6 

SUNSHINE X 

66 

62 

56 

51 

47 

37 

44 

58 

46 

48 

36 

64 

33 

TOT RADIATION 

241 

294 

350 

397 

419 

381 

411 

449 

335 

277 

234 

217 

334 

EVAP DTRANSP 

39 

46 

73 

B7 

105 

100 

ue 

130 

90 

63 

44 

33 

934 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS 0 INTERN DAYS 0 WET DAYS 365 


COUNTRY JAPAN ♦ STATION QMÆZAK1 • NUMBER 47655 

• LATITUDE 34 36 • LONGITUDE 130 13 • ELEVATION 45 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

79 

92 

133 

195 

240 

290 

233 

214 

209 

191 

139 

83 

2110 

TEMP AVERAGE 

6 0 

6 4 

9 3 

13 9 

18 0 

21 1 

24 6 

26 4 

23 7 

18 9 

14 2 

e e 

15 9 

TEMP MEAN MAX 

9 9 

10 6 

13 4 

17 6 

21 3 

24 0 

27 6 

29 6 

26 9 

22 3 

17 9 

12 6 

19 3 

TEMP MEAN MIN 

2 4 

2 6 

5 3 

10 5 

14 9 

18 6 

22 4 

23 9 

21 2 

16 0 

10 9 

3 3 

12 8 

TEMP MEAN DAY 

7 3 

8 1 

10 B 

13 4 

19 3 

22 3 

23 9 

27 7 

23 0 

20 2 

13 6 

10 2 

17 3 

TEMP MN NIGHT 

3 2 

3 3 

0 2 

13 0 

17 0 

20 3 

24 0 

23 3 

22 8 

17 6 

12 7 

7 1 

14 9 

VAPOUR PRESS 

5 7 

6 0 

7. B 

12 0 

16 4 

21 4 

27 4 

29 3 

23 9 

16 3 

11 3 

7 2 

13 4 

WIND SPEED 2M 

3 3 

3 0 

4 6 

3 9 

3 3 

3 3 

3 3 

3 2 

3 4 

3 6 

4 0 

4 9 

4 0 

SUNSHINE X 

6B 

63 

57 

32 

48 

37 

46 

59 

49 

49 

56 

66 

34 

TOT RADIATION 

247 

297 

334 

402 

424 

301 

422 

434 

348 

200 

234 

222 

339 

EVAPOTRANSP 

37 

61 

83 

92 

109 

101 

119 

133 

99 

78 

38 

33 

1043 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS 0 INTERN DAYS 0 WET DAYS 365 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

SHIZUOKA 


• 1 

NUMBER 

47696 







• 

LATITUDE 

34 

98 • 

LONCITUDE 

138 24 

• ELEVATION 

14 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

76 

96 

180 

242 


239 

349 

244 

279 

299 

193 

131 

79 

2399 

TEMP AVERAGE 

9 7 

6 3 

9 2 

14 0 


18 0 

21 4 

29 2 

26 4 

23 3 

17 9 

13 2 

8 1 

19 7 

TEMP MEAN MAX 

11 3 

11 8 

14 4 

18 9 


22 7 

25 4 

29 0 

30 7 

27 6 

22 7 

18 9 

13 8 

20 6 

TEMP MEAN MIN 

0 5 

1 3 

4 9 

9 9 


13 9 

10 1 

22 3 

23 2 

20 0 

14 1 

8 6 

3 1 

11 6 

TEMP MEAN DAY 

7 9 

0 9 

11 3 

19 9 


19 9 

23 1 

26 8 

jb a 

29 1 

19 8 

19 2 

10 2 

17 7 

TEMP MN N1ÛHT 

4 9 

9 2 

0 0 

12 a 


16 8 

20 4 

24 3 

29 3 

22 1 

16 3 

11 1 

9 8 

14 4 

VAPOUR PRESS 

9 4 

9 6 

7 4 

It 3 


19 4 

20 6 

26 2 

27 8 

22 9 

19 3 

10 6 

6 8 

14 6 

WIND SPEED 2M 

3 0 

2 0 

2 ? 

2 2 


2 0 

I 0 

1 8 

1 8 

1 8 

1 7 

l 8 

1 . 8 

1 9 

SUNSHINE X 

67 

61 

93 

48 


43 

33 

38 

91 

42 

49 

99 

64 

90 

TOT RADIATION 

242 

290 

337 

383 


398 

399 

379 

414 

31B 

266 

230 

216 

319 

EVAPOTRANSP 

31 

41 

69 

83 


100 

99 

112 

121 

86 

60 

38 

27 

899 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 

0 

WET 

DAYS 

369 









COUNTRY JAPAN 


STATION M1SNIMA 


NUMJIFR 47*97 


• LATITUDE 39 07 • LONGITUDE 130 96 • ELEVATION 20 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

PRECIPITATION 

66 

80 

139 

166 

173 

266 

TEMP AVERAGE 

4 7 

9 4 

8 4 

13 3 

17 9 

21 2 

TEMP MEAN MAX 

11 0 

11 4 

14 1 

10 7 

22 6 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

-0 9 

-0 2 

3 1 

8 3 

12 8 

17 6 

TEMP MEAN DAY 

7 2 

7 7 

10 6 

19 4 

19 9 

23 0 

TEMP MN NICHT 

3 9 

4 l 

7 0 

11 9 

16 l 

20 1 

VAPOUR PRESS 

9 9 

6 1 

7 6 

11 3 

19 3 

20 1 

WIND SPEED 2M 

1 7 

1 6 

I 9 

2 0 

1 8 

J 7 

SUNSHINE X 

62 

99 

49 

47 

43 

32 

TOT RADIATION 

226 

268 

319 

377 

398 

394 

EVAPOTRANSP 

22 

32 

96 

76 

99 

94 

TYPE OF HUMID 
DRY DAYS 0 

SEASON ALL YEAR ROUND 

INTERM DAYS 0 

HUMID 

WET 

DAYS 

369 


JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

200 

2 22 

226 

173 

116 

69 

1892 

29 0 

BA D 

22 6 

16 0 

12 0 

7 1 

19 0 

28 9 

30 9 

27 4 

22 1 

18 0 

13. 9 

20 3 

21 9 

22 4 

19 0 

12 4 

6 9 

1 9 

10 4 

26 6 

27 9 

24 6 

18 9 

14 3 

9 9 

17 1 

24 0 

24 7 

21 3 

14 9 

9 7 

4 5 

13 9 

29 9 

27 9 

22 4 

19 1 

10 8 

7 3 

14 6 

1 0 

1 7 

1 9 

l 4 

1 9 

1 9 

1 7 

37 

90 

40 

43 

91 

60 

47 

374 

409 

300 

296 

216 

203 

309 

110 

117 

78 

92 

29 

10 

779 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

TOKYO 



• NUMBER : 

47662 







• 

LATITUDE 

35 

41 ♦ 

LONGITUDE 139 

46 

* ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

51 

71 

105 

129 

145 

175 

135 

145 

217 

19B 

97 

55 

1523 

TEMP AVERAGE 

4 1 

4 e 

7 9 

13 5 

18 0 

21 3 

25 2 

26 7 

23 0 

16 9 

11 7 

6 6 

13 0 

TEMP MEAN MAX 

9 4 

9 9 

12 e 

10 4 

22 6 

25 3 

29 2 

31 0 

27 0 

21 1 

16 4 

11 B 

19 6 

TEMP MEAN MIN 

-0 4 

0 4 

3 5 

9 1 

14 0 

18 0 

22 1 

23 5 

19 7 

13 5 

7 7 

2 3 

IS. 1 

TEMP MEAN DAY 

6 3 

6 9 

9 9 

15 5 

19 9 

23 0 

26 9 

26 5 

24 6 

IB 6 

13 3 

e 6 

16 6 

TEMP MN NIGHT 

3 2 

3 9 

6 8 

12 3 

16 9 

20 3 

24 2 

25 6 

21 7 

13 3 

9 9 

4 7 

13 8 

VAPOUR PRESS 

4 7 

4 9 

6 5 

10 2 

14 6 

19 4 

25 2 

26 9 

21 6 

14 2 

9 3 

6 0 

13 6 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

2 2 

2 3 

2 0 

2 1 

2 1 

2 0 

2 1 

2 0 

2. 2 

SUNSHINE X 

60 

35 

40 

46 

43 

32 

37 

46 

33 

39 

40 

37 

43 

TOT RADIATION 

219 

266 

314 

371 

390 

354 

374 

309 

266 

241 

206 

194 

301 

evapotransp 

31 

41 

64 

87 

105 

101 

115 

123 

04 

59 

39 

27 

876 


TVPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS O INTFRM DAYS O WET DAYS 365 


COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

OWASE 



• NUMBER 

47663 







* 

LATITUDE 

34 

04 * 

LONGITUDE 

136 12 

• ELEVATION 

13 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

101 

120 

213 

367 

338 

331 

438 

339 

631 

482 

21Q 

117 

4137 

TFMP AVERAGE 

3 5 

5 9 

0 7 

13 5 

17 4 

20 9 

24 B 

25 7 

22 7 

17 3 

12 3 

7 8 

15 2 

TEMP MEAN MAI 

10 9 

11 4 

14 2 

IB 8 

22 2 

24 0 

28 5 

29 9 

27 0 

22 4 

IB 3 

13 5 

20 2 

TEMP MEAN MIN 

0 4 

0 7 

3 5 

0 6 

12 B 

17 3 

2ft. 6 

22 3 

19 2 

13 1 

7 3 

2 7 

10 0 

TEMP MEAN DAY 

7 6 

S 0 

io a 

13 6 

19 2 

22 4 

26 3 

27 4 

24. 4 

19 3 

14 7 

9 9 

17. 1 

TEMP MN NIGHT 

4 2 

4 6 

7 3 

12 1 

13 9 

19 7 

23 7 

24 3 

21 4 

13 3 

10 3 

5 4 

13 7 

YAPOUR PRESS 

3 6 

6 0 

7 8 

ft. 1 

15 8 

20 9 

26 8 

27 7 

23 1 

13 3 

10 7 

7 1 

14 0 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 5 

1 5 

1 3 

1 3 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 2 

1 3 

1 4 

1 4 

SUNSHINE X 

60 

37 

32 

46 

41 

31 

37 

44 

36 

41 

32 

38 

46 

TOT RADIATION 

229 

281 

336 

374 

3B0 

348 

374 

380 

294 

234 

226 

206 

307 

EVAPOTRANSP 

28 

34 

33 

104 

80 

85 

103 

107 

73 

S3 

32 

23 

783 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 
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Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

IROZAKI 


• NUMBER 

47666 



* 




« 

LATITUDE 

34 

36 ♦ 

LONGITUDE 

138 31 

• ELEVATION 

33 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

74 

73 

143 

138 


206 

266 

183 

174 

206 

137 

133 

77 

1832 

TEI-IP AVERAGE 

7 5 

7 7 

10 0 

14 1 


17 8 

20 6 

24 0 

23 7 

23 4 

18 7 

14 7 

10 4 

16 2 

TEMP MEAN MAX 

10 1 

10 4 

12 S 

16 7 


20 1 

22 7 

26 2 

28 1 

23 6 

* 21 0 

17 2 

12 9 

18 6 

TF.MP MEAN MIN 

5 2 

3 1 

7 2 

11 7 


13 6 

18 7 

22 3 

23 9 

21 3 

16 7 

12 4 

B 0 

14 0 

TEMP MEAN DAY 

e 6 

a 7 

11 0 

13 1 


18 7 

21 4 

24 9 

26 7 

24 3 

19 6 

13 6 

11 3 

17 2 

TEMP MN NIGHT 

7 0 

7 1 

9 2 

13 4 


17 1 

ao o 

23 3 

23 1 

22 6 

17 8 

13 6 

9 2 

13 3 

VAPOUR PRESS 

6 a 

6 3 

8 1 

11 9 


16 0 

20 8 

26 3 

aa a 

22 9 

13 4 

11 2 

7 0 

15 1 

WIND SPEED 2M 

5 2 

4 8 

4 6 

4 3 


3 9 

3 4 

3 4 

3 2 

3 8 

3 9 

4 2 

4 9 

4 | 

SUNSHINE X 

62 

37 

33 

30 


43 

34 

42 

56 

49 

46 

32 

39 

30 

TOT RADIATION 

232 

279 

338 

393 


409 

364 

400 

440 

348 

270 

224 

206 

323 

EvAPOTRANSP 

62 

63 

63 

96 


109 

97 

112 

127 

104 

85 

64 

60 

1064 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HIMID 










DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 

0 

WET 

DAYS 

365 









COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

AJ1R0 



• NUMBER 

4766B 







# 

LATITUDE 

33 

03 • 

LONGITUDE 

138 06 

• ELEVATION 

67 h 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRFCIPITATION 

68 

81 

130 

168 

197 

284 

222 

246 

241 

190 

113 

70 

2012 

TEMP AVERAGE 

6 5 

6 5 

f 1 

13 9 

17 8 

21 0 

24 6 

25 9 

22 9 

17 8 

13 3 

9 2 

15 7 

TEMP MEAN MAX 

10 3 

10 6 

13 3 

18 3 

21 8 

24 3 

28 2 

29 7 

26 3 

21 0 

17 1 

13. 1 

19 3 

TEMP MEAN MIN 

3 4 

3 4 

3 8 

10 6 

14 7 

18 3 

22 2 

23 3 

20 3 

13 3 

10 7 

6 2 

12 9 

TEMP MEAN DAY 

8 3 

8 3 

10 9 

13 9 

19 3 

22 3 

26 3 

27 7 

24 4 

19 l 

13 0 

10 B 

17 4 

TF HP MN NIGHT 

6 0 

6 1 

8 3 

13 3 

17 1 

20 3 

24 0 

23 3 

22 1 

16 8 

12 3 

7 9 

13 0 

VAPOUR press 

5 7 

3 9 

7 3 

11 1 

13 0 

20 1 

25 6 

27 0 

22 0 

13 2 

10 8 

7 2 

14 4 

WIND SPEED 2M 

2 8 

2 3 

2 3 

2 3 

2 0 

1 B 

2 0 

1 8 

1 9 

2 2 

2 3 

2 7 

2 2 

SUNSHINE y. 

33 

49 

43 

43 

41 

31 

36 

47 

37 

37 

43 

30 

43 

TOT RADIATION 

203 

230 

304 

368 

387 

348 

368 

394 

293 

236 

196 

181 

294 

EVAPOTRANSP 

41 

43 

64 

82 

90 

92 

108 

113 

82 

62 

42 

39 

868 
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DRv DAYS 
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WET DAYS 
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Copyrighted material 



COUNT* V JAPAN • STATION YOKOHAMA • NUMBER 47670 

• LATITUDE 33 26 • LONGITUDE 139 39 • ELEVATION : 39 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

36 

69 

110 

140 

166 

226 

149 

143 

203 

201 

107 

61 

1633 

TEMP AVERAGE 

4 4 

4 8 

7 8 

13 2 

17 3 

20 7 

24 6 

26 1 

22 6 

16 6 

11 7 

7 0 

14 7 

TEMP MEAN MAT 

9 3 

9 3 

12 4 

17 8 

21 9 

24 3 

28 4 

30 3 

26 4 

20 5 

16 2 

11 B 

19 1 

TEMP MEAN MIN 

0 0 

0 6 

3. 6 

9 1 

13 7 

17 7 

21 8 

23 I 

19 3 

13 3 

7 9 

2 7 

11 1 

TEMP MEAN DAY 

6 4 

6 7 

9 6 

13 0 

19 3 

22 3 

26 3 

27 9 

24 1 

18 1 

13 4 

8 7 

16 3 

TEMP MN NIGHT 

3 4 

3 9 

6 B 

12 1 

16 4 

19 9 

23 8 

23 2 

21 4 

13 2 

10 0 

3 0 

13 6 

YAPOUR PRESS 

3 0 

3 3 

6 9 

10 7 

13 1 

19 9 

23 6 

27 3 

22 1 

14 7 

9 7 

6 4 

14 1 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 4 

2 3 

2 7 

2 4 

2 3 

2 2 

2 4 

2 4 

2 4 

2 4 

2 0 

2 4 

SUNSHINE X 

39 

33 

47 

46 

43 

33 

47 

60 

45 

41 

48 

33 

48 

TOT RADIATION 

218 

261 

311 

372 

398 

339 

428 

438 

328 

249 

207 

191 

313 

EVAPOTRANSP 

31 

39 

61 

83 

100 

97 

121 

133 

87 

38 

39 

27 

876 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRV PERIOD 
DRY DAYS 0 1NTERH DAYS 8 WET DAYS 337 
DEGIN HUMID ON 9 AUG 

HUMID PERIOD C 357 DAYS I ENDS ON 1 AUG 


COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

KATSUURA 


• NUMBER 

47674 







• 

LATITUDE 

33 

09 ♦ 

longitude 

140 19 

* ELEVATION 

12 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

81 

108 

162 

163 

209 

237 

130 

133 

201 

284 

187 

97 

2032 

TEMP AVERAGE 

6 1 

6 1 

0 9 

13 5 

17 4 

20 2 

23 4 

23 4 

23 0 

17 7 

13 2 

8 7 

13 3 

TEMP MEAN MAX 

10 8 

10 7 

13 1 

17 2 

20 7 

23 2 

26 4 

28 8 

26 4 

21 3 

17 3 

13 3 

19 1 

TEMP MEAN MIN 

i a 

2 0 

4 8 

9 8 

14 | 

17 6 

21 2 

22 9 

20 3 

14 6 

9 6 

4 6 

119 

TCr* MEAN DAY 

8 0 

8 0 

10 3 

14 9 

18 6 

21 4 

24 7 

26 9 

24 4 

19 2 

14 9 

10 4 

16 8 

TEMP MN NIGHT 

5 1 

3 2 

7 B 

12 4 

16 3 

19 4 

22 8 

24 6 

22 0 

16 4 

11 6 

6 8 

14 2 

VAPOUR PRESS 

3 6 

3 8 

7 7 

11 7 

16 0 

20 3 

23 3 

27 8 

23 3 

13 9 

11 0 

7 2 

14 8 

WIND SPEED 2M 

3 4 

3 4 

3 3 

3 4 

2 9 

2 3 

2 3 

2 3 

2 7 

3 0 

3 2 

3 2 

3 0 

SUNSHINE X 

35 

30 

45 

45 

41 

32 

40 

33 

44 

41 

46 

33 

46 

TOT RADIATION 

210 

252 

304 

367 

387 

334 

390 

434 

323 

249 

203 

188 

303 

EVAP0TRAN9P 

44 

49 

69 

83 

96 

89 

103 

121 

06 

64 

46 

40 

892 
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Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• STATION 

OSH I MA 



• 1 

NUMBER 

47675 







♦ LATITUDE 

34 

46 • 

LONGITUDE 

139 23 

* ELEVATION 

190 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO V 

DEC 

YEAR 

precipitation 

1 19 

146 

243 

244 

313 

360 

231 

231 

337 

401 

219 

127 

2993 

TEMP AVERAGE 

6 2 

6 2 

B 3 

12 9 

16 7 

19 6 

23 3 

24 B 

22 0 

17 0 

13 1 

8 9 

14 9 

TEMP MEAN MA* 

9 3 

9 6 

12 1 

16 4 

19 9 

22 4 

26 0 

27 0 

24 9 

19 9 

16 2 

12 0 

10 1 

TEMP MEAN MIN 

3 4 

3. 3 

3 4 

10 0 

14 0 

17 4 

21 3 

22 7 

19 9 

14 7 

10 6 

6 2 

12 4 

TEMP MEAN DAY 

7 6 

7 6 

10 0 

14 4 

IB 0 

20 B 

24 3 

26 1 

23 3 

IB 2 

14 3 

10 1 

16 2 

TFMP MN NIGHT 

3 6 

3 6 

7 B 

12 2 

16 0 

19 0 

22 7 

24 2 

21 3 

16 1 

12 0 

7 7 

14 2 

VAPOUR PRESS 

6 0 

6 1 

7 8 

1 1 3 

13 3 

20 0 

23 7 

27 3 

22 6 

13 4 

H 1 

7 3 

14 7 

WIND SPEED 2M 

5 3 

3 0 

5 3 

3 3 

3 0 

4 7 

3 0 

4 7 

4 e 

3 3 

3 2 

5 l 

5 l 

SUNBHINE 7. 

55 

30 

47 

45 

41 

29 

33 

46 

38 

37 

43 

32 

43 

TOT RADIATION 

214 

236 

314 

369 

387 

337 

363 

390 

301 

239 

204 

190 

297 

E VAPOTRANSP 

36 

36 

7B 

94 

106 

92 

107 

117 

BB 

74 

3B 

34 

9B2 

TYPE Of HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 

0 

WET 

DAYS 

363 









COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

MI YAMtJlMA 


♦ NUMBER 

47677 







• 

LATITUDE 

34 

07 • 

LONOITUDE 

139 31 

• ELEVATION 

36 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

117 

1 19 

193 

107 

236 

207 

138 

198 

261 

301 

211 

lia 

2408 

TEMP AVERAGE 

9 3 

9 3 

116 

13 4 

16 8 

21 6 

39 0 

26 3 

24 2 

20 0 

16 4 

12 3 

17 3 

TEMP MEAN MAX 

11 3 

11 6 

14 1 

18 0 

21 4 

23 e 

27 3 

26 7 

26 6 

22 1 

18 6 

14 3 

19 8 

TEMP MEAN MIN 

6 9 

6 6 

B 6 

12 3 

13 1 

19 3 

23 1 

24 2 

22 1 

17 7 

13 9 

9 7 

14 0 

TEMP MEAN DAY 

10 0 

10 0 

12 4 

16 3 

IB 8 

22 4 

23 9 

27 2 

23 1 

20 6 

17 0 

12 B 

IB 2 

TEMP MN NICHT 

B 6 

8 4 

10 6 

14 4 

13 9 

20 7 

24 4 

23 3 

23 4 

IB 9 

13 1 

10 9 

16 4 

VAPOUR PRESS 

7 3 

7 6 

9 3 

12 9 

14 9 

21 B 

27 3 

29 0 

24 7 

17 9 

13 4 

9 4 

16 3 

WIND SPEED 2M 

3 7 

3 3 

5 2 

4 7 

4 1 

3 7 

3 7 

3 3 

4 1 

5 4 

3 0 

5 3 

4 7 

SUNSHINE X 

44 

43 

43 

43 

42 

32 

45 

34 

42 

31 

33 

44 

41 

TOT RADIATION 

109 

237 

300 

360 

393 

333 

416 

430 

319 

220 

180 

174 

298 

E VAPOTRANSP 

6B 

68 

B9 

100 

106 

101 

123 

130 

1O0 

BB 

69 

66 

1108 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAH ROUND HUMID 


INTERM DAYS 


WET DAYS 


363 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• STATION 

MACHIJOJIMA 


• NUMBER 

47670 







♦ LATITUDE 

33 

06 ♦ 

LONGITUDE 

139 47 

» ELEVATION 

79 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

305 

199 

242 

292 

200 

339 

1B3 

226 

374 

464 

304 

103 

3247 

TEMP AVERAGE 

10 2 

SO 2 

12 3 

16 1 

19 2 

21 9 

25 3 

26 6 

25 0 

20 9 

17 2 

12 9 

IB 1 

TEMP MEAN MAX 

13 2 

13 4 

15 6 

19 2 

22 1 

24 4 

27 9 

29 6 

20 0 

23 8 

20 1 

15 B 

21 1 

TEMP MEAN MIN 

7 6 

7 5 

9 4 

13 3 

16 6 

19 7 

23 3 

24 3 

22 6 

10 4 

14 6 

10 3 

15 6 

TEMP MEAN DAY 

1 l 4 

11 5 

13 6 

17 3 

20 3 

22 9 

26 4 

27 9 

26 2 

22 0 

10 3 

14 0 

19 3 

TEMP HN NIGHT 

9 6 

9 7 

11 6 

15 3 

IB 4 

21 2 

24 7 

29 0 

24 1 

19 8 

16 0 

II 7 

17 3 

VAPOUR PRESS 

e r 

8 3 

10 0 

13 7 

17 9 

23 0 

80 0 

29 5 

25 9 

19 0 

14 3 

9 9 

17 3 

WIND SPEED 2H 

5 5 

5 3 

5 2 

4 6 

4 1 

3 7 

3 e 

3 6 

3 9 

4 7 

4 5 

5 0 

4 5 

SUN5MINE X 

37 

37 

41 

42 

37 

27 

41 

55 

49 

38 

37 

40 

40 

TOT RADIATION 

170 

223 

296 

357 

367 

329 

395 

436 

353 

240 

191 

171 

295 

EVAPQTRANSP 

67 

67 

B9 

99 

106 

92 

119 

134 

100 

BS 

66 

65 

s too 

TYPE OP HUMID SEASON 

ALL YEAR R01P4D 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

365 









COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

NIHHO 



• NUMBER 

47690 







• 

LATITUDE 

36 

44 « 

LONGITUDE 139 

30 

♦ ELEVATION 

1292 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

62 

70 

104 

154 

186 

240 

260 

379 

376 

250 

101 

74 

2272 

TEMP AVERAGE 

-4 5 

-4 3 

-1 5 

4 6 

9 5 

13 1 

17 4 

IB 3 

14 5 

8 4 

3 7 

-1 4 

6 5 

TEMP MEAN MAX 

-0 5 

-0 2 

3 0 

9 6 

14 4 

17 0 

21 3 

22 3 

18 2 

12 4 

B 1 

2 7 

10 7 

TEMP MEAN MIN 

-0 3 

-0 2 

-5 4 

0 1 

4 7 

9 5 

14 2 

15 2 

11 3 

4 9 

-0 2 

-3 0 

2 7 

TEMP MEAN DAY 

-3 0 

-2 7 

0 3 

6 6 

11 3 

14 6 

19 0 

20 0 

13 9 

9 9 

5 3 

0 1 

8 1 

TEMP MN NÎCMT 

-5 4 

-5 2 

-2 4 

3 4 

7 9 

11 9 

16 3 

17 2 

13 2 

6 8 

1 9 

-3 l 

5 2 

VAPOUR PRESS 

3 t 

3 1 

3 9 

6 3 

9 I 

13 2 

17 8 

IB 9 

14 3 

9 4 

6 0 

3 9 

9 1 

WIND SPEED 2M 

2 5 

2. 4 

2 2 

1 9 

1 a 

1 3 

1 3 

1 3 

1. 3 

1 3 

2 0 

2 4 

1 8 

SUNSHINE X 

57 

57 

53 

47 

44 

27 

28 

34 

30 

34 

52 

37 

43 

TOT RADIATION 

205 

269 

329 

374 

403 

327 

326 

326 

262 

220 

210 

166 

286 

EVAP0TRAN5P 

15 

22 

3B 

57 

76 

66 

75 

73 

50 

31 

20 

14 

537 


TYPE OP HUMID SEASON ALL. YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS 0 INTERM DAYS 0 WET DAYS 365 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

SA I GO 



• 1 

NUMBER 

47740 







• 

LATITUDE 

36 

12 • 

LONGITUDE 

1 33 20 

• ELEVATION 

27 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

202 

134 

121 

123 

119 

101 

203 

121 

230 

139 

127 

171 

1891 

TEMP AVERAGE 

3 7 

3 7 

6 2 

11 2 

13 7 

19 3 

24 l 

23 B 

21 6 

13 9 

11 3 

6 7 

13 8 

TEMP MEAN HA* 

6 9 

7 2 

10 3 

13 7 

20 4 

23 3 

27 3 

29 7 

23 3 

20 2 

13 3 

10 1 

17 7 

TfMP HE AN HIN 

0 4 

0 3 

1 9 

à 6 

11 2 

16 1 

21 3 

22 3 

18 1 

11 8 

7. 2 

3 2 

10 0 

TEHP MEAN DAY 

4 e 

3 0 

7 6 

12 8 

17 3 

21 0 

23 3 

27. 3 

22 9 

17 4 

12 7 

7 B 

13 2 

TEMP NN N1CMT 

2 a 

2 9 

4 9 

9 8 

14 3 

IB 4 

23 2 

24 3 

20 1 

14 0 

9 3 

4 9 

1? 4 

VAPOUR PRESS 

5 8 

3 8 

6 8 

9 8 

13 7 

18 7 

23 1 

27 2 

,-n r 

13 7 

9 9 

7 1 

13 7 

WIND SPEED 2H 

2 7 

2 7 

2 7 

2 7 

2 4 

2 2 

2 6 

2 3 

2 3 

2 3 

2 6 

2 7 

2 6 

SUNSHINE X 

27 

34 

43 

53 

53 

44 

44 

59 

44 

50 

42 

31 

44 

TOT RADIATION 

138 

199 

292 

403 

461 

420 

412 

432 

321 

274 

187 

134 

308 

EVAPOTRANSP 

27 

31 

32 

78 

102 

100 

1 18 

130 

83 

60 

36 

28 

843 

TYPE OP HUMID SEASON 

SEASON 

WITHOUT DRY 

PER 100 









DRY DAYS 0 

JNTERH DAYS 

22 

WET DAYS 

343 








BEGIN 

HUMID 

□N 23 AUG 











HUMID 

PERIOD 

(343 DAYS» ENDS ON 

1 AUG 










COUNTRY JAPAN 




* 

STATION 

MAT5UE 



♦ 1 

NUMBER 

47741 







• 

LATITUDE 

33 

27 • 

LONGITUDE 

133 04 

• ELEVATION 

17 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

173 

133 

128 

120 


131 

194 

234 

147 

269 

139 

129 

131 

2000 

TEMP AVERAGE 

3 6 

3 8 

6 8 

12 1 


16 8 

20 7 

23 2 

26 6 

22 1 

13 9 

11 1 

6 3 

14 2 

TEMP MEAN MAX 

f 2 

7 7 

11 6 

17 6 


22 2 

23 3 

29 4 

31 3 

26 3 

21 0 

16 0 

10 4 

18 8 

TEMP MEAN MIN 

0 3 

0 4 

2 3 

7 4 


12 3 

17 2 

22 2 

23 2 

18 7 

11 9 

6 9 

2 B 

10 3 

TFMF MEAN DAY 

3 1 

3 4 

8 7 

14 4 


19 0 

22 7 

27 1 

21 7 

23 9 

18 0 

13 0 

7 e 

16 1 

TEMP MN NIOMT 

3 0 

3 1 

5 8 

11 0 


15 6 

If I 

24 4 

23 3 

20 9 

14 3 

9 2 

4 7 

13 1 

VAPOUR PRESS 

6 2 

6 2 

7 4 

10 6 


14 7 

19 7 

26 3 

27 0 

21 7 

14 4 

10 4 

7 4 

14 4 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2. 2 

2. 2 

2 2 


2 0 

1 B 

2 0 

1 8 

1 3 

1 3 

1 8 

2 0 

1 9 

SUNSHINE X 

23 

32 

42 

SO 


31 

43 

43 

59 

44 

47 

42 

29 

42 

radiation 

137 

197 

291 

391 


440 

414 

417 

433 

324 

269 

192 

134 

303 

EVAP0TRAN5P 

22 

27 

49 

73 


100 

102 

120 

131 

79 

51 

28 

21 

805 

type of humid season 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

363 









Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

SAKAI 



♦ NUMBER 

47742 







• 

LATITUDE 

33 

33 • 

LONGITUDE 

133 14 

• ELEVATION 

2 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Ji* 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

21 1 

168 

140 

124 

130 

1B9 

231 

137 

257 

167 

146 

164 

2064 

TEMP AVERAGE 

3 9 

4 2 

7 2 

12 2 

16 B 

20 0 

23 3 

26 6 

22 4 

16 6 

11 6 

6 0 

14 3 

TEMP MEAN HA* 

7 4 

0 0 

It 7 

17 3 

22 1 

25 2 

29 3 

31 1 

26 6 

21 2 

16 3 

10 6 

IB 9 

TEMP MEAN MIN 

0 7 

0 7 

? 9 

7 4 

12 1 

17 0 

22 1 

23 1 

IB 9 

12 4 

7 4 

3 2 

10 7 

TEMP MEAN DAY 

9 3 

3 7 

B 9 

14 3 

IB 9 

22 6 

27 1 

2B 3 

24 1 

16 3 

13 3 

B 1 

16 3 

TFHP MN NIGHT 

3 2 

3 4 

6 1 

10 9 

13 4 

19 6 

24 3 

23 4 

21 0 

14 7 

9. 7 

3 0 

13 2 

VAPOUR PRESS 

6 2 

A 1 

7 3 

10 3 

14 3 

19 6 

26 0 

27 4 

21 6 

14 3 

10 4 

7 4 

14 2 

WIND SPEED 2M 

2 I 

2 1 

2 0 

2 0 

1 B 

1 6 

1 7 

1 7 

1 6 

1 6 

1 7 

1 8 

1 0 

SUNSHINE 7. 

24 

31 

40 

30 

31 

43 

47 

62 

43 

47 

42 

28 

43 

TOT RADIATION 

134 

193 

203 

391 

440 

414 

420 

460 

32B 

269 

191 

132 

306 

EVAPQTRANSP 

23 

29 

30 

76 

100 

102 

12 2 

134 

62 

36 

30 

23 

627 


type op mum id season season without dry period 

DRY DAYS O 1NTERM DAYS 17 WET DAYS 34B 

BEGIN HUMID ON 20 AUC 

HUMID PERIOD <340 DAYS > ENDS ON 3 AUG 


COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

YONAGO 



♦ NUMBER 

47744 







• 

LATITUDE 

35 

26 • 

LONGITUDE 

133 21 

• ELEVATION 

6 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

149 

139 

119 

114 

lie 

173 

232 

144 

234 

143 

120 

133 

1822 

TFMP AVERAGE 

3 9 

4 1 

6 9 

12 1 

16 7 

20 B 

25 7 

26 7 

22 2 

16 1 

11 3 

6 7 

14 4 

TEMP MEAN MAX 

7 2 

7 6 

11 3 

17 2 

21 B 

24 8 

29 3 

30 7 

26 2 

20 7 

16 0 

10 3 

16 6 

TEMP MEAN MIN 

0 3 

0 3 

2 3 

6 9 

11 6 

16 7 

22 1 

22 7 

18 2 

11 4 

6 6 

2 9 

10 2 

TFMP MF AN PAY 

5 1 

3 4 

0 6 

13 9 

IB 6 

22 2 

27 0 

28 1 

23 6 

17 6 

12 9 

7 9 

15 9 

TEMP MN NICMT 

3 0 

3 1 

3 6 

10 3 

13 0 

19 3 

24 3 

23 0 

20 4 

13 a 

9 0 

4 6 

12 8 

VAPOUR PRESS 

4 9 

4 a 

5 3 

7 3 

10 2 

13 1 

21 5 

22 0 

16 9 

10 6 

7 3 

3 7 

11 0 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 4 

2 3 

2 3 

2 2 

2 0 

2 0 

2 0 

2 0 

2 0 

2 2 

2 2 

2 2 

SUNSHINE X 

27 

33 

42 

51 

52 

44 

47 

61 

46 

48 

44 

31 

44 

TOT RADIATION 

142 

200 

291 

393 

443 

420 

426 

463 

333 

272 

197 

138 

310 

EVAPQTRANSP 

36 

40 

66 

97 

121 

121 

140 

147 

99 

72 

4B 

37 

1026 


TYRE Œ Ml* ID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERM DAYS 44 «ET DAYS 321 
BEGIN HUMID ON 23 AUC 

HUMID PERIOD <230 DAYS) ENDS DN 30 APR 
BEGIN HUMID ON 23 MAY 

HUMID PERIOD < 71 DAYS) ENDS ON 2 AUG 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

T0TT0R1 


• NUMBER 

47746 







• 

LATITUDE 

33 

29 • 

longitude 

134 14 

• ELEVATION 

17 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JW 

•AIL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

227 

107 

140 

113 

113 

173 

213 

113 

236 

169 

149 

203 

2042 

TEMP AVERAGE 

3 7 

3 B 

6 B 

12 2 

16 7 

20 3 

23 2 

26 3 

22 0 

16 0 

11 3 

6 6 

14 3 

TEMP MEAN MA* 

7 1 

7 6 

11 3 

17 l 

21 6 

24 7 

29 I 

31 0 

26 6 

20 9 

16 0 

10 3 

IB 6 

TEMP MEAN MIN 

0 5 

0 4 

a. 6 

7 3 

12 1 

16 G 

22 0 

22 7 

10 3 

12 0 

7 3 

3 1 

10 4 

TEMP MEAN DAY 

5 0 

5 3 

0 6 

14 1 

IQ 6 

aa a 

aé a 

2G 3 

23 9 

17 9 

13 1 

0 0 

16 0 

TEMP MN NIGHT 

2 ? 

3 1 

5 7 

10 9 

13 3 

19 3 

24 1 

23 l 

20 6 

14 3 

9 3 

3 0 

13 0 

VAPOUR PRESS 

À 0 

6 1 

7 1 

10 3 

14 2 

19 3 

23 9 

27 3 

21 3 

14 3 

lO 2 

7 3 

14 1 

WIND SPEED 2M 

2 B 

2 5 

2 9 

2 2 

2 0 

1 6 

1 3 

l 7 

1 B 

2 2 

2 3 

2 1 

2 1 

5UNSHINE X 

23 

27 

36 

43 

47 

36 

42 

33 

40 

40 

33 

26 

38 

TOT RADIATION 

132 

101 

260 

367 

419 

376 

401 

433 

307 

243 

174 

127 

286 

EVAPDTRANSP 

27 

29 

32 

73 

98 

94 

113 

123 

79 

34 

33 

24 

007 


TYPE DF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS O INTFRM DAYS 22 WET DAYS 343 
BEGIN HUMID ON 24 AUC 

HUMID PERIOD 1343 DAYS» ENDS ON 2 AUG 


COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

TOYOOHA 


• 1 

9UMBER 

47747 







• 

LATITUDE 

33 

32 • 

LONGITUDE 

134 49 

• ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

AIL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITAT! On 

263 

216 

132 

104 

113 

170 

196 

108 

242 

176 

161 

216 

2127 

TEMP AVERAGE 

2 2 

2 3 

3 7 

12 3 

17 I 

20 7 

23 3 

26 6 

21 7 

13 1 

9 9 

4 8 

13 7 

TEMP MEAN MAX 

6 6 

7 2 

1 1 1 

18 1 

23 6 

23 9 

30 6 

32 4 

26 8 

20 9 

13 B 

9 9 

19 1 

TEMP MEAN MIN 

-1 4 

-1 1 

1 0 

7 1 

11 4 

16 7 

21 3 

22 4 

17 8 

10 B 

3 3 

1 0 

9 4 

TEMP MEAN DAY 

4 l 

4 6 

7 9 

14 6 

19 7 

23 0 

27 7 

29 1 

23 0 

17 3 

12 4 

6 9 

13 9 

TEMP MN NIGHT 

i i 

2 0 

4 6 

10 9 

13 3 

19 7 

24 2 

23 3 

20 3 

13 4 

8 1 

3 2 

12 4 

VAPOUR PRESS 

6 0 

6 0 

7 2 

10 7 

13 0 

19 7 

26 7 

27 0 

21 7 

14 4 

10 2 

7 2 

14 4 

WIND SPEED 2M 

0 8 

0 0 

1 0 

i. 3 

1 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0 e 

o a 

0 7 

0 8 

0 9 

SUNSHINE 7. 

25 

27 

34 

44 

44 

34 

39 

49 

34 

33 

30 

23 

33 

TOT RADIATION 

137 

101 

260 

362 

403 

363 

383 

404 

282 

221 

161 

123 

274 

EVAPDTRANSP 

13 

10 

37 

67 

91 

90 

109 

114 

66 

40 

20 

12 

677 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT D«V PERIOD 
DRV DAYS 0 INTERM DAYS 20 WET DAYS 345 
BEGIN WMID ON 22 AUC 

HUMID PERIOD C345 DAYS) END5 ON 2 AUC 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

HAG I 



• NUMBER 

47734 







♦ 

LATITUDE 

34 

23 * 

LONGITUDE : 131 

24 

* ELEVATION : 

6 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

102 

91 

103 

143 

143 

216 

293 

133 

235 

102 

96 

84 

1743 

TEMP AVERAGE 

4 S 

3 3 

B 2 

13 1 

17 2 

20 7 

23 7 

26 3 

22 5 

16 3 

11 9 

7. 4 

13 0 

TEMP MEAN MAX 

8 3 

9 4 

12 3 

17 4 

21 3 

24 3 

29 6 

30 7 

26 4 

21 3 

16 8 

11. 3 

19 2 

TEMP MEAN MIN 

1 6 

2 0 

3 9 

9 0 

13 2 

17 3 

22 7 

23 2 

19 ! 

13. 4 

7 B 

3 9 

It 3 

TEMP MEAN DAY 

6 2 

7 1 

9 B 

14 7 

IB 9 

22 2 

27 4 

2B 3 

24 0 

18 3 

13 B 

9 0 

16 6 

TEMP MN NIOHT 

4 1 

4 7 

7 0 

11. 9 

16 0 

19 6 

24 6 

23 4 

21 1 

14 7 

10 1 

3 B 

13 8 

VAPOUR PRESS 

6 0 

6 4 

7 B 

11 3 

13 0 

19 9 

27 0 

27 6 

22 3 

14 6 

10 4 

7 4 

14 6 

WIND SPEED 2M 

3 3 

3 1 

3 2 

2 8 

2 7 

2 2 

2 2 

2 4 

2 4 

2 3 

2 9 

3 2 

2 a 

SUNSHINE 7. 

22 

30 

42 

44 

43 

36 

40 

53 

43 

49 

42 

2B 

39 

TOT RADIATION 

134 

193 

293 

364 

409 

373 

390 

423 

323 

28 1 

198 

137 

294 

EVAPOTRANSP 

38 

39 

6k 

79 

102 

97 

1 18 

129 

83 

62 

41 

33 

886 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DAY PERIOD 
DRV DAYS O INTER H DAYS ID WET DAYS 330 

BEGIN HUMID ON 24 AUC 

HJMID PERIOD <350 DAYS! ENDS ON 9 AUG 


COUNTRY JAPAN 




6 

STATION 

HAMADA 



• 1 

NUMBER 

47733 







• 

LATITUDE 

34 

34 t 

LONGITUDE 

132 04 

• ELEVATION 

20 H 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

103 

99 

106 

123 

132 

200 

237 

103 

247 

123 

110 

113 

1702 

T f nr AvFRACF: 

5 3 

5 4 

7 9 

12 6 

16 7 

20 4 

25 0 

26 2 

22 2 

16 3 

1? 3 

B 1 

14 9 

tLMK ME AN MAX 

8 3 

8 7 

12. 0 

17 l 

21 1 

24 1 

28 3 

30 1 

26 2 

21 0 

16 6 

11 3 

16 8 

TEMP MEAN MIN 

2 3 

2 1 

3 9 

8 2 

12 3 

17 0 

22 0 

22 9 

IB B 

12 6 

8 4 

4 9 

11 3 

TEMP MEAN DAY 

6 3 

6 6 

9 4 

14 3 

IB 4 

21 B 

26 3 

27 7 

23 8 

16 2 

13 9 

9 3 

16 3 

TFMP MN NIGHT 

4 6 

4 5 

6 8 

11 3 

15 4 

19 3 

23 9 

25 0 

20 9 

14 8 

10 3 

6 6 

13 6 

VAPOUR press 

5 B 

5 9 

7 1 

10 3 

14 2 

19 3 

25 9 

26 0 

21 3 

13 8 

9 8 

7 0 

13 9 

WIND 5PEED 2M 

3 9 

3 4 

3 2 

2 7 

2 4 

2 1 

2 5 

2 4 

2 4 

2 6 

3 2 

3 6 

2 9 

SUNSHINE X 

23 

31 

44 

30 

49 

42 

46 

61 

43 

30 

43 

27 

43 

TOT RADIATION 

133 

197 

302 

392 

430 

408 

422 

464 

331 

2B3 

199 

133 

30B 

EVAPOTRANSP 

47 

44 

66 

04 

103 

102 

124 

137 

38 

66 

49 

46 

956 


TYPE Of MUM I D SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIDD 
DRY DAYS 0 INTER* DAYS 2B WET DAV5 337 
BEGIN HUMID ON 29 AUG 

HUMID PERIOD <337 DAYS > ENDS ON 1 AUÛ 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

TSUYAMA 


• 1 

DUMBER 

47736 







• 

LATITUDE 

33 

04 * 

LDNCITUOE 

134 01 

• ELEVATION 

143 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

34 

61 

93 

138 

135 

228 

242 

: 14 

207 

104 

61 

42 

1499 

TEMP AVERAGE 

1 6 

2 6 

5 0 

11 8 

16 3 

20 3 

24 9 

23 B 

21 4 

14 8 

9 I 

4 1 

13 3 

TEMP MEAN MAT 

7 0 

0 4 

12 1 

16 7 

23 1 

26 0 

29 8 

31 7 

27 0 

21 1 

13 6 

9 8 

19 2 

TEMP MEAN MIN 

-2 3 

-2 1 

0 4 

3 7 

10 7 

16 1 

21 4 

21 8 

17 3 

10 0 

4 0 

-0 4 

8 3 

TfMP MEAN DAY 

4 0 

3 1 

8 4 

14 6 

19 2 

22 a 

27 1 

28 3 

23 8 

17 4 

11.7 

6 4 

13 7 

TEMP MN NIGHT 

1 0 

1 6 

4 6 

10 2 

14 B 

19 3 

23 9 

24 6 

20 0 

12 9 

7 0 

2 2 

11 9 

VAPOUR PRESS 

3 3 

3 6 

6 B 

10 1 

14 2 

19 3 

26 4 

26 8 

21 l 

13. 4 

? 4 

6 6 

13 6 

MIND SPEED 2M 

? O 

2 0 

5 0 

0 8 

1 6 

1 4 

1 3 

1 3 

l 3 

1 3 

1 3 

l 7 

1 3 

SUNSHINE X 

43 

47 

49 

31 

49 

39 

39 

32 

43 

47 

46 

42 

46 

TOT RADIATION 

iei 

244 

320 

396 

429 

392 

385 

419 

321 

270 

204 

164 

310 

EVAPDTRANSP 

17 

26 

4B 

66 

97 

96 

107 

116 

74 

49 

23 

14 

737 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEA90N 

WITHOUT DRV 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

20 

WET DAYS 

343 








DEGIN 

HUMID 

ON 25 AUG 











HUMID 

PERIOD 

1343 DAYS) ENDS ON 

3 AUG 










COUNTRY JAPAN 


STATION KYOTO 


NUMBER 47739 


• LATITUDE 33 01 • LONGITUDE 133 44 • ELEVATION 41 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

36 

66 

10B 

148 

144 

233 

202 

147 

200 

126 

79 

33 

1362 

TEMP AVERAGE 

3 3 

4 0 

7 2 

13 1 

18 0 

21 8 

26 1 

27 3 

23 2 

16 7 

11 1 

6 0 

14 8 

TEMP MEAN MAX 

B 7 

9 4 

13 0 

19 4 

24 2 

27 2 

31 4 

33 2 

28 6 

22 5 

17 1 

11 3 

20 3 

fCDP MEAN MIN 

“0 6 

-0 3 

2 3 

7 6 

12 6 

17 4 

22 2 

23 0 

if 1 

12 1 

6 2 

1 6 

10 3 

W MEAN DAY 

5 B 

6 3 

9 6 

13 7 

20 3 

24 1 

28 4 

29 9 

25 5 

19 0 

13 3 

B 2 

17 2 

TEMP MN NIGHT 

2 8 

3 3 

6 1 

11 7 

16 3 

20 6 

89 0 

23 9 

21 7 

14 8 

9 0 

4 1 

13 3 

VAPOUR PRE59 

3 7 

3 9 

7 0 

10 1 

14 0 

19 3 

25 6 

26 4 

21 2 

14 0 

9 9 

7 0 

13 8 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 4 

1 3 

1 6 

l 3 

1 4 

1 4 

1 3 

1 3 

l 2 

1 1 

1 2 

1 4 

SUNSW I NE X 

43 

43 

44 

47 

43 

34 

39 

31 

40 

43 

48 

43 

43 

TOT RADIATION 

181 

232 

300 

377 

408 

363 

385 

414 

300 

263 

209 

166 

301 

evapotransp 

20 

27 

50 

7B 

102 

100 

118 

120 

83 

34 

27 

17 

804 


TYRE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS O INTERM DAYS 0 MET DAYS 363 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN ♦ STATION HIKONE • NUMBER 47761 






• 

LATITUDE 

33 

16 • 

LONGITUDE 136 

.13 • 

ELEVATION 

87 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

112 

100 

120 

136 

146 

223 

220 

133 

201 

129 

83 

93 

1698 

TFriP AVERAGE 

3 0 

3 2 

6 0 

11 4 

16 4 

20 7 

23 1 

26 4 

22 3 

16 1 

10 7 

3 7 

13 9 

TEMP MEAN MAY 

6 3 

6 9 

10 3 

16 7 

21 0 

23 2 

29 7 

31 6 

27 0 

20 9 

13 a 

9 3 

IB 3 


-0 3 

0 0 

2 2 

6 9 

11 9 

17 1 

21 7 

22 6 

16 7 

12 0 

6 3 

2 2 

10 1 

TEMP MEAN DAY 

4 4 

4 7 

7 9 

13 6 

10 6 

22 6 

27 1 

20 7 

24 3 

17. 9 

12 4 

7 0 

13 6 

TEMP MN NIOHT 

2 2 

2 3 

3 2 

10 3 

13 2 

19 7 

24 1 

23 2 

21 0 

14 3 

a b 

4 0 

13 7 

VAPOUR PRESS 

3 9 

3 9 

7 0 

10 2 

14 3 

19 3 

13 9 

26 0 

21 2 

14 2 

10 0 

7. 2 

13 0 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 6 

? 4 

1 9 

1 8 

1 5 

1 4 

1 6 

i e 

2 0 

2 2 

2 2 

2 0 

SUNSHINE X 

33 

41 

44 

46 

40 

36 

44 

30 

43 

48 

49 

36 

43 

TOT RADIATION 

161 

223 

299 

301 

424 

307 

411 

440 

329 

273 

211 

134 

309 

EVAPOTPANSP 

22 

26 

49 

70 

95 

97 

140 

129 

64 

36 

30 

20 

820 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRV PERIOD 
DRV DAYS 0 INTERN DAYS 14 WET DAYS 331 
BEGIN HUMID ON 19 AUG 

HUMID PERIOD (331 DAYS 1 ENDS ON 3 AUG 


COUNTRY JAPAN ♦ STATION 5HIMONDSEKJ • NUMBER 47762 


• LATITUDE 33 37 • LONGITUDE 130 36 • ELEVATION 19 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

77 

79 

99 

146 

167 

283 

270 

133 

224 

93 

83 

70 

1726 

TEMP AVERAGE 

3 3 

3 8 

e s 

13 2 

17 3 

20 e 

23 2 

26 7 

23 2 

17 0 

13 1 

9 2 

15 4 

TEMP MEAN MAY 

0 3 

0 9 

12 2 

17 1 

21 3 

24 4 

20 6 

30 6 

26 « 

21 9 

16 8 

11 2 

19 0 

TEMP MEAN MIN 

2 9 

3. 1 

3 4 

10 0 

14 3 

18 2 

22 8 

24 2 

20 3 

14 9 

10 2 

3 6 

1? 7 

TEMP MEAN DAY 

6 6 

7 1 

10 1 

14 9 

19 1 

22 4 

26 7 

20 3 

24 8 

19 6 

14 6 

9 3 

17 0 

TEMP MN NIGHT 

4 9 

3 2 

7 8 

12 3 

16 6 

20 2 

24 6 

26 0 

22 3 

16 7 

11 9 

7 0 

14 6 

VAPOUR PRESS 

5 3 

3 3 

7 2 

10 9 

13 1 

20 8 

28 1 

29 7 

22 9 

14 B 

10 1 

6 6 

14 7 

WIND SPEED 2M 

3 6 

3. 4 

3 2 

3 2 

3 4 

2 9 

3 0 

3 1 

2 7 

2 7 

3 1 

3 4 

3 1 

SUNSH I NE 7. 

29 

38 

47 

48 

47 

39 

42 

37 

46 

33 

48 

33 

44 

TOT RADIATION 

133 

223 

310 

303 

419 

391 

400 

446 

338 

290 

218 

152 

312 

EVAPOTPANSP 

31 

31 

70 

B8 

109 

lOl 

116 

133 

93 

73 

33 

49 

987 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTFRM DAY5 10 WET DAYS 347 

BEGIN HUMID ON 23 AUG 

HUMID PERIOD (347 DAYS» ENDS ON 7 AUG 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN • STATION HIROSHIMA ♦ NUMBER 47765 

• LATITUDE 34 22 * LONGITUDE 132 26 ♦ ELEVATION 29 M 



JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

63 

101 

177 

161 

233 

269 

123 

IBB 

104 

70 

40 

1603 

TEMP AVERAGE 

4 1 

4 6 

7 6 

13 0 

17 4 

21 1 

23 3 

26 9 

22 8 

16 8 

11 3 

6 6 

14 8 

TEMP mean may 

0 7 

9 6 

1? B 

18 1 

22 1 

24 9 

29 l 

31 1 

27 4 

22 4 

17 3 

11 7 

19 6 

TEW mean min 

0 2 

0 4 

3 0 

e 2 

12 9 

17 3 

22 3 


19 1 

12 3 

6 8 

2 4 

10 7 

TEMP MEAN DAY 

6 0 

6 7 

9 7 

13 0 

19 2 

22 3 

27 0 

28 3 

24 7 

19 0 

13 8 

8 6 

16 7 

TEMP MN N1CHT 

3 3 

3 e 

6 3 

11 6 

16 0 

19 9 

24 3 

23 3 

21 4 

14 9 

9 3 

4 B 

13 3 

VAPOUR PRESS 

3 e 

6 0 

7 3 

; D i 

14 B 

19 9 

26 7 

27 9 

21 B 

14 3 

10 0 

7 0 

14 3 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 3 

2 4 

2 1 

1 9 

1 7 

1 7 

2 0 

2 2 

2 6 

2 3 

2 3 

2 2 

SUNSHINE X 

47 

31 

31 

31 

49 

40 

46 

38 

46 

54 

36 

30 

30 

TOT RADIATION 

196 

261 

331 

398 

430 

397 

422 

430 

336 

298 

233 

187 

328 

EVAP0TRAN5P 

27 

34 

3B 

01 

102 

101 

121 

134 

90 

67 

38 

23 

878 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT D«Y PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERM DAYS 24 WET DAYS 341 

BEGIN HUMID ON 29 AUG 

HUMID PERIOD (341 DAYS) ENDS ON 3 AUO 


COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

KURE 



• NL918CR 

47766 







• 

LATITUDE 

34 

14 ♦ 

LONGITUDE 

132 33 

♦ ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

46 

38 

98 

144 

144 

233 

237 

9 f 

183 

99 

68 

44 

1453 

TEMP AVERAGE 

3 1 

3 8 

B 3 

14 0 

18 3 

21 8 

26 4 

27 0 

24 0 

18 1 

12 9 

7 9 

13 9 

TEMP MEAN MAX 

9 0 

9 9 

13 1 

18 3 

22 e 

23 B 

30 2 

31 0 

28 0 

22 6 

17 3 

12 2 

20 1 

TEMP MEAN MIN 

1 3 

1 B 

4 1 

9 9 

14 2 

IB 3 

23 3 

24 3 

20 6 

14 2 

8 8 

4 0 

12 1 

TEMP MEAN DAY 

6 6 

7 3 

10 3 

13 B 

20 1 

23 4 

20 0 

29 4 

23 6 

19 8 

14 6 

9 3 

17 3 

TEMP MN NIOMT 

4 2 

4 8 

7 3 

12 9 

17 1 

20 7 

23 4 

26 6 

22 7 

16 4 

11 1 

6 1 

14 6 

MPOM PR EM 

3 7 

6 0 

7 1 

11 0 

13 1 

19 8 

26 B 

aa o 

21 7 

13 9 

10 1 

7 1 

14 4 

WIND SPEED 2M 

1 9 

1 0 

1 3 

l 4 

1 2 

1 1 

1 2 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 6 

1 4 

SUNSHINE X 

46 

49 

31 

30 

48 

39 

44 

37 

46 

32 

32 

47 

48 

TOT RADIATION 

194 

233 

331 

393 

424 

392 

411 

443 

336 

292 

223 

181 

323 

EVAPDTRANSP 

29 

36 

38 

79 

too 

100 

121 

133 

91 

67 

37 

26 

077 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERM DAYS 29 WET DAYS 336 
BEGIN HUMID ON 30 AUC 

HUMID PERIOD <336 DAYS) END9 ON 1 AUC 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

FUKUYAMA 


• NUMBER 

47767 







• 

LATITUDE 

34 

27 • 

LONGITUDE 133 

L 15 

• ELEVATION 

2 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

39 

47 

79 

109 

117 

187 

199 

70 

163 

95 

61 

34 

1200 

TEMP AVERAOE 

3 7 

4 0 

7 0 

12 6 

17 3 

21 4 

23 9 

27 1 

22 9 

16 4 

11 0 

6 1 

14 6 

TEMP MEAN MAX 

0 9 

9 5 

12 6 

IB 6 

23 1 

26 4 

30 6 

32 7 

28 4 

22 7 

17 2 

11 7 

20 2 

TEMP MEAN MIN 

-0 6 

~0. 6 

2 0 

7 5 

12 3 

17 3 

22 3 

23 1 

18 8 

It 6 

3 9 

1 3 

10 1 

TEMP MEAN DAY 

3 9 

6 3 

9 2 

IS 1 

19 7 

23 5 

_ r v 

29 6 

25 2 

19 0 

13 4 

8 3 

16 9 

TEMP MN NIGHT 

2 9 

3 l 

5 e 

11 4 

15 9 

80 8 

24 8 

25 9 

21 5 

14 3 

8 8 

4 1 

13 2 

VAPOUR PRESS 

3 0 

6 0 

7 3 

10 9 

14 9 

20 3 

27 3 

26 3 

22 3 

14 3 

10 1 

7 l 

14 6 

WIND SPEED 3M 

1 3 

I 2 

1 3 

I 1 

1 1 

1 0 

1 1 

1 3 

1 1 

1 0 

! 1 

1 1 

1 1 

SUNSHINE X 

46 

47 

49 

51 

49 

40 

48 

61 

47 

51 

54 

47 

49 

TOT RADIATION 

193 

246 

323 

390 

430 

397 

433 

464 

340 

28B 

229 

180 

327 

EVAPOTRANSP 

20 

26 

46 

71 

95 

97 

121 

132 

82 

32 

27 

17 

7B8 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRV PERIOD 









DRY Days 14 

INTERM DAYS 

17 

WET DAYS 

334 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEO INS ON 

23 AUG 












BEGIN 

HUMID 

ON 31 AUG 











HUMID 

PERIOD 

«334 DAYS) ENDS ON 

31 JULY 









END OF SEASON ON 

9 AUG 












TOT AU LENGTH OF 

SEASON 

IS 351 

DAYS 












COUNTRY JAPAN 




* 

STATION 

OKAYAMA 


♦ 1 

NUMBER 

4 7768 







« 

LATITUDE 

34 

39 • 

LONGITUDE 

133 33 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

39 

48 

79 

107 

131 

183 

183 

96 

163 

98 

38 

33 

1224 

TEMP AVERAGE 

3 3 

4 0 

7 1 

13 0 

17 3 

21 4 

23 8 

27 0 

22 7 

16 2 

10 7 

5 7 

14 3 

TEMP MEAN MAX 

8 6 

9 7 

13 1 

18 9 

23 3 

26 3 

30 2 

32 0 

27 0 

22 3 

17 1 

11 7 

20 1 

TEMP MEAN MIN 

-l 3 

-0 9 

1 6 

7 4 

12 0 

17 1 

22 3 

23 1 

10 7 

11 1 

3 2 

0 7 

9 7 

TEMP MEAN DAY 

3 3 

6 4 

9 3 

13 3 

19 7 

23 4 

27 6 

29 l 

24 B 

18 6 

13. 1 

B 0 

16 7 

TFMF MN NIGHT 

2 3 

3 0 

3 7 

II 4 

13 a 

20 1 

24 7 

23 6 

21 2 

14 0 

8 3 

3 3 

13 0 

VAPOUR PRESS 

5 6 

3 B 

7 l 

10 6 

14 9 

19 8 

26 8 

27 7 

21 7 

13 9 

9 8 

6 8 

14 2 

WIND SPFED 2M 

l 3 

1 3 

1 3 

1 4 

1 4 

! 3 

1 3 

1 4 

1 2 

1 1 

1 1 

1 3 

1 3 

SUNSHINE X 

31 

31 

51 

31 

49 

40 

47 

60 

45 

31 

34 

31 

50 

TOT RADIATION 

205 

260 

330 

397 

430 

397 

427 

439 

331 

207 

229 

180 

328 

EVAPOTRANSP 

20 

28 

31 

76 

98 

100 

121 

132 

82 

33 

26 

17 

804 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERM DAYS 30 WET DAYS 335 

BEGIN HUMID ON 30 AUG 

HUMID PERIOD <335 DAYS» ENDS ON 31 JULY 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




* 

STATION 

HIMEJI 



♦ NUMBER 

47769 







• 

LATITUDE 

34 

90 • 

LONGITUDE 134 

40 

* ELEVATION 

30 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

46 

94 

90 

142 

149 

218 

199 

98 

187 

97 

64 

39 

1379 

TEMP AVERAGE 

3 4 

4 1 

6 9 

12 8 

17 4 

21 1 

29 6 

26 8 

22 0 

16 9 

11 0 

6 1 

14 9 

TEMP MEAN MAX 

8 6 

9 4 

12 3 

18 2 

22 7 

29 9 

29 6 

31 6 

27 6 

22 1 

16 8 

It 7 

19 7 

TEMP MEAN MIN 

-1 0 

-0 6 

2 0 

7 7 

12 4 

17 2 

22 4 

23 0 

18 9 

11 8 

0 0 

1 3 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

9. 6 

6 2 

9 0 

14 9 

19 4 

22 B 

27 3 

20 8 

24 7 

18 7 

13 9 

B 2 

16 6 

TEMP MN NIGHT 

2 3 

3 1 

3 7 

11 4 

19 0 

19 9 

24 6 

29 9 

21 3 

14 9 

10 3 

3 9 

13 2 

VAPOUR PRESS 

9 6 

9 9 

7 I 

10 9 

14 6 

19 4 

26 9 

27 1 

21 6 

14 2 

10 0 

7 0 

14 1 

WIND 5PEED 2M 

1 7 

1 7 

I 7 

1 7 

t. 6 

1 3 

1 3 

1 9 

1 9 

1 9 

1 9 

1 9 

1 9 

SUNSHINE X 

47 

46 

46 

46 

44 

34 

36 

92 

40 

46 

90 

40 

49 

TOT RADIATION 

194 

244 

310 

373 

403 

364 

379 

419 

310 

269 

217 

180 

309 

EVAPOTRANSP 

22 

29 

90 

79 

96 

94 

111 

124 

82 

99 

29 

19 

786 

TYPE Of HUMID SEASON 

SEASON 

WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

20 

WET DAYS 

337 








BEGIN 

HUMID 

ON 29 AUG 











HUMID 

PERIOD 

C 337 DAYS) ENDS ON 

I AUG 










COUNTRY JAPAN 




« 

STATION 

KOBE 



• NUMBER 

47770 







• 

LATITUDE 

34 

41 • 

LONGITUDE 139 

. 1! 

♦ ELEVATION 

50 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

46 

92 

100 

129 

142 

221 

191 

101 

177 

109 

71 

42 

1377 

TEMP AVERAGE 

4 9 

4 0 

7 9 

13 6 

18 1 

21 7 

29 0 

27 3 

23 6 

17 7 

12 6 

7 4 

15 4 

TEMP MEAN MAX 

a 3 

0 6 

12 3 

18 2 

2St 6 

29 6 

29 6 

31 6 

27 7 

21 9 

16 7 

11 1 

19 5 

TEMP MEAN MIN 

1 2 

1 3 

3 9 

9 9 

14 2 

IB 9 

23 1 

24. 2 

20 9 

14 2 

8 9 

4 1 

12 0 

TEMP MEAN DAY 

fa 1 

6 4 

9 6 

19 4 

19 9 

23 3 

27 9 

29 2 

29 3 

19 3 

14 1 

8 8 

17 1 

TEMP MN NICHT 

3 0 

4 l 

6 9 

12 9 

17 0 

sa b 

29 1 

26 3 

33 9 

16 2 

10 9 

9 9 

14 3 

VAPOUR PRESS 

9 3 

9 9 

6 8 

9 9 

14 1 

19 4 

29 5 

26 4 

20 9 

13 7 

9 6 

fa fa 

13 fa 

WIND SPEED 2M 

3 0 

2 7 

2 6 

2 7 

2 7 

2 4 

2 6 

2 7 

2 6 

2 5 

2 9 

2 7 

2 fa 

SUNSHINE X 

90 

49 

48 

49 

46 

30 

46 

96 

45 

48 

51 

51 

40 

TOT RADIATION 

202 

293 

318 

300 

424 

366 

422 

439 

331 

277 

221 

100 

321 

EVAPOTRANSP 

37 

40 

64 

93 

116 

110 

134 

149 

102 

74 

46 

39 

996 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 

31 

WET DAYS 

334 








BEGIN 

HUMID 

ON 30 AUG 











HUMID 

PERIOD 

<334 DAYS) ENDS ON 

30 JULY 










Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

OSAKA 



• NUMBER 

47772 







• 

LATITUDE 

34 

41 • 

LONGITUDE 133 

31 

• ELEVATION 

23 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

51 

59 

100 

146 

140 

212 

192 

103 

162 

114 

73 

42 

1396 

TEMP AVERAGE 

4 5 

4 9 

8 0 

13 9 

18 6 

29 9 

26 8 

28 0 

23 9 

17 6 

12 1 

7 0 

13 6 

TEMP MEAN MAX 

8 7 

9 5 

13 1 

19 4 

23 9 

27 1 

31 2 

33 0 

28 7 

22 8 

17 2 

tl. 3 

20 5 

TEMP MEAN MIN 

0 6 

0 8 

3 5 

6 9 

13 9 

IB 7 

23 3 

24 2 

20 0 

13 2 

7 3 

3 0 

11 3 

TEMP MEAN DAY 

6 1 

6 0 

10 1 

16 1 

20 7 

24 4 

28 6 

30 1 

25 8 

19 6 

14 0 

8 6 

17. 6 

TEMP MN N1CHT 

3 6 

4 0 

6 9 

12 6 

17 2 

21 4 

25 7 

26 7 

22 4 

ID 7 

10 0 

3 1 

14 3 

VAPOUR press 

5 7 

5 9 

7 2 

10 6 

14 7 

20 1 

26 4 

27 2 

21 9 

14 4 

10 1 

7. 0 

14 3 

WIND SPEED 2M 

2 6 

2 6 

2 3 

2 4 

2 3 

2 2 

2 1 

2. 4 

2 2 

2 1 

2 1 

2 2 

2 3 

SUNSHINE X 

40 

47 

47 

49 

46 

38 

46 

57 

46 

47 

49 

47 

47 

TOT RADIATION 

197 

247 

314 

386 

414 

386 

422 

444 

333 

273 

215 

179 

318 

EVAP07RANSP 

31 

37 

60 

86 

112 

1 12 

135 

147 

98 

66 

38 

27 

931 


TYPE of HUMID 9EAS0N SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DR* DAYS 0 INTERM DAYS 32 WET DAYS 333 

DEG IN HUMID ON 31 MJO 

HUMID PERIOD ( 333 DAYS) ENDS ON 30 JULY 


COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

SUHOTO 



• 1 

NUMBER 

47776 







* 

LATITUDE 

34 

20 ♦ 

LONG I TUDE 

134 34 

• ELEVATION 

109 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

36 

36 

112 

143 

148 

244 

186 

139 

240 

130 

93 

56 

1631 

TEMP AVERAGE 

4 6 

4 0 

7 7 

13 2 

17 6 

21 1 

25 4 

26 7 

23 1 

17 4 

12 6 

7 6 

13 1 

TEMP NE AN MI 

8 0 

8 6 

12 0 

17 9 

22 2 

23 1 

29 3 

31 1 

26 9 

20 9 

13 9 

10 8 

19 1 

TEMP Mb AN MIN 

1 9 

1 7 

4 l 

9 4 

14 0 

18 1 

22 3 

23 7 

20 3 

14 7 

9 8 

4 9 

12 1 

TEMP MEAN DAY 

6 1 

6 4 

9 3 

15 2 

19 6 

22 9 

27 2 

28 7 

24 6 

18 6 

13 9 

8 6 

16 8 

TEMP MN NIGHT 

4 1 

4 2 

6 9 

12 4 

16 7 

20 4 

24 6 

23 0 

22 3 

16 3 

11 4 

6 4 

14 3 

VAPOUR PRESS 

5 7 

6 0 

7 4 

10 9 

13 0 

20 2 

26 3 

27 6 

22 3 

13 0 

10 6 

7 2 

14 3 

WIND SPEED 2M 

3 5 

3 4 

3 3 

2 9 

2 6 

2 2 

2 2 

2 4 

2 B 

3 3 

3 2 

3 0 

2 9 

SUNSHINE X 

40 

30 

30 

30 

47 

38 

40 

59 

46 

46 

49 

46 

48 

TOT RADIATION 

199 

338 

327 

393 

419 

386 

433 

453 

336 

278 

217 

178 

323 

EVAPOTPANSP 

37 

40 

64 

86 

106 

101 

126 

137 

94 

71 

43 

34 

941 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRV DAYS 0 INTrRM DAYS 17 WET DAYS 348 

BEGIN HUMID ON 19 AUG 

HUMID PERIOD 1 340 DAYS) ENDS ON 2 AUG 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

WAKAYAMA 


• 

NUMBER 

47777 







• 

LATITUDE 

34 

14 ♦ 

LONGITUDE 

133 10 

* ELEVATION : 

14 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU© 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

52 

35 

103 

129 

131 

222 

l BO 

111 

199 

131 

86 

37 

1436 

TEMP AVERAGE 

5 2 

3 3 

B 3 

14 0 

IB 4 

22 1 

26 3 

27 3 

23 B 

17 6 

12 3 

7 8 

13 7 

TEMP MEAN MAX 

9 6 

10 2 

13 7 

19 4 

23 6 

26 4 

30 3 

as. 3 

28 7 

22 B 

17 7 

12 3 

20 6 

TEMP MEAN MIN 

1 4 

1 5 

4 0 

9 3 

14 0 

IB 6 

23 1 

23 6 

20 1 

13 3 

e 2 

3 9 

11 e 

TEMP MEAN DAY 

7 0 

7 3 

10 6 

16 2 

20 3 

23 9 

20 1 

29 3 

23 9 

19 7 

14 5 

9 3 

17 7 

TEMP MN NIGHT 

4 4 

4 7 

7 5 

12 8 

17 2 

21 1 

23 3 

26 1 

22 3 

13 9 

10 7 

6 0 

14 5 

VAPOUR PRESS 

5 9 

6 0 

7 4 

11 0 

15 2 

20 7 

27 0 

27 9 

22. 6 

14 B 

10 4 

7 3 

14 7 

WIND SPEED 2 M 

2 7 

2 5 

2 6 

2 5 

2 4 

2 2 

2 3 

2 4 

2 2 

2 2 

2 4 

2 3 

2 4 

SUNSHINE X 

47 

49 

31 

31 

4B 

40 

30 

61 

4B 

49 

31 

44 

49 

TOT RADIATION 

196 

235 

331 

398 

424 

397 

443 

463 

345 

281 

222 

174 

328 

EVAPOTRANSP 

34 

39 

64 

89 

no 

109 

133 

144 

96 

66 

41 

31 

958 


TYPE OF HI^IID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS O INTERM DAY5 30 WET DAVS 335 

BEGIN HUMID ON 29 AUC 

HUMID PERIOD (335 DAYS) ENDS ON 30 JULY 


COUNTRY JAPAN • STATION SMIONOMI5AKI * NUMBER 47778 






• 

LATITUDE 

33 

27 * 

LONGITUDE 

133 46 • 

ELEVATION 

73 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

>AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

VFAR 

PRECIPITATION 

91 

111 

170 

233 

249 

343 

234 

289 

313 

279 

177 

102 

2615 

TEMP AVERAGE 

7 3 

7 9 

10 6 

13 2 

18 7 

21 6 

25 3 

26 5 

24 1 

19 2 

13 0 

10 2 

16 B 

TEMP MEAN MAX 

11 2 

11 8 

14 3 

IB 7 

21 9 

24 4 

28 0 

29 3 

27 2 

22 6 

18 7 

13 9 

20 2 

TEMP MEAN MIN 

4 3 

4 3 

7 1 

12 1 

13 9 

19 3 

23 2 

24 3 

21 7 

16 3 

11 8 

7 0 

14 O 

TEMP MEAN DAY 

9 0 

9 3 

12 2 

16 6 

20 0 

aa a 

26 4 

27 8 

23 4 

20 6 

16 4 

11 6 

18 2 

TEMP MN NIGHT 

6 8 

7 2 

9 7 

14 4 

17 9 

20 9 

24 7 

23 8 

23 2 

18 1 

13 6 

a 8 

15 9 

VAPOUR PRESS 

6 1 

6 3 

6 3 

12 4 

16 3 

2 i a 

2B 3 

29 4 

24 2 

16 2 

11 4 

7 6 

15 7 

MIND SPEED 2M 

3 6 

3 4 

3 4 

3 4 

3 3 

3 1 

3 2 

3 3 

3 1 

3 0 

2 9 

3 2 

3 2 

SUNSHINE X 

63 

60 

33 

31 

47 

38 

50 

62 

52 

31 

38 

62 

34 

TOT RAD l AT ION 

243 

293 

331 

400 

419 

383 

443 

471 

363 

293 

247 

221 

344 

EVAP0TRAN5P 

31 

36 

79 

97 

113 

103 

127 

139 

103 

79 

35 

46 

104B 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRV DAYS O INTERM DAYS O WET DAYS 365 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

NARA 



• 1 

NUMBER 

47780 







• 

LATITUDE 

34 

41 • 

LONGITUDE 

133 30 

• ELEVATION 

103 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

JUN 

JUL 
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LATITUDE 

34 

12 • 

LONGITUDE 
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• ELEVATION 

21 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

73 

100 

127 

231 

219 

294 

346 

263 

230 

117 

109 

63 

2183 

TEMP AVERAGE 

4 8 

3 6 

8 6 

13 2 

17 2 

20 4 

24 8 

26 3 

22 7 

17 6 

12 6 

7 3 

13 1 

TEMP MEAN MAX 

9 3 

10 1 

13 2 

17 3 

21 3 

24 0 

27 7 

29 8 

26 3 

22 1 

17 6 

12 0 

19 3 
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1 0 

1 7 
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13 3 
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14 0 

8 3 
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6 7 
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24 2 
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4 0 
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24 1 
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113 
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TEMP AVERAGE 
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13 8 

8 6 
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24 4 
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9 7 

TEMP HN NIGHT 

5 5 

6 0 
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12 B 


16 6 

19 9 

24 2 

25 5 

22 4 

17 2 

12 6 

7 7 

VAPOUR PRESS 

6 l 

6 4 

a l 

11 6 


16 0 

20 8 

27 8 

38 8 

22 7 

14 8 

10 5 

7 3 

WIND SPEED 2H 

3 6 

3 3 

3 2 

3 1 


2 6 

2 5 

2 8 

2 6 

2 7 

2 9 

2 9 

3 2 

SUNSHINE X 

30 

36 
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45 
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45 
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101 
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23 3 

17 3 

12 5 

7 8 

’EMP MEAN MAX 

9 3 
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12 1 
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1 5 
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6 0 
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19 2 
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4 4 

4 9 

7 6 
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20 5 
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25 9 

21 8 

15 1 

10 3 

5 8 
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6 2 

6 6 

0 0 
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28 4 

22 0 

14 9 
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7 5 
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2 6 

2 4 

2 5 
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17 7 
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26 7 

22 6 
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9 1 
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14 3 
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23 9 
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6 6 

9 7 
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18 7 

21 9 

26 4 

27 5 

24 1 

10 5 

13 4 

8 3 

16 3 

TEMP MEAN MAX 

9 2 

10 4 

14 0 

19 2 

23 2 

25 8 

29 9 

31 6 

28 3 

23 0 

18 0 

12 3 

20 4 

TEMP MEAN MIN 

2 4 

2 9 

5 5 

10 5 

14 5 

18 6 

23 7 

24 3 

20 6 

14 5 

9 2 

4 7 

12 6 

TEMP MEAN DAY 

7 1 

8 0 

11 3 

16 4 
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23 5 

27 9 

29 2 

25 8 
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5 6 

8 5 
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9 1 
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4 0 

4 9 
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17 3 
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25 6 
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22 2 
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10 3 
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14 5 

VAPOUR PRESS 

6 3 

6 6 
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11 7 

15 8 

20 9 
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28 2 

22 6 

14 7 
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7 5 
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HIND SPEED 2M 
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1 7 

1 9 
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1 8 
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47 
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PRECIPITATION 

71 

77 

104 

157 
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312 

350 

104 

220 

03 

73 

63 

1868 

TEMP AVERAGE 

3 2 

4 2 

7 6 

13 1 

17 5 

21 5 

25 B 

26 1 

22 3 

15 8 

10 5 

5 4 

14 4 

TEMP MEAN MAX 

B 6 

10 0 

14 3 

19 9 

24 3 

27 2 

30 6 

31 8 

20 1 

22 7 

17 6 

11 4 

20 5 

TEMP MEAN MIN 

-1 3 

-O 9 

1 7 

7 1 

11 8 

16 9 

22 1 

22 1 

18 1 

10 5 

5 0 

0 4 

9 5 
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5 5 

6 6 

10 3 

15 8 

20 3 

23 9 

27 9 

20 6 

24 0 

IB 6 

13 4 

7 7 

17 0 
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2 3 

3 1 

6 2 

11 5 

15 9 
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24 7 

24 9 
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3 2 

12 9 

vapour press 
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6 5 
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27 2 
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24 7 
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7 3 

15 7 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 1 

1 2 

1 1 

1 0 

1 0 

0 9 

1 0 

1 1 

SUNSHINE X 

35 

39 

44 

43 

42 

34 

38 

51 

42 

43 

44 

35 

41 
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172 

229 

307 
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393 
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416 

322 
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209 
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47 
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07 
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240 

183 

248 

134 

67 

3B 
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TEMP AVERAGE 

5 2 

5 6 

6 4 

13 3 

17 4 

21 2 

23 7 

26 4 

23 0 

17 3 

12 6 

7 6 

15 3 

TEMP MEAN MAX 

9 8 

10 2 

13 3 

10 3 

22 3 

23 3 

29 8 

31 0 

27 3 

22 1 

17 3 

12 5 

19 9 

T F IMP MFAA4 MIN 

0 8 

1 2 

3 6 

8 3 

12 9 

17 6 

22 4 

22 7 

19 4 

13 0 

7 9 

3 0 

11 1 

TEMP MEAN DAY 

7 0 

7 4 

10 2 

15 2 

19 3 

22 8 

27 4 

26 3 

24 7 

19 1 

14 3 

9 3 

17 l 

TfnP MN NI 

4 1 

4 5 

7 1 

11 9 

16 0 

20 1 

24 6 

25 1 

21 6 

15 4 

10 4 

5 4 

13 9 

VAPOUR PRESS 

3 9 

6 3 

7 8 

11 4 

13 4 

20 6 

27 0 

27 8 

22 7 

13 1 

10 Q 

7 3 

14 0 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 2 

2 2 

1 9 

1 8 

1 3 

1 6 

1 8 

1 8 

1 8 

1 9 

2 1 

1 9 

SUN5HINF X 

30 

30 

50 

40 

44 

36 

44 

33 

43 

30 

33 

30 

48 

TOT RADIATION 

210 

264 

332 

386 

404 

374 

411 

436 

333 

290 

234 

194 

323 

EVAPOTRANSP 

33 

37 

39 

77 

93 

94 
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126 

86 
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37 

28 
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♦ 

STATION 
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NUMBER 

47017 







• 

LATITUDE 

32 

44 • 

LONGITUDE 

129 32 

* ELEVATION 

27 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

vAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

73 

85 

119 

194 

109 

325 

276 

108 

237 

100 

89 

02 

1967 

TEMP AVERAGE 

6 2 

7 1 

10 0 

13 0 

IB 8 

22 0 

26 4 

27 6 

24 3 

18 6 

13 8 

8 9 

16 6 

TEMP MEAN MAX 

9 7 

10 8 

14 l 

19 1 

22 8 

23 4 

29 3 

31 3 

28 3 

23 3 

18 2 

12 7 

20 4 

TEMP MEAN MIN 

2 9 

3 3 

6 1 

11 1 

15 2 

19 0 

23 9 

M i 

21 1 

15 1 

9 9 

3 3 

13 1 

TEMP MEAN DAY 

7 6 

e 3 

11 6 

16 6 

20 4 

23 4 

27 7 

29 1 

23 9 

20 6 

15 4 

10 2 

18 1 

TEMP MN NIGHT 

5 4 

6 2 

a 9 

13 9 

17 7 

21 1 

23 6 

26 3 

23 1 

17 3 

12 1 

7 2 

13 4 

VAPOUR PRESS 

6 6 

7 0 

8 3 

12 2 

16 4 

21 3 

28 3 

28 7 

23 0 

14 9 

11 0 

8 0 

13 3 

MIND 5PFFD 2M 

2 i 

2 1 

2 2 

2 0 

1 8 

1 8 

2 2 

1 9 

1 7 

l 7 

i a 

1 8 

1 9 

SUNSHINE 7. 

34 

4 S 

47 

46 

44 

38 

43 

60 

51 

33 

32 

37 

46 

TOT RADIATION 

173 

239 

323 

370 

404 

3B3 

416 

462 

364 

312 

236 

167 

32? 

EVAPOTRANSP 

32 

39 

63 

04 

101 

101 

123 

140 

98 

73 

43 

30 

931 
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COUNTRY JAPAN 




• STATION 

KUMAMOTO 


• NUMBER 

47819 







• LATITUDE 

32 

49 ♦ 

LONGITUDE 

130 43 

♦ ELEVATION 

38 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

%AJN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

56 

75 

110 

1*7 

206 

377 

350 

194 

189 

ec 

75 

65 

1942 

TEMP AVERAGE 

4 7 

5 8 

9 4 

14 6 

10 9 

22 4 

26 5 

27 3 

23 B 

17 6 

12 3 

7 0 

15 9 

TEMP MEAN MAX 

10 0 

It 4 

13 4 

20 7 

24 8 

27 3 

31 0 

32 6 

29 3 

23 9 

10 7 

12 6 

21 5 

TEMP MEAN MIN 

0 0 

0 7 

3 8 

9 0 

13 7 

18 2 

23 1 

23 2 

19 5 

12 3 

6 7 

1 8 

11 0 

TEMP MEAN DAY 

6 8 

0 0 

11 7 

17 0 

21 3 

24 4 

20 4 

29 5 

26 1 

20 1 

14 7 

9 0 

IB 1 

TLMP NN NIGHT 

3 6 

4 6 

7 9 

13 1 

17 4 

21 1 

25 5 

25 9 

22 3 

15 4 

9 8 

4 6 

14 3 

VAPOUR PRESS 

6 3 

6 6 

8 2 

11 9 

16 1 

21 3 

28 0 

28 2 

22 9 

14 B 

10 7 

7 3 

15 2 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

l 7 

1 3 

l 5 

1 5 

1 7 

l 7 

1 4 

1 5 

1 4 

1 3 

1 5 

SUNSHINE X 

4? 

46 

49 

46 

45 

38 

44 

57 

50 

56 

55 

45 

4B 

TOT RADIATION 

194 

255 

331 

370 

409 

305 

410 

447 

359 

315 

244 

186 

326 

EVAPCJTRANSP 

24 

32 

59 

79 

101 

102 

123 

133 

9? 

65 

34 

22 

066 

TVPF DP HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 

0 

MET 

DAYS 

365 









COUNTRY JAPAN 




• STATION 

ASOSAN 



• NUMBER 

47821 







• LATITUDE 

32 

53 * 

LONGITUDE 131 

05 

♦ ELEVATION 

1 143 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

me ]P 1 TAT ION 

119 

130 

191 

274 

340 

566 

613 

377 

321 

135 

123 

109 

329P 

TEMP AVERAGE 

-2 1 

-1 0 

2 8 

B 4 

12 7 

15 8 

19 5 

20 2 

17 2 

11 4 

6 6 

0 0 

9 4 

TFM* MEAN MAX 

1 2 

2 6 

7 0 

12 6 

16 5 

19 1 

22 3 

23 7 

20 7 

15 4 

10 7 

4 2 

13 0 

TEf9» MEAN MIN 

-5 0 

-4 2 

o a 

4 8 

9 4 

13 1 

17 4 

17 9 

14 6 

8 3 

3 3 

-2 2 

6 4 

TEMP MEAN Day 

-0 8 

0 5 

4 5 

10 1 

14 2 

17 2 

20 7 

21 0 

IB 7 

13 0 

8 2 

2 1 

10 9 

TEMP MN NI GMT 

-2 7 

-1 7 

2 0 

7 5 

11 0 

15 0 

18 9 

19 6 

16 3 

10 2 

5 2 

-0 6 

8 3 

VAPOUR PRESS 

4 6 

4 0 

6 0 

0 6 

11 4 

15 4 

20 8 

21 0 

16 B 

10 9 

7 e 

5 5 

1 1 1 

WIND SPEED 2M 

3 6 

3 6 

3 7 

3 6 

3 6 

3 2 

3 9 

3 4 

3 2 

3 4 

3 4 

3 4 

3 5 

SUNSHINE X 

30 

36 

41 

41 

39 

28 

28 

39 

36 

44 

45 

35 

37 

TOT RADIATION 

162 

222 

298 

353 

377 

330 

325 

357 

290 

272 

216 

162 

201 

EVAPOTRANSP 

16 

23 

46 

69 

90 

79 

83 

91 

69 

53 

31 

17 

667 

TYPE OF HUMID 5EA5QN 

all year round 

HUMID 










DRV DAYS 0 

iNTfcftM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

365 









Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

NOBEOKA 


• NUMBER 

47622 







» 

LATITUDE 

32 

35 * 

LONGITUDE 131 

40 

« ELEVATION 

19 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

40 

46 

07 

252 

347 

332 

235 

352 

205 

157 

68 

54 

2255 

TEMP AVERACE 

5 0 

6 B 

9 0 

15 2 

lit v 

21 6 

25 7 

26 ft 

23 5 

17 9 

13 0 

8 0 

16 1 

TEMP MEAN MAX 

11 8 

12 7 

15 6 

BO i 

23 5 

25 6 

29 8 

30 8 

28 3 

23 7 

19 3 

14 3 

21 3 

TEMP MEAN MIN 

1 0 

1 6 

4 3 

10 5 

14 4 

18 1 

22 3 

23 1 

19 7 

13 1 

7 7 

2 B 

It 5 

TEMP MEAN DAY 

0 4 

9 2 

12 0 

17 1 

20 6 

23 2 

27 4 

2B 3 

25 5 

20 2 

15 4 

10 5 

18 1 

TEMP MN NIGHT 

4 9 

5 6 

8 3 

13 8 

17 4 

20 5 

24 6 

25 3 

22 1 

15 9 

10 7 

5 8 

14 6 

VAPOUR PRESS 

5 6 

6 2 

7 9 

12 9 

17 0 

21 3 

27 7 

28 0 

23 1 

15 1 

10 0 

7 2 

15 3 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 3 

1 3 

1 2 

1 0 

0 8 

0 9 

1 0 

1 1 

1 2 

1 1 

1 2 

1 1 

SUNSHINE X 

68 

62 

57 

43 

45 

35 

50 

53 

47 

55 

62 

61 

53 

TOT RADIATION 

263 

300 

364 

363 

409 

368 

442 

427 

346 

312 

265 

226 

341 

evapotransp 

27 

37 

61 

75 

94 

90 

120 

110 

06 

63 

35 

24 

830 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 
DRV DAYS O INTERN DAYS O UET DAYS 365 

BEGIN HUMID ON 6 MAR 

WMID PERIOD 1360 DAYS > ENDS ON 1 MAR 


COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

AK UNE 



• 1 

NUMBER 

47823 







• 

LATITUDE 

32 

01 • 

LONGITUDE 

130 12 

* elevation 

40 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

89 

99 

127 

202 

224 

376 

3*5 

219 

249 

109 

102 

99 

2240 

TEMP AVERAGE 

7 0 

7 7 

10 6 

15 1 

IB B 

22 0 

26 0 

26 6 

24 0 

18 7 

14 3 

9 5 

16 7 

TEMP MEAN MAX 

10 4 

11 2 

14 5 

19 1 

22 6 

25 3 

29 0 

30 3 

27 8 

22 9 

10 3 

13 0 

20 4 

TEMP MEAN MIN 

3 7 

4 3 

6 8 

11 5 

15 4 

19 2 

23 5 

23 8 

21 0 

15 4 

10 8 

6 2 

13 5 

TEMP MEAN DAY 

a 3 

9 0 

12 1 

16 7 

20 3 

23 3 

27 2 

28 2 

25 6 

20 4 

15 0 

10 7 

18 1 

TEMP MN NIGHT 

6 1 

6 8 

9 5 

14 1 

17 0 

21 2 

25 2 

25 7 

22 9 

17 4 

12 8 

6 0 

13 6 

vapour prfss 

7 0 

7 3 

9 J 

13 0 

17 1 

22 4 

29 2 

29 2 

24 1 

15 9 

11 5 

8 3 

16 2 

WIND SPEED 2M 

3 4 

3 3 

3 1 

2 7 

2 3 

2 2 

2 5 

2 3 

2 4 

2 7 

3 0 

3 1 

2 7 

SUNSHINE X 

35 

41 

47 

46 

43 

36 

49 

61 

55 

57 

54 

41 

47 

TOT RADIATION 

17B 

241 

324 

378 

398 

373 

437 

467 

382 

321 

244 

1 BO 

327 

EVAPOTRANSP 

42 

47 

70 

85 

100 

97 

126 

134 

101 

70 

53 

40 

973 


TYPE DT HUMID SEASON ALL YEAR RDJND HUMID 

DRY DAYS O INTFRM DAYS O NET DAYS 365 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 


• STATION HITOYOSMI 


• NUMBER 47824 


• LATITUDE 32 13 * LONGITUDE 130 43 • ELEVATION 146 PI 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

79 

93 

132 

221 

249 

439 

446 

242 

204 

102 

93 

B2 

2304 

TEMP AVERAGE 

4 0 

3 3 

B B 

14 1 

IB 1 

21 3 

23 4 

23 B 

22 9 

16 6 

11 3 

6 0 

13 0 

TEMP MEAN MAX 

9 3 

11 2 

13 0 

20 4 

24 2 

26 7 

30 4 

31 6 

8B 7 

23 3 

IB 2 

12 1 

21 0 

TEMP MEAN MIN 

-0 8 

0 1 

3 1 

8 6 

12 9 

17 3 

21 9 

21 9 

18 8 

11 7 

3 9 

0 9 

10 2 

HfcAN DAY 

6 2 

7 7 

11 2 

16 7 

20 6 

23 7 

27 7 

2B 4 

23 3 

19 6 

1« 1 

B 4 

17 5 

TEMP MN NIGHT 

2 9 

4 1 

7 3 

12 7 

16 6 

20 3 

24 3 

24 7 

21 6 

14 0 

9 1 

3 B 

13 3 

VAPOUR PRESS 

6 3 

6 7 

0 4 

12 2 

16 1 

20 9 

27 2 

27 2 

23 1 

15 4 

11 0 

7 4 

15 2 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 6 

i a 

1 6 

1 3 

1 3 

1 3 

1 4 

l 2 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

SUNSHINE X 

39 

44 

46 

43 

40 

34 

40 

30 

44 

46 

44 

40 

43 

TOT RADIATION 

IPO 

250 

320 

364 

383 

363 

389 

412 

334 

2B1 

213 

176 

306 

EVAP0TRAN5P 

22 

31 

53 

74 

92 

9? 

110 

1 13 

81 

33 

2B 

19 

772 


TYPE OP HUM ID SEASON ALL YEAR ROUND HUN ID 

DRV DAYS O INTERN DAYS O WET DAYS 365 


COUNTRY JAPAN 




• 

station 

KAGOSHIMA 


♦ 1 

NUMBER 

47827 







« 

LATITUDE 

31 

34 • 

LONGITUDE 

130 33 

• ELEVATION 

5 M 


JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

BT 

102 

130 

226 

235 

424 

304 

204 

214 

120 

91 

82 

2234 

TEMP AVERAGE 

6 7 

7 0 

11 0 

15 6 

19 4 

22 7 

26 9 

27 3 

24 7 

19 1 

14 2 

8 9 

17 0 

TEMP MEAN MAX 

12 0 

13 2 

16 3 

20 9 

24 4 

26 9 

31 0 

32 0 

?9 7 

24 8 

20 2 

14 7 

?2 2 

TEMP MEAN MIN 

2 0 

2 9 

5 8 

10 7 

15 1 

19 2 

23 6 

23 2 

20 6 

14 1 

9 0 

4 0 

12 3 

TEMP MEAN DAY 

a a 

9 9 

13 1 

17 7 

21 4 

24 4 

28 6 

29 1 

26 a 

21 3 

16 3 

11 1 

19 1 

t e ‘ip NN NIGHT 

5 6 

6 6 

7 6 

14 2 

IB 2 

21 7 

23 8 

23 B 

23 3 

17 0 

12 0 

6 8 

13 3 

VAPOUR PRESS 

7 4 

7 6 

9 4 

13 4 

17 3 

22 3 

29 0 

29 0 

24 5 

16 5 

12 3 

8 7 

16 3 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 2 

2 3 

2 1 

2 1 

2 0 

2 2 

2 4 

2 2 

2 2 

2 0 

2 0 

2 2 

SUNSHINE X 

46 

46 

40 

44 

40 

34 

40 

57 

52 

55 

36 

51 

4B 

TOT RADIATION 

21 1 

261 

331 

370 

363 

362 

431 

440 

372 

317 

234 

209 

329 

EVAPOTRANSP 

30 

40 

66 

B2 

100 

99 

132 

13B 

103 

73 

42 

27 

934 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS 0 INTERN DAYS 0 WET DAYS 365 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• STATION 

MIYAKONOJO 


• NUMBER 

47829 







• LATITUDE 

31. 

44 • 

LONGITUDE 131 

05 

• elevation 

134 H 


JAN 

FEB 

NAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

dec 

YEAR 

PRECIPITATION 

65 

94 

139 

2)6 

270 

494 

417 

341 

276 

115 

107 

71 

2609 

TEMP AVERAGE 

4 9 

6 2 

9 5 

14 4 

IB 3 

21 6 

25 6 

25 8 

23 1 

17 1 

12 2 

6 9 

15 3 

TEMP MEAN NAY 

11 3 

12 7 

16 0 

20 6 

24 0 

26 4 

30 2 

31 1 

28 7 

23 6 

19 2 

13 9 

21 3 

T F HP MF AN NIN 

-0 6 

0 3 

3 7 

9 O 

13 3 

17 8 

22 3 

22 1 

19 0 

12 0 

6 4 

1 1 

10 6 

TFMP MF AN DAY 

7 3 

B B 

12 1 

16 9 

30 7 

23 6 

27 6 

2 B 2 

25 5 

19 B 

15 0 

9 6 

18 0 

TEMP MN NIGHT 

3 7 

4 9 

0 t 

13 0 

17 0 

20 6 

24 7 

24 7 

21 7 

15 1 

9 8 

4 4 

14 0 

VAPCXJR PRESS 

6 7 

7 1 

9 0 

12 9 

17 0 

21 6 

27 8 

2B 2 

23 7 

15 7 

11 3 

7 9 

13 7 

WIND SPEED 2H 

l 7 

1 B 

i a 

1 B 

1 B 

i a 

2 0 

2 0 

1 7 

1 6 

1 4 

1 3 

1 7 

SUN5H1NF % 

34 

32 

4B 

43 

38 

32 

44 

31 

48 

51 

53 

36 

47 

TOT RADIATION 

232 

280 

331 

363 

372 

331 

410 

410 

354 

302 

245 

220 

323 

EVAPOTRANSP 

23 

34 

56 

74 

90 

91 

119 

lie 

07 

59 

34 

19 

603 

TYPE OF HUNID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

' HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 

0 

WET 

DAYS 

363 









country JAPAN 




• 

STATION 

MIYAZAKI 


• NUMBER 

47830 







• 

LATITUDE 

31 

35 • 

LONGITUDE 131 

25 

• ELEVAT 

ION 

7 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

precipitation 

70 

93 

132 

223 

289 

423 

2B7 

275 

303 

200 

123 

50 

2476 

TCHP AVERAGE 

6 7 

7 9 

11 0 

13 3 

19 2 

22 4 

26 6 

26 9 

24 1 

18 4 

13 0 

8 3 

16 7 

TFMP MF AN MAX 

12 B 

13 7 


20 8 

24 1 

26 6 

30 8 

31 4 

2B 9 

24 0 

19 8 

13 2 

33 0 

TFMP HfAN MIN 

I 3 

2 7 

5 B 

10 8 

15 0 

19 0 

23 4 

23 5 

20 5 

13 9 

8 7 

3 6 

12 4 

temp MEAN day 

9 2 

10 2 

13 1 

17 6 

21 2 

24 2 

28 4 

:t o 

26 2 

20 7 

16 1 

11 3 

18 9 

TEMP MN NIGHT 

5 6 

6 7 

9 6 

14 3 

10 0 

21 4 

23 6 

25 0 

as f 

16 6 

11 6 

6 6 

15 4 

VAPOUR PRESS 

6 9 

7 5 

9 6 

13 5 

17 7 

22 7 

28 8 

29 3 

24 e 

16 9 

12 4 

e i 

16 3 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 3 

2 3 

3 3 

2 2 

2 0 

2 3 

2 6 

2 1 

3 1 

2 1 

2 2 

2 3 

SUN5H I NF X 

63 

36 

31 

46 

42 

37 

52 

39 

31 

32 

36 

61 

52 

TDT RADIATION 

236 

293 

343 

379 

393 

379 

433 

4 30 

366 

306 

233 

232 

343 

EVAPOTRANSP 

35 

43 

67 

82 

99 

99 

136 

137 

96 

66 

40 

28 

928 


TYPE OF Hurt ID SEASON ACL YEAR ROUND HUH ID 

DRV DA vs O INTFRM DAVS 0 WET DAYS 365 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN • STATION MAKURAZAM1 • NUMBER 47031 

* LATITUDE 31 16 * LONGITUDE 130 IB ♦ ELEVATION 30 M 



JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

121 

1 1 1 

149 

203 

250 

416 

292 

200 

1 8B 

123 

103 

1 14 

2206 

TEMP AVERAGE 

6 0 

B B 

It 5 

13 9 

19 3 

22 2 

26 3 

26 0 

24 5 

19 4 

13 O 

10 3 

17 3 

TEMP MEAN MA* 

18 3 

12 9 

15 9 

20 0 

23 2 

25 5 

29 3 

30 4 

20 7 

24 3 

|9 9 

14 9 

21 4 

TF^' ME AN MIN 

4 0 

4 7 

4 0 

12 0 

13 7 

19 3 

23 8 

23 8 

21 2 

13 4 

10 0 

6 1 

13 4 

T F MF MEAN DAY 

9 7 

10 3 

12 1 

17 3 

20 0 

23 3 

27 5 

28 3 

26 2 

21 4 

16 9 

12 0 

18 8 

TEMP MN NIGHT 

7 0 

7 7 

0 2 

14 B 

10 2 

21 3 

25 5 

25 7 

23 3 

17 e 

13 2 

8 4 

13 9 

VAPOUR PRESS 

t 6 

7 9 

9 7 

13 7 

17 8 

22 7 

29 3 

29 2 

24 B 

16 8 

12 4 

9 1 

16 7 

WIND SPEED DM 

3 6 

3 6 

3 3 

3 3 

3 2 

3 1 

8 7 

2 9 

3 2 

2 9 

2 9 

3 2 

3 2 

SUNSHINE 

40 

41 

43 

43 

40 

33 

30 

61 

33 

33 

53 

46 

47 

1 OT RADIATION 

196 

245 

320 

366 

303 

336 

442 

460 

383 

310 

247 

197 

327 

EVAP0TRAN5P 

44 

52 

73 

9t 

105 

99 

130 

140 

109 

02 

33 

40 

1020 


TYPE OP HUMID SEASON ALL YEAR ROUND MLM1D 

WV days O INTERN DAYS 0 WF.T DAYS 363 


COUNTRY JAPAN • STATION ADURAT6U • NUMBER 47035 






• 

LATITUDE 

31 

34 • 

LONCITUDE 131 

23 • 

ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

precipitation 

79 

103 

164 

204 

359 

493 

318 

273 

297 

107 

170 

73 

2006 

TEMP AVERAGE 

7 6 

9 0 

11 7 

16 4 

19 8 

22 6 

26 7 

27 1 

24 6 

19 4 

13 0 

9 9 

17 3 

TEW MEAN MAX 

13 1 

14 0 

16 4 

20 7 

23 9 

26 3 

30 4 

31 0 

20 ft 

23 9 

19 9 

13 A 

22 0 

TEMP MEAN MIN 

2 a 

4 2 

6 9 

12 2 

16 0 

19 3 

23 7 

23 e 

21 3 

13 6 

tO 7 

3 1 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

9 0 

10 9 

13 4 

16 0 

21 4 

24 1 

26 2 

28 7 

26 2 

21 2 

16 B 

12 0 

19 2 

TKIV MN NIGHT 

6 5 

7 6 

tO 3 

15 1 

10 6 

21 3 

25 7 

25 9 

23 4 

17 0 

13 1 

7 B 

16 1 

vapour press 

7 0 

7 7 

9 7 

13 9 

17 9 

22 4 

28 7 

29 3 

23 0 

16 0 

12 6 

8 6 

16 6 

WIND SPEED 2M 

3 3 

3 3 

3 4 

3 1 

2 8 

2 7 

2 7 

2 7 

2 9 

3 3 

3 4 

3 2 

3 1 

SUNSHINE 7. 

59 

32 

49 

43 

39 

34 

31 

30 

50 

49 

53 

37 

49 

TOT RADIATION 

246 

281 

333 

365 

377 

362 

447 

433 

363 

296 

246 

224 

333 

EVAPOTRANSP 

44 

33 

77 

92 

103 

103 

137 

138 

104 

82 

53 

41 

1031 


TYPE OF HUMID SEASON ALL year ROUND HUMID 

DRY DAYS 0 1NTFRN DAYS 0 MET DAYS 365 


Copyrighted material 



country japan 


• STATION TANEOASHIMA 


• NUMBER 47837 


* LATITUDE 30 44 • LONGITUDE 131 00 ♦ ELEVATION 17 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU. 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

127 

100 

144 

20B 

32S 

436 

192 

211 

201 

150 

132 

91 

2403 

TEMP AVERAGE 

11 1 

11 7 

13 9 

17 B 

20 7 

23 4 

27 0 

27 6 

25 B 

21 6 

17 9 

13 7 

19 3 

T F HP MEAN MAX 

13 9 

14 7 

17 1 

20 9 

23 7 


30 0 

30 8 

28 8 

24 3 

20 e 

16 6 

22 3 

TEMP MEAN MIN 

0 4 

8 9 

11 0 

15 0 

18 1 

21 0 

24 0 

25 1 

23 3 

19 0 

13 2 

10 9 

16 7 

temp mean DAY 

12 2 

12 9 

13 2 

19 0 

21 9 

84 9 

28 3 

20 9 

27 0 

22 7 

10 9 

14 7 

20 5 

TEMP MN NIGHT 

10 4 

11 0 

13 2 

17 0 

19 9 

2? 6 

26 4 

26 8 

24 9 

20 3 

16 7 

12 4 

IB 3 

VAPOUR PRESS 

9 2 

9 6 

11 4 

15 6 

19 7 

24 4 

30 6 

31 0 

26 8 

19 0 

14 3 

10 0 

10 3 

WIND SPEED 2M 

5 4 

5 0 

4 6 

3 7 

3 5 

3 2 

3 3 

3 3 

3 3 

3 6 

3 9 

4 3 

4 0 

SUNSHINE X 

39 

42 

44 

40 

36 

33 

37 

60 

53 

49 

40 

46 

46 

TOT RADIATION 

1RB 

232 

316 

332 

372 

356 

470 

464 

379 

300 

237 

202 

326 

evapotransp 

66 

66 

90 

96 

ioe 

103 

144 

145 

114 

94 

71 

63 

1162 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRV DAYS 0 INTFRM DAYS O WET DAYS 365 


COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

USM 1 BUM A 


* NUMBER 

4 7830 







■ 

LATITUDE 

32 

12 • 

LONGITUDE 

130 02 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

107 

101 

1 16 

199 

216 

340 

297 

201 

198 

91 

113 

96 

2075 

TFMP AVFRAGF 

7 6 

8 4 

1 1 1 

15 7 

19 2 

22 0 

26 1 

27 4 

24 7 

19 7 

13 1 

10 1 

17 3 

TFMP MEAN MAX 

tO 8 

1 1 7 

14 7 

19 4 

22 9 

25 2 

29 3 

29 3 

20 3 

23 6 

18 8 

13 4 

20 6 

TEMP MEAN MIN 

4 0 

5 4 

7 e 

12 6 

16 3 

19 3 

23 7 

24 6 

22 1 

16 9 

12 2 

7 4 

14 4 

TEMP MEAN DAY 

8 ? 

9 7 

12 3 

17 2 

20 8 

23 4 


27 8 

26 4 

21 4 

16 6 

11 4 

IB 6 

TLMt-' NN NICH1 

7 0 

7 7 

10 2 

13 0 

18 3 

21 3 

23 4 

26 0 

23 9 

IB 7 

13 9 

9 0 

16 4 

VAPOUR PRESS 

7 O 

7 3 

6 8 

13 1 

17 l 

22 1 

29 0 

29 3 

23 9 

13 a 

11 6 

8 3 

16 1 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 9 

? 2 

2 1 

1 9 

1 0 

1 B 

1 e 

1 B 

1 B 

1 8 

1 7 

1 9 

SUNSHINE X 

33 

39 

46 

43 

41 

36 

46 

62 

54 

57 

33 

39 

46 

TOT RADIATION 

172 

234 

320 

364 

3B6 

374 

421 

472 

370 

320 

241 

174 

321 

EVAPOTRANSP 

34 

41 

68 

83 

99 

96 

120 

138 

102 

77 

47 

33 

930 


TYPE OF humid season all year round humid 

DRV DAVS O INTFRM DAYS 0 WET DAYS 363 


Copyrighted material 



COUNTRY 

JAPAN 

• STATION 

FUHUC » 

NUMBER 

47843 



• LATITUDE 

32 42 ♦ LONGITUDE 

128 50 

• ELEVATION 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC I P I TAT 1 04 

136 

103 

149 

208 

252 

205 

338 

226 

173 

99 

172 

138 

2359 

TEMP AVERAGE 

6 5 

6 8 

9 5 

14 5 

IS 2 

21 0 

25 5 

27 0 

23 6 

18 5 

13 8 

8 B 

16 1 

TEMP MEAN MAX 

9 4 

9 B 

13 2 

17 9 

21 9 

24 3 

28 2 

30 4 

27 2 

22 3 

17 7 

12 2 

19 5 

TEMP MEAN MIN 

3 2 

3 6 

5 1 

10 9 

14 4 

17 8 

23 l 

23 9 

20 2 

14 7 

9 7 

5 2 

12 6 

TEMP MEAN 

7 4 

7 B 

10 6 

15 7 

19 5 

22 2 

26 6 

28 3 

24 9 

19 8 

15 0 

9 9 

17 3 

TEMP UN NI ONT 

5 5 

5 9 

6 0 

13 3 

16 9 

19 9 

24 6 

25 8 

22 2 

16 7 

11 B 

7 0 

14 8 

VAPOUR PRESS 

■ 

6 9 

8 3 

13 0 

16 7 

20 B 

28 3 

29 2 

22 6 

15 1 

11 2 

7 9 

15 6 

WIND SPEED DM 

2 5 

2 6 

2 6 

2 4 

1 9 

2 0 

2 0 

i 9 

1 9 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

SUNSHINE X 

29 

33 

47 

36 

43 

39 

41 

57 

54 

53 

4B 

31 

43 

TQT RADIATION 

160 

213 

323 

330 

390 

390 

394 

447 

377 

305 

225 

153 

310 

EVAP0TRAN5P 

36 

40 

65 

73 

95 

90 

112 

131 

90 

74 

45 

34 

901 

TYPE DF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DAY DAYS 0 

INTFRM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

365 









COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

MATSUYAMA 


• NUMBER 

47807 







• 

LATITUDE 

33 

50 ♦ 

LONGITUDE 

132 47 

• ELEVATION 

32 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAH 

PRECIPITAT ION 

51 

60 

94 

127 

135 

222 

202 

91 

173 

103 

71 

53 

1302 

TEMP AVERAGE 

5 0 

5 4 

0 3 

13 4 

17 7 

21 5 

26 0 

26 9 

23 3 

17 4 

12 4 

7 6 

15 4 

tfhp MEAN ha » 

9 3 

lO 0 

13 4 

19 0 

23 1 

26 2 

30 6 

32 0 

2B 3 

22 9 

17 8 

12 2 

20 4 

T F *1P MEAN MIN 

1 2 

1 2 

3 6 

8 7 

13 1 

17 7 

22 5 

23 l 

19 6 

12 9 

7 8 

3 4 

11 2 

TEMP MEAN DAY 

6 7 

7 2 

10 3 

15 7 

19 9 

23 5 

20 0 

29 i 

25 4 

19 6 

14 5 

9 3 

17 4 

TEMP MN NIGHT 

4 2 

4 4 

7 1 

12 3 

16 4 

20 4 

24 9 

25 7 

SS 0 

15 5 

10 4 

5 6 

14 1 

vapour press 

5 9 

6 2 

7 7 

It 0 

15 1 

20 2 

26 B 

27 2 

21 9 

14 6 

10 5 

7 3 

14 5 

WIND SPEED 2M 

1 9 

1 7 

1 7 

1 5 

1 4 

1 3 

1 3 

1 4 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 5 

SUNSHINE X 

43 

40 

51 

50 

47 

40 

49 

60 

4B 

54 


45 

49 

TDT RADIATION 

190 

255 

334 

395 

419 

396 

430 

461 

347 

302 

235 

100 

329 

Evapotransp 

29 

33 

55 

77 

97 

100 

125 

132 

tie 

62 

34 

25 

057 


T*Pf OF ho^ID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRV DAYS 0 intern Days 30 WÉT days 335 
BEGIN HUMID ON 30 AUG 

HUMID PER IDD (335 DAYS) ENDS ON 31 JULY 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

TADOTSU 


• NUMBER 

47090 







♦ 

LATITUDE 

34 

16 * 

LONGITUDE 

133 43 

• ELEVATION 

4 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

41 

31 

00 

97 

1 13 

172 

137 

03 

164 

101 

63 

39 

1163 

T C HP AVERAGE 

3 3 

3 4 

? 9 

12 9 

17 3 

21 4 

23 9 

27 4 

23 7 

17 6 

12 6 

B 1 

13 3 

TEMP MEAN MA* 

6 6 

9 0 

12 2 

17 7 

22 0 

23 2 

29 7 

31 0 

27 9 

22 1 

16 9 

11 3 

19 3 

TEMP MEAN MIN 

2 2 

1 9 

4 0 

0 0 

13 6 

10 4 

23 2 

24 1 

20 3 

13 6 

8 3 

4 5 

11 9 

TP MF MEAN day 

6 6 

6 B 

9 6 

14 9 

19 3 

23 0 

27 6 

29 3 

23 4 

19 3 

14 1 

9 2 

17 1 

TEMP HN N1 

4 9 

4 3 

6 9 

11 9 

16 4 

20 6 

29 3 

26 3 

22 4 

13 0 

10 7 

6 3 

14 3 

VAPOUR PRESS 

6 2 

6 3 

7 7 

11 0 

15 3 

20 6 

27 0 

20 4 

22 0 

IS 0 

io e 

7 6 

14 9 

WIND SPEED 2M 

3 6 

3 0 

2 6 

2 0 

1 B 

1 7 

1 7 

1 9 

1 9 

2 1 

2 5 

3 2 

2 3 

SUNSHINE X 

49 

31 

32 

33 

30 

42 

31 

63 

30 

32 

33 

4B 

31 

TUT RADIATION 

201 

261 

335 

4oe 

435 

408 

449 

475 

353 

292 

233 

103 

336 

evapotransp 

38 

39 

39 

79 

100 

103 

129 

141 

94 

63 

40 

35 

922 


TYPE Of HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRV PERIOD 
DRV DAYS O INTEPM Days 34 WET DAYS 331 

BEGIN HUMID ON 31 AUG 

HUMID PERIOD <331 DAYS » ENDS ON 20 JULV 


COUNTRY JAPAN 




♦ 

STATION 

TAKAMATSU 


♦ NUMBER 

47891 







» 

LATITUDE 

34 

19 • 

LONGITUDE 

134 03 

♦ ELEVATION 

9 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAV 

JUN 

JUL 

AUG 

5FP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

AA 

52 

00 

96 

100 

166 

133 

93 

176 

113 

67 

39 

1107 

TEMP AVERAGE 

4 4 

4 7 

/ 4 

12 7 

1/ 3 

21 6 

26 1 

26 0 

22 9 

16 7 

11 7 

7 0 

14 9 

TEMP MEAN MAX 

8 6 

9 2 

12 3 

IS 3 

22 B 

26 1 

30 1 

31 2 

27 4 

21 7 

16 6 

11 3 

19 7 

T P mf MEAN • 

0 3 

0 3 

2 7 

7 3 

12 3 

17 7 

22 9 

23 3 

19 2 

12 3 

7 2 

2 B 

10 7 

TEMP MF AN DAV 

6 0 

6 3 

9 4 

14 9 

19 3 

23 4 

27 8 

2B 6 

24 7 

10 6 

13 3 

8 6 

16 8 

TEMP MN NlCHT 

:j b 

3 7 

6 2 

l 1 3 

15 0 

20 4 

25 1 

25 6 

21 5 

14 e 

9 6 

5 0 

13 5 

VAPOUR PRESS 

5 9 

3 9 

7 3 

IO 0 

13 1 

20 3 

27 3 

20 5 

22 8 

13 0 

10 4 

7 1 

14 7 

WIND SPEED 2H 

2 7 

2 4 

2 2 

1 9 

l B 

l 7 

1 6 

l 7 

l 6 

1 9 

2 2 

2 4 

2 0 

5UNSM | NE X 

49 

31 

50 

52 

49 

40 

30 

60 

4Q 

50 

53 

50 

50 

TOT RADIATION 

201 

261 

327 

403 

430 

397 

443 

460 

343 

205 

227 

187 

331 

evaaotransh* 

30 

33 

36 

77 

99 

103 

1?B 

132 

B3 

3B 

33 

27 

863 


TyPE OF HUMIC SEASON SEASON WITHOUT DR v PERIOD 
DR v Pays O INTERM DAYS 31 WET DAYS 334 

BEGIN HJMID ON 29 A 

HJMID PERIOD <334 DAYS» ENDS ON 29 JULV 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 




* STATION 

KOCHI 



♦ 1 

NUMBER 

47093 







• LATITUDE 

33 

U 

u 

• 

LONOITUDE 

133 32 

• ELEVATION 

2 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAft 

PRECIPITATION 

67 

96 

153 

305 

276 

362 

303 

325 

385 

176 

134 

61 

2663 

TtMP AVERAGE. 

5 2 

6 4 

9 0 

14 9 

10 9 

22 1 

25 9 

26 8 

23 9 

18 2 

13 0 

7 B 

16 1 

TEMP MEAN MAI 

11 5 

12 5 

15 6 

20 3 

24 0 

26 3 

30 O 

31 5 

28 9 

24 1 

19 3 

14 1 

21 3 

Tf nr- MfAN MIN 

0 t 

1 2 

4 6 

10 1 

14 4 

10 5 

22 7 

23 1 

20 1 

13 6 

7 9 

2 6 

11 6 

TCMP MEAN DAY 

7 9 

0 9 

12 1 

17 1 

20 9 

23 0 

27 6 

20 0 

26 0 

20 6 

15 5 

10 3 

18 3 

TCMP MN N10MT 

4 3 

5 3 

0 5 

13 6 

17 6 

21 0 

24 9 

25 5 

22 6 

16 4 

10 9 

5 5 

14 7 

VAPOUR PRESS 

5 9 

6 4 

B 1 

12 2 

16 5 

21 B 

26 3 

2B 8 

23 6 

IS 2 

10 B 

7 4 

13 4 

WIND SPEED 2M 

l 5 

1 5 

1 5 

l 5 

1 4 

1 3 

l 3 

1 5 

1 4 

1 3 

1 3 

1 4 

t 4 

Il NE X 

63 

59 

-•4 

49 

45 

36 

44 

54 

47 

53 

59 

62 

52 

TOT RADIATION 

242 

291 

347 

390 

409 

375 

41 1 

431 

343 

300 

249 

221 

334 

Evapqtransp 

25 

35 

60 

00 

99 

96 

115 

124 

00 

63 

35 

22 

64? 

T*PE DF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

i HUMID 










PR* PAYS 0 

INTERN DAYS 

0 

WET 

DAY5 

365 









COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

SUtftUMO 



• NUMBER 

4 7097 







• 

latitude 

32 

35 • 

LONGITUDE 

132 42 

• ELEVATION 

47 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC IP1 TAT ION 

60 

83 

116 

179 

199 

282 

296 

241 

231 

143 

103 

74 

2013 

TEMP AVERAGE 

6 4 

7 1 

ID 0 

14 9 

IB 6 

21 7 

25 6 

26 4 

23 6 

18 2 

1 3 6 

0 0 

16 2 

TfMP MEAN MAI 

10 7 

11 B 

15 0 

19 7 

23 1 

25 6 

?9 3 

-<•; .* 

28 1 

23 1 

tB 8 

13 5 

20 a 

TEMP MEAN MIN 

2 4 

2 9 

5 5 

10 6 

14 6 

10 4 

22 7 

23 2 

20 3 

14 3 

9 3 

4 7 

12 4 

’CMP MC AN DAY 

6 1 

9 0 

12 0 

16 6 

20 4 

23 3 

27 2 

2 B a 

25 5 

20 2 

15 6 

10 6 

10 1 

!EI« MN NI ONT 

ft 4 

6 1 

0 9 

13 8 

17 4 

20 7 

24 7 

25 3 

22 3 

16 6 

11 0 

7 0 

15 0 

VAPOUR PRES5 

6 4 

6 6 

0 2 

12 3 

16 6 

21 7 

20 1 

20 8 

u 

16 0 

11 3 

7 7 

15 6 

WIND SPEED 2M 

3 4 

3 2 

3 2 

2 9 

2 9 

2 3 

2 4 

2 7 

2 6 

2 7 

2 9 

3 1 

2 9 

SUNSHINE X 

4B 

30 

30 

46 

41 

34 

43 

33 

49 

50 

33 

50 

48 

TOT RADIATION 

209 

267 

334 

377 

300 

363 

405 

437 

355 

293 

244 

190 

323 

Evapotrancp 

42 

49 

74 

09 

104 

90 

tie 

129 

95 

71 

40 

39 

956 


T Y PE OF MUM ID SEASON ALL YEAR WOUND MUM ID 

DRV DAYS O INTERN DAYS 0 WET DAYS 365 


Copyrighted material ' 



COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

SHIMIZU (ASHIZUR11 

• NUMBER 

47B9B 







• 

LATITUDE 

32 

43 • 

LONGITUDE 

133 01 

• ELEVATION 

31 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

79 

127 

152 

223 


260 

341 

232 

231 

306 

250 

145 

94 

2440 

TEMP AVERAGE 

0 t 

6 0 

11 0 

16 3 


19 0 

22 5 

26 1 

27 3 

25 1 

20 6 

16 0 

10 9 

17 8 

TEMP MEAN MAY 

1 l 6 

12 3 

15 3 

19 4 


22 6 

24 B 

2fi 4 

29 9 

27 8 

23 2 

19 2 

14 2 

20 7 

TEMP MEAN WN 

4 9 

3 4 

& 5 

13 4 


17 2 

20 3 

24 2 

25 2 

22 8 

17 0 

13 l 

7 8 

15 0 

TEMP MEAN DAY 

» 5 

10 1 

13 1 

17 5 


20 9 

23 4 

27 0 

26 4 

26 2 

21 4 

17 2 

12 1 

10 9 

TEMP MN NIGHT 

7 3 

7 9 

10 9 

15 5 


19 0 

21 7 

25 5 

26 6 

24 2 

19 2 

14 7 

9 4 

16 0 

VAPOUR PRES5 

fa 3 

6 8 

B B 

12 9 


17 2 

20 3 

24 2 

25 2 

22 B 

17 B 

13 1 

7. 8 

15 3 

HIND SPEFD 2M 

5 0 

2 7 

2 9 

2 0 


2 7 

2 6 

2 7 

2 7 

2 A 

2 7 

2 7 

2 6 

2 7 

SUNSHINE X 

60 

57 

53 

49 


45 

37 

50 

63 

52 

52 

50 

59 

53 

TOT RADIATION 

241 

291 

347 

392 


409 

379 

442 

477 

368 

301 

253 

220 

343 

EVAPÜT RANSP 

43 

33 

80 

97 


113 

114 

146 

136 

1 13 

82 

52 

45 

1096 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DR> DAYS 0 

INTERN DAYS 

0 

WET 

DAYS 

365 









COUNTRY JAPAN 




• 

STATION 

MUR UOTÛM ISAM 


• NUMBER 

47099 







• 

LATITUDE 

33 

15 • 

LONGITUDE 

134 11 

• ELEVATION 

IBS M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

90 

104 

151 

238 

291 

394 

269 

241 

316 

213 

145 

91 

2533 

TEMP AVERAGE 

7 0 

7 5 

10 3 

14 7 

t0 3 

21 1 

24 0 

26 1 

23 7 

10 9 

14 7 

9 8 

16 4 

TEMP MEAN MAX 

; 

11 4 

14 2 

10 3 

21 6 

24 0 

27 0 

29 5 

26 0 

22 0 

17 9 

13 3 

19 B 

TfMP MF AN MIN 

4 1 

4 3 

7 1 

11 9 

15 7 

10 0 

22 7 

23 9 

21 5 

16 5 

12 1 

7 0 

13 0 

TEMP MEAN DAY 

0 6 

9 2 

12 0 

16 3 

19 7 

22 3 

26 2 

27 7 

25 1 

20 2 

16 0 

11 2 

17 9 

TÊNP MN NIGHT 

6 3 

6 9 

7 6 

14 1 

17 7 

20 3 

24 2 

23 3 

23 O 

IB 0 

13 6 

B 6 

13 7 

VAPOUR PRESS 

6 0 

6 4 

B 4 

12 2 

16 5 

21 4 

20 1 

29 0 

23 7 

15 4 

11 2 

7 3 

13 3 

WIND SPEED 2M 

5 7 

5 0 

5 4 

5 3 

5 0 

4 0 

4 7 

5 0 

5 0 

5 4 

5 6 

5 4 

5 3 

5UN5HINE X 

60 

56 

52 

49 

44 

35 

46 

59 

49 

52 

57 

58 

51 

TOT RADIATION 

236 

203 

340 

391 

404 

369 

421 

436 

353 

297 

245 

213 

334 

EVAP01 RANSP 

67 

71 

91 

106 

118 

103 

123 

142 

111 

103 

78 

63 

1 180 


TYPE Of MUM ID SEASON ALL YEA» ROUND HUMID 

DRY DAYS 0 INTERN DAYS O WET DAYS 363 


Copyrighted material 



country JAPAN 




• 

STATION 

NAZE 



• 1 

NUMBER 

47909 







• 

LATITUDE 

29 

23 * 

LONGITUDE 

129 30 

♦ ELEVAT 

ION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

186, 

163 

1B6 

218 


364 

427 

203 

322 

339 

263 

207 

134 

3034 

TFNP AVERAGE 

14 ? 

14 3 

16 3 

19 6 


22 4 

23 3 

28 1 

27 e 

26 6 

23 0 

19 a 

16 2 

21 2 

TEMP MEAN MAX 

17 3 

17 7 

20 0 

23 3 


26 2 

20 9 

32 4 

31 9 

30 7 

26 7 

23 3 

19 5 

24 B 

TEMP MEAN MIN 

11 2 

11 6 

13 3 

16 4 


19 3 

22 3 

23 l 

24 8 

23 6 

20 0 

16 9 

13 2 

IB 2 

TEMP MF AN DAY 

13 4 

13 8 

17 9 

31 1 


24 1 

26 9 

30 0 

29 6 

20 4 

24 5 

21 2 

17 4 

22 7 

TEMP MW NIGHT 

13 4 

13 0 

15 6 

10 0 


21 7 

24 6 

27 3 

26 9 

25 6 

21 0 

10 6 

14 9 

20 3 


1 1 3 

11 B 

13 6 

17 3 


31. 6 

26 0 

30 0 

30 2 

27 0 

21 0 

16 8 

13 2 

20 1 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 2 

a o 

1 8 


1 3 

1 3 

I 3 

1 6 

1 J 

l B 

2 0 

2 0 

1 8 

SUNSHINE X 

23 

23 

27 

33 


30 

32 

33 

53 

49 

39 

31 

26 

33 

TOT RADIATION 

163 

196 

234 

331 


329 

348 

466 

431 

368 

273 

197 

161 

292 

EVAPOTRANjP 

49 

52 

70 

04 


93 

102 

141 

129 

102 

90 

38 

47 

1007 

TV PE OF MJMID SEASON 

ALL YEAR ROUND HUMID 










DRV DAYS 0 

INTERM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

363 









COUNTRY JAR an 




* 

STATION 

YQNAGUNI J1MA 


• NUMBER 

47912 







• 

LATITUDE 

24 

« 

CD 

04 

LONGITUDE 1 

23 01 

• ELEVATION 

30 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

5CP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC )P1 T AT J ON 

176 

159 

193 

101 

c 44 

209 

132 

161 

262 

233 

239 

207 

2420 

TEMP AVERAGE 

17 3 

18 0 

20 0 

22 7 

23 4 

27 0 

28 6 

20 3 

27 2 

24 B 

22 4 

19 6 

23 3 

TEMP MEAN MAX 

20 6 

21 2 

23 1 

23 S 

29 7 

30 3 

32 l 

31 f 

30 8 

28 0 

29.4 

22 3 

26 7 

TEMP MEAN MIN 

: • • 

16 1 

IB I 

20 a 

23 3 

23 1 

26 3 

23 9 

23 2 

23 0 

20 7 

17 6 

21 5 


19 0 

19 6 

21 9 

24 2 

27 0 

28 6 

30 3 

29 8 

29 0 

26 4 


20 8 

23 0 


17 4 

17 9 

19 B 

22 3 

23 2 

26 8 

28 2 

27 6 

26 B 

24 4 

22 0 

19 0 

23 1 

VAPOUR PRESS 

14 9 

13 0 

10 4 

22 0 

26 0 

30 2 

31 7 

31 5 

29 2 

23 1 

20 2 

t 7 0 

23 4 

WIND SPEED 2M 

3 3 

3 0 

4 6 

4 1 

3 6 

3 6 

4 1 

3 4 

4 1 

4 8 

5 3 

5 1 

4 4 

SUNSHINE X 

21 

22 

26 

38 

40 

44 

69 

66 

38 

47 

34 

23 

41 

TOT RADIATION 

173 

207 

239 

330 

380 

407 

334 

498 

419 

320 

226 

170 

329 

EVAP0TRAN5P 

79 

74 

92 

no 

122 

127 

177 

159 

134 

123 

93 

00 

1372 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 46 

WET DAYS 

319 








BEGIN 

MUM 1 L 

ON 16 

AUG 











HUMID 

PERIOD 

1319 

DAYS» ENDS ON 

1 JULY 
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24 

20 ♦ 

LONGITUDE 
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ELEVATION 
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FEB 

MAR 
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MAY 

JUN 

JUL 
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SEP 
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NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

137 

114 

133 

142 

221 

217 

190 

213 

239 

199 

173 

157 

2136 

TEMP AvERACE 

17 0 

IB 3 

20 2 

22 6 

25 6 

27 4 

29 0 

26 3 

27 6 

24 9 

22 3 

19 6 

23 7 

TEMP MEAN MAX 

20 6 

21 2 

2'J 1 

23 0 

28 7 

30 3 

32 1 

31 7 

30 0 

20 0 

23 4 

22 3 

26 7 

TEMP MEAN *1 1 M 

ID 4 

13 9 

17 ? 

20 2 

23 2 

23 4 

26 7 

26 1 

25 1 

22 5 

20 2 

17 4 

21 3 

TEMP MEAN DAY 

19 0 

19 3 

Si 4 

24 O 

26 9 

28 7 

30 4 

29 9 

28 9 

26 2 

23 7 

20 7 

24 9 

TEMP MN NIGHT 

17 2 

17 B 

19 6 

22 1 

23 0 

27 0 

20 4 

27 0 

26 8 

24 0 

21 7 

18 0 

23 0 

VAPOUR PRESS 

13 4 

16 3 

ie 6 

22 1 

87 9 

31 0 

aa o 

31 3 

29 5 

23 9 

20 9 

17 5 

23 6 

WIND SPEED 2M 

3 2 

3 2 

3 0 

2 6 

2 7 

8 v 

3 4 

3 2 

3 2 

3 2 

3 5 

3 2 

3. 1 

N9NINI 

29 

31 

33 

40 

44 

49 

66 

63 

61 

31 

40 

31 

45 

TUT RADIATION 

199 

241 

291 

360 

400 

433 

310 

403 

433 

337 

246 

194 

343 

EVAPOTRANSP 

63 

63 

86 

101 

120 

130 

171 

136 

134 

108 

79 

63 

1276 
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179 

212 

260 

109 

aas 

220 

210 

147 

156 

2207 

TEMP AVERACE 

17 3 

17 7 

19 4 

21 9 

24 8 

26 7 

2B 1 

27 8 

27 2 

24 7 

22 3 

19 3 

23 1 

TEMP MEAN MAX 

20 0 

20 3 

22 4 

23 0 

27 9 

29 4 

31 2 

30 9 

30 3 

27 4 

24 9 

21 B 

26 0 

TEMP MEAN MIN 

13 1 

13 4 

17 1 

19 3 

22 5 

24 3 

2 3 R 

25 4 

24 9 

22 7 

20 3 

17 2 

20 9 

TEMP MEAN DAY 

IB 4 

16 9 

20 7 

23 3 

26 2 

27 B 

29 5 

29 1 

20 5 

25 9 

23 4 

20 3 

24 3 

TEMP MN NIGHT 

16 B 

17 2 

10 9 

21 4 

24 3 

26 1 

27 3 

27 0 

26 3 

24 0 

21 6 

10 5 

22 5 

VAPOUR PRESS 

14 4 

15 3 

17 5 

21 2 

26 e 

30 4 

31 5 

31 3 

29 2 

23 3 

20 1 

16 7 

23 1 

WIND SPEED 2M 

4 6 

4 3 

4 1 

3 6 

3 4 

3 6 

3 7 

3 6 

3 9 

4 6 

4 e 

4 6 

4 1 

SUNSHINE X 

31 

30 

34 

39 

42 

43 

64 

60 

62 

31 

39 

30 

44 

TOT RADIATION 

203 

236 

294 

335 

390 

412 

508 

468 

437 

336 

242 

190 

339 

EVAPOTRANSP 

77 

73 

93 

103 

117 

124 

162 

148 

137 

12! 

91 

76 

1322 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

D*V DAYS 0 INTERN DAYS 0 WET DAYS 363 


Copyrighted material 



COUNTRY JAPAN 
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47929 







• 

LATITUDE 

26 

20 • 

LONGITUDE 

126 48 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 


MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

135 

131 

163 

160 


319 

297 

190 

199 

171 

213 

133 

139 

2302 

TEMP AVERAGE 

15 5 

16 3 

10 1 

21 1 


23 9 

25 9 

28 3 

2B 1 

27 3 

24 3 

21 7 

18 1 

22 4 

TEMP MEAN MAX 

IB 1 

IB 9 

20 e 

23 7 


26 4 

28 3 

30 9 

30 8 

30 0 

26. 8 

24 2 

20 6 

23 0 

TEMP MEAN MIN 

12 B 

13 5 

15 5 

18 3 


21 3 

23 8 

26 0 

23 4 

24 7 

21 9 

19 3 

15 4 

19 9 

TEMP MEAN DAY 

16 4 

17 2 

19 1 

22 0 


24 8 

26 9 

29 3 

29 0 

28 3 

23 2 

22 6 

18 9 

23 3 

TEMP MN NIGHT 

14 7 

15 4 

17 3 

20 3 


23 1 

25 2 

27 5 

27 0 

26 2 

23 3 

20 7 

16 B 

21 3 

VAPOUR PRESS 

12 1 

13 3 

13 5 

19 7 


24 8 

29 0 

31 9 

31 3 

29 0 

22. 1 

IB 6 

14 9 

21 9 

MIND SPEED 2M 

3 3 

3 2 


3 0 


2 B 

2 7 

3 2 

2 9 

2 0 

3 3 

3 4 

3 2 

3 1 

SUNSHINE X 

31 

33 

34 

43 


37 

41 

69 

63 

63 

33 

41 

33 

46 

TQT RADIATION 

196 

240 

290 

373 


363 

□94 

537 

492 

446 

344 

239 

190 

342 

EVAPOTRAN5P 

66 

66 

86 

102 


108 

113 

167 

132 

132 

111 

81 

64 
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26 
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• ELEVATION 
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JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 
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SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

125 

126 

157 

163 

251 

290 

187 

265 

173 

171 

135 

112 

2153 

TEMP AVERAGE 

16 O 

16 4 

18 1 

20 8 

23 B 

26 0 

28 2 

27 B 

27 l 

24 1 

21 4 

18 1 

22 3 

TEMP MEAN MAI 

18 3 

19 2 

21 l 

23 8 

26 6 

28 7 

31 1 

30 6 

30 l 

27 1 

24 3 

20 8 

23 1 

TEMP MEAN MIN 

13 3 

13 9 

13 6 

18 3 

21 3 

23 9 

23 9 

23 3 

24 8 

31 9 

19 1 

13 a 

20 0 

TEMP MEAN DAY 

: -, ■ 

17 3 

19 4 

22 1 

23 0 

27 2 

29. 4 

28 9 

28 4 

25 4 

22 6 

19 2 

23 3 

T F IP MN NIGHT 

13 2 

13 8 

17 3 

20 2 

23 2 

25 4 

27 3 

27 0 

26 3 

33 3 

20 3 

17 2 

21 6 

VAPOUR PRESS 

12 7 

13 6 

13 7 

19 3 

24 7 

28 8 

31 3 

30 9 

28 3 

32 1 

18 3 

14 9 

21 7 

WIND SPEED 2M 

4 2 

4 0 

3 8 

3 4 

3 4 

3 6 

3 e 

3 6 

3 4 

3 9 

3 9 

3 8 

3 7 

SUNSHINE 7. 

33 

34 

35 

42 

30 

45 

67 

62 

63 

52 

44 

36 

46 

TOT RADIATION 

203 

244 

294 

368 

370 

415 

527 

477 

437 

332 

349 

199 

343 

EVAPOTRANSP 

74 

7! 

90 

103 

113 

124 

170 

132 

133 

113 

84 

70 
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• 

STATION 
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• 

LATITUDE 

29 

90 ♦ 

LONGITUDE 131 

14 

• ELEVATION 

19 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

101 

81 

83 

108 

190 

216 

134 

183 

137 

183 

141 

112 

1669 

TEMP AVERAGE 

17 S 

17 9 

18 6 

21 2 

24 0 

26 1 

20 1 

27 0 

27 4 

25 1 

22 4 

19 3 

22 9 

TEHP MEAN MAX 

20 4 

20 7 

22 0 

24 3 

27 0 

28 7 

31 1 

30 9 

30 7 

28 1 

29 1 

22 2 

25 9 

TFHP MEAN MIN 

19 7 

16 1 

18 1 

20 8 

23 9 

25 1 

26 5 

29 9 

29 2 

23 0 

20 7 

17 8 

21 5 

TEHP MEAN DAY 

10 9 

19 2 

20 8 

23 2 

25 9 

27 5 

29 6 

29 3 

20 9 

26 4 

23 7 

20 7 

24 5 

TEMP MN NIGHT 

17 4 

17 7 

19 9 

22 0 

24 6 

afe. a 

27 9 

27 4 

26 0 

24 4 

21 9 

19 0 

22 9 

VAPOUR PRESS 

13 9 

14 9 

16 0 

20 3 

25 3 

29 9 

31 1 

X 9 

29 9 

24 5 

20 5 

16 1 

22 7 

MIND SPEED 2M 

2 9 

2 7 

2 7 

2 7 

2 7 

2 9 

2 9 

3 0 

2 B 

3 0 

3 1 

2 7 

2 8 

5UNSH I MF V, 

39 

40 

40 

44 

42 

47 

96 

62 

64 

53 

39 

37 

47 

TOT RADIATION 

229 

269 

DIB 

370 

391 

425 

468 

470 

444 

339 

236 

206 

34B 

EVAPOTRANSP 

66 

67 

07 

99 

111 

120 

149 

140 

131 

106 

75 

64 

1223 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON UITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 64 

WET DAYS 

301 








BEGIN 

HUMID 

ON 31 

JULY 











HJMID 

PERIOD 

(214 

DAYS) ENDS ON 

2 MAR 









BEGIN 

HUMID 

□N 9 

APR 











HUMID 

PERIOD 
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DAY5) ENDS ON 

5 JULY 
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• 

LATITUDE 

36 

47 • 

LONGITUDE 137 

03 

• ELEVATION 

12 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

314 

1B7 

152 

128 

127 

177 

211 

169 

236 

178 

170 

309 

2366 

TEMP AVERAGE 

2 0 

2 3 

5 3 

10 9 

15 8 

20 0 

24 6 

26 2 

21 9 

15 8 

10 4 

5 1 

13 4 

TEMP MEAN MAX 

5 4 

6 2 

lO 0 

16 t 

20 6 

23 9 

20 6 

30 9 

26 0 

20 3 

14 9 

0 0 

17 6 

TEMP MEAN MIN 

-0 7 

-O 7 

1 6 

6 6 

11 8 

17 0 

21 7 

23 0 

18 6 

12 2 

6 6 

2 2 

10 0 

TEMP MEAN DAY 

3 9 

4 0 

7 3 

13 1 

17 6 

21 7 

26 4 

28 0 

23 6 

17 6 

12 1 

6 6 

15 1 

TEMP MN N10MT 

1 6 

1 9 

4 6 

9 9 

14 7 

19 2 

23 8 

25 1 

20 6 

14 3 

B 7 

3 8 

12 4 

VAPOUR PRESS 

6 0 

5 9 

6 8 

9 5 

13 4 

19 1 

25 6 

27 1 

20 7 

13 9 

9 8 

7 3 

13 e 

WIND SPEED 2M 

1 9 

2 0 

2 0 

2 2 

1 8 

1 7 

1 6 

1 7 

1 B 

2 0 

2 0 

2 0 

1 9 

SLA4SM ] NE X 

22 

32 

41 

90 

50 

41 

44 

5/ 

42 

43 

□9 

23 

40 

TOT RADIATION 

124 

191 

202 

30B 

434 

404 

412 

441 

312 

249 

177 

119 

294 

EVAPOTRANSP 

14 

21 

43 

73 

96 

97 

114 

126 

00 

93 

20 

16 

761 
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YEAR 
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64 

73 

104 

141 

133 

243 

236 

177 

220 

112 

03 

68 
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TEMP AVERAGE 

6 0 

6 6 

9 7 

14 3 

IB 4 

21 B 

23 9 

26 B 

23 7 

17 9 

13 3 

B 3 

16 1 

TfMP MEAN MAX 

tl 0 

12 I 

13 3 

20 3 

23 9 

26 9 

30 8 

32 2 

29 2 

24 1 

19 6 

13 8 

21 6 

TEMP MEAN MIN 

2. 0 

2 3 

4 0 

9 8 

13 9 

10 2 

22 3 

23 1 

19 9 

13 6 

e 7 

4 5 

It 9 

TEMP MEAN DAY 

a 2 

9 0 

12 1 


20 7 

23 B 

28 1 

29 2 

26 2 

20 6 

16 0 

10 7 

10 5 

TEMP NN NIGHT 

3 3 

3 9 

8 6 

13 4 

17 2 

20 9 

23 0 

23 7 

22 3 

16 4 

11 3 

6 9 

14 9 

VAPOUR press 

6 3 

6 6 

0 3 

12 0 

16 2 

21 3 

27 7 

28 5 

23 7 

13 7 

11 3 

7 8 

15 3 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 3 

2 2 

1 8 

1 6 

1 4 

1 5 

1 3 

1 4 

1 5 

1 0 

2 2 

1 B 

SUNSHINE X 

34 

43 

40 

46 

44 

37 

47 

3B 

4B 

31 

51 

38 

46 

TOT RADIATION 

173 

242 

324 

376 

404 

380 

427 

431 

34B 

294 

229 

166 

318 

EVAPOTRANSP 

33 

39 

63 

SO 

97 

97 

121 

12B 

9B 

61 

38 

31 

B7B 
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COUNTRY JORDAN 



• 

STATION 
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• 

LATITUDE 

32 
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LONGITUDE 
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• ELEVATION 
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JUN 

JUL 

AUG 

SEP 
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NOV 

OCC 

YEAR 

precipitation 

104 

77 

80 

30 

8 

0 

0 

0 

2 

13 

41 

100 

433 

TEMP AVERAGE 

B 9 

9 6 

12 1 

16 0 

20 4 

23 3 

24 3 

23 2 

22 3 

20 2 

13 3 

10 6 

17 4 

TEMP MEAN MAX 

io e 

IS 3 

13 7 

17 6 

22 1 

24 6 

26 3 

23 7 

23 0 

22 0 

17 7 

11 9 

19 l 

TEMP MEAN MIN 

7 9 

7 2 

9 6 

13 0 

10 9 

22 6 

23 7 

24 9 

23 0 

16 3 

13 9 

8 2 

16 0 

TEMP MEAN DAV 

9 0 

10 0 

12 4 

16 4 

21 1 

24 0 

23 5 

23 4 

24 3 

20 0 

16 4 

10 7 

10 1 

TEMP MN NIGHT 

e 7 

8 7 

11 1 

13 1 

20 0 

23 2 

24 3 

23 1 

23 6 

19 3 

14 9 

9 2 

16 9 

VAPOUR PRESS 

8 2 

8 3 

9 1 

10 5 

11 8 

14 6 

17 2 

17 9 

16 7 

13 2 

10 6 

9 0 

12 3 

WIND SPEED 2M 

2 8 

2 3 

2 7 

2 4 

2 2 

3 0 

3 3 

3 1 

2 6 

2 1 

2 3 

2 9 

2 7 

SUNSHINE X 

53 

61 

57 

67 

75 

06 

07 

08 

83 

76 

71 

36 

72 

TOT RADIATION 

224 

304 

364 

479 

567 

646 

641 

602 

312 

387 

290 

214 

436 

EVAPOTRAN5P 37 46 79 111 191 

TVPE OF HUM ID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 220 INTERM DAYS 30 WET DAYS 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 0 NOV 

BEGIN HUMID ON 22 NOV 

HUMID PERIOD (115 DAYS) ENDS ON 17 MAR 
END OF SEASON ON 2 APR 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 145 DAYS 
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115 

197 

183 

129 

94 

36 

37 
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11 4 

21 3 
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8 1 

11 5 
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19 8 

23 3 

24 7 
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21 7 

17 2 

11 2 

6 3 

15 9 
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6 4 

6 2 

6 4 

7 1 

7 7 

8 7 

9 6 

10 4 

10 3 
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a 4 

6 6 

8 1 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 4 

2 B 

2 9 

2 3 

2 3 

2 t 

1 8 

1 B 

2 0 

1 8 

2 1 

2 2 

SUNSHINE X 

60 

62 

63 

66 

74 

86 

89 

90 

86 

70 

71 

62 

74 

TOT RADIATION 

240 
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394 

470 

990 
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304 
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290 

233 

439 

EVAPOTRANSP 

41 

39 
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169 

204 
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229 
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62 

39 
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36 17 • 

ELEVATION 

360 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

42 

26 

26 

19 

3 

0 

0 

0 

0 

2 

17 

17 

148 

TEMP AVERAOE 

7 3 

9 4 

12 7 

16 Q 

20 6 

23 0 

23 2 

23 2 

23 9 

If ■ 

13 4 

9 1 

17 3 

TEMP MEAN MAX 

13 0 

13 7 

19 6 

24 6 

29 6 

32 7 

34 0 

34 0 

32 8 

26 6 

20 6 

16 1 

23 1 

TEMP MEAN MIN 

1 6 

3 1 

3 7 

9 0 

12 1 

14 0 

16 3 

16 3 

14 9 

11 2 

6 1 

2 2 

9 4 

TEMP MEAN DAY 

9 4 

11 7 

13 2 

19 7 

24 0 

27 0 

28 3 

26 2 

26 9 

22 . 8 

13 B 

11 3 

20 0 

TEMP MN NIGHT 

3 7 

7 7 

10 6 

14 4 

17 9 

20 6 

21 7 

21 4 

20 0 

13 8 

9 9 

3 B 

14 3 

VAPOUR PRESS 

7 6 

7 9 

B 8 

10 0 

11 2 

13 9 

13 3 

16 6 

13 4 

ll 9 

9 9 

7 8 

11 4 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 3 

1 6 

1 7 

1 3 

1 3 

I 7 

l 5 

1 2 

0 9 

1 0 

1 . 1 

1 4 

SUNSHINE X 

36 

60 

63 

62 

77 

83 

86 

83 

82 

82 

69 

37 

72 

TOT RADIATION 

244 

309 

394 

462 

371 

616 

619 

374 

490 

402 

287 

224 

433 

EVAPQTRAN5P 

26 

41 

81 

119 

139 

174 

190 

169 

128 

S3 

41 

26 

1239 


tyre of humid season season uith DRV period 

dry DAYS 289 INTERM DAYS 41 MET DAYS 3D 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 8 DEC 

BEGIN HUMID ON 28 DEC 

HUMID PERIOD < 33 DAYS) ENDS ON 1 FEB 
END OF SEASON ON 22 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 76 DAYS 


COUNTRY JORDAN 




• 

STATION 

H 3 



• NUMBER 

40260 







• 

LATITUDE 

32 

12 • 

LONGITUDE 

37 OB 

• ELEVATION 

660 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

11 

14 

10 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

3 

9 

16 

72 

TEMP AVERAGE 

7 7 

9 6 

13 3 

17 9 

22 3 

26 4 

28 2 

28 1 

26 3 

21 7 

13 4 

9 7 

18 9 

TEMP MEAN MAX 

13 0 

13 3 

19 6 

24 7 

2 9 H 

34 2 

36 2 

36 2 

34 1 

28 8 

21 6 

13 2 

23 7 

TEMP MEAN MIN 

2 3 

4 1 

7 0 

11 1 

15 2 

10 6 

■a a 

20 0 

16 6 

14 6 

9 2 

4 1 

12 1 

TEMP MEAN DAY 

9 7 

11 9 

13 6 

20 4 

23 1 

29 2 

31 0 

30 9 

29 0 

24 1 

17 3 

11 3 

21 3 

TEMP MN NIGHT 

6 3 

e 2 

11 3 

13 6 

20 0 

23 6 

23 0 

24 7 

23 0 

18 4 

12 3 

7 0 

16 3 

VAPOUR PRESS 

6 9 

6 9 

7 2 

7 9 

9 2 

11 0 

12 4 

13 0 

12 0 

10 3 

B 9 

7 3 

9 4 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 B 

3 4 

3 6 

3 4 

3 9 

3 9 

3 5 

2 8 

2 3 

2 1 

2 2 

3 0 

SUNSHINE X 

64 

63 

66 

69 

77 

86 

88 

88 

62 

79 

83 

63 

76 

TOT RADIATION 

237 

322 

404 

490 

371 

630 

628 

3B6 

490 

393 

323 

240 

443 

EVAPOTRANSP 

37 

36 

114 

167 

219 

270 

286 

267 

191 

126 

60 

37 

1832 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERM DAYS 0 MET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNTRY JORDAN 



• 

STATION 

MAFRAO 



• NUMBER 

40269 







• 

LATITUDE 

32 

22 • 

LONGITUDE 

36 19 

• ELEVATION 

686 H 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

36 

30 

26 

11 

3 

0 

0 

0 

0 

9 

16 

26 

193 

TEMP AVERAGE 

7 3 

8 9 

11 9 

19 9 

19 7 

22 9 

24 1 

24 2 

21 9 

18 4 

13 4 

B 2 

16 3 

TEMP HEAN MAX 

12 e 

14 0 

18 1 

22 9 

28 2 

31 7 

32 7 

32 8 

SO o 

26 2 

20 5 

14 3 

23 a 

TEMP HEAN MIN 

1 9 

2 9 

4 9 

0 1 

11 3 

14 1 

19 4 

19 6 

13 1 

10 6 

6 3 

2 1 

e 9 

TEMP HEAN DAY 

9 A 

it o 

13 9 

10 2 

22 8 

26 1 

27 1 

27 2 

29 0 

21 0 

15 0 

10 2 

19 0 

TEMP HN NIGHT 

3 9 

7 2 

9 6 

13 2 

16 9 

19 a 

20 6 

20 6 

18 1 

14 0 

10 0 

9 3 

13 9 

VAPOUR PRESS 

7 A 

7 9 

8 4 

9 3 

10 1 

12 1 

14 9 

16 0 

14 8 

11 7 

9 7 

8 0 

10 9 

WIND SPEED 2H 

3 1 

3 3 

3 9 

4 1 

3 7 

4 1 

4 2 

4 1 

3 9 

2 6 

2 6 

3 0 

3 5 

SUNSHINE X 

50 

64 

62 

60 

70 

85 

00 

09 

81 

79 

79 

60 

74 

TOT RADIATION 

243 

310 

390 

406 

979 

626 

620 

990 

486 

393 

299 

229 

439 

EVAPOTRANSP 

37 

92 

93 

194 

216 

248 

293 

232 

169 

111 

61 

32 

1696 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 262 

INTERN DAYS 

99 

WET DAYS 

24 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEG1N5 ON 

30 NOV 












BEGIN 

HUMID 

ON 23 DEC 











HUH ID 

PERIOD 

« 24 DAYS) ENDS DN 

16 JAN 









END DF SEASON ON 

21 FEB 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

15 83 

DAYS 












COUNTRY JOROAN 




• 

STATION 

ANNAN 

AIRPORT 


• NUMBER 

40270 







« 

LATITUDE 

31 

99 * 

LONGITUDE 

39 99 

• ELEVATION 

766 M 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

vf.ar 

PRECIPITATION 

64 

61 

44 

16 

3 

0 

0 

0 

0 

9 

29 

48 

270 

TFMP AVERAGF 

7 9 

9 0 

U B 

19 9 

20 9 

23 9 

29 1 

29 9 

23 9 

20 9 

19 0 

9 9 

17 3 

TEMP MEAN MAX 

12 3 

13 8 

17 9 

22 6 

27 9 

30 9 

32 0 

32 6 

30 8 

27 4 

20 7 

14 6 

23 6 

TEMP MEAN HÏN 

3 9 

4 2 

6 t 

9 2 

13 2 

16 2 

18 1 

IS 3 

16 1 

13 9 

9 3 

5 l 

t J 1 

TEMP MEAN DAY 

9 5 

10 B 

13 9 

16 4 

23 2 

26 2 

27 9 

27 9 

26 0 

22 O 

16 9 

tl 4 

19 9 

TEMP MN NIGHT 

6 7 

7 7 

10 1 

13 0 

18 1 

20 9 

22 3 

22 4 

20 3 

17 2 

12 3 

7 6 

15 0 

VAPOUR PRESS 

7 2 

7 9 

0 1 

9 2 

9 9 

11 9 

13 3 

14 1 

13 9 

11 9 

9 9 

7 9 

10 3 

WIND SPEED 2H 

2 3 

2 2 

2 3 

2 4 

2 2 

2 4 

2 6 

2 4 

1 9 

1 6 

1 7 

2 1 

2 2 

SUNSHINE X 

97 

63 

60 

67 

77 

07 

08 

00 

04 

00 

71 

99 

73 

TOT RADIATION 

246 

320 

387 

483 

971 

634 

628 

907 

900 

400 

299 

232 

440 

EVAPOTRANSP 

37 

47 

82 

124 

170 

192 

202 

191 

140 

97 

92 

36 

1370 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAV8 239 

INTERN DAYS 

40 

WET DAYS 

86 









• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 12 NOV 

BEGIN HUH ID ON 2 DEC 

HUH ID PERIOD C 86 DAYS) ENDS ON 26 FEB 
END OF SEASON ON 18 HAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 126 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY JORDAN 



• 

STATION 

TULKARM 


♦ NUMBER 

40274 







• 

LATITUDE 

32 

19 • 

LONGITUDE : 

33 01 

• ELEVATION 

00 11 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

170 

101 

73 

30 

7 

0 

0 

0 

0 

16 

94 

170 

671 

TEMP AVERAGE 

13 2 

13 7 

13 3 

18 9 

21 9 

24 0 

23 9 

26 9 

23 3 

22 9 

19 7 

19 6 

20 2 

TEMP MEAN MAX 

17 2 

18 0 

20 7 

24 3 

27 9 

29 4 

31 0 

31 7 

30 9 

20 7 

23 3 

20 7 

25 3 

TEMP MEAN MIN 

9 1 

9 4 

10 4 

12 1 

14. B 

10 2 

21 1 

21. 9 

20 2 

17 0 

14 1 

11 2 

13 0 

TEMP MEAN DAY 

14 6 

19 3 

17 4 

20 6 

23 7 

23 B 

27 8 

28 3 

27 4 

24 8 

21 6 

17 3 

22 1 

TEMP MN NIGHT 

12 0 

12 3 

14 | 

16 4 

19 1 

21 B 

24 1 

24 7 

23 2 

20 1 

17 0 

13 7 

IB 2 

VAPOUR PRESS 

10 6 

11 3 

12 3 

13 2 

16 2 

19 4 

23 1 

23 9 

22 2 

10 1 

14 0 

11 4 

16 3 

HIND SPEED 2M 

2 I 

2 2 

2 2 

2 2 

2 3 

2 6 

2 7 

2 4 

2 0 

1 3 

1 7 

2. 1 

2. 2 

SUNSHINE X 

SI 

31 

39 

60 

66 

73 

70 

60 

6B 

60 

63 

34 

62 

TOT RADIATION 

219 

273 

336 

443 

319 

573 

549 

302 

43B 

339 

274 

210 

393 

EVAPOTRANSP 42 49 79 114 133 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 210 INTERM DAVS 26 MET DAVS 

• SEASON NR 1 

SFASON BEGINS ON 20 OCT 

BEGIN HUMID ON 3 NOV 

HUMID PERIOD (129 DAYS > ENDS ON 14 MAP 
END OF SEASON ON 1 APR 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 133 DAYS 

161 

129 

160 

134 

121 

09 

61 

46 

1237 


COUNTRY JORDAN 




• 

STATION 

DEIR 

ALLA 


• NUMBER 

40273 







• 

LATITUDE 

32 

12 • 

LONGITUDE 

33 37 

• ELEVATION 

-224 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

66 

32 

46 

20 

4 

0 

0 

0 

0 

6 

31 

32 

277 

TEMP AVERAGE 

14 7 

13 3 

17 3 

21 9 

23 9 

29 3 

30 7 

31 4 

29 7 

26 8 

21 9 

16 2 

23 4 

TEMP MEAN MAX 

19 2 

20 i 

23 6 

2B 0 

33 9 

37 4 

M fe 

39 0 

36 9 

33 4 

27 0 

20 B 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

10 3 

10 l 

11 3 

14 9 

18 0 

21 2 

22 9 

22 8 

22 6 

20 2 

16 9 

116 

16 9 

TEMP MEAN DAY 

16 4 

17 3 

19 8 

24 4 

28 8 

32 2 

33 3 

□ 3 7 

32 2 

29 0 

23 6 

17. 7 

23 7 

TEMP MN N10HT 

13 3 

13 9 

is e 

19 7 

23 3 

26 4 

27 7 

27 3 

26 6 

23 7 

19 6 

14 0 

21 0 

VAPOUR PRESS 

lO O 

10 6 

11.7 

12 7 

14 3 

17 6 

20 2 

21 6 

20 6 

16 6 

12 9 

lO. 4 

14 9 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 2 

1 0 

1 0 

1 0 

0 8 

0 0 

0 7 

0 B 

0 8 

1 0 

1 3 

1 0 

SUNSHINE X 

33 

39 

33 

62 

72 

82 

82 

B3 

77 

74 

66 

33 

68 

TOT RADIATION 

233 

306 

361 

462 

349 

612 

602 

363 

472 

379 

279 

220 

420 

EVAPOTRANSP 

49 

34 

B4 

121 

164 

160 

187 

177 

139 

103 

63 

49 

1370 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

i WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 240 

INTERM DAYS 

62 

WCT DAYS 

63 









• SEASON N» 1 

SEASON BEGINS ON 13 NOV 

BEGIN HUMID ON 11 DEC 

HUN ID PERIOD < 63 DAYS) ENDS ON IS FEB 
END OF SEASON ON SO MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 129 DAVS 


Copyrighted material 



COUNTRY JORDAN • STATION BAOURA • NUMBER 40276 






• 

LATITUDE 

32 

30 • 

LONGITUDE 

35 37 

• ELEVATION 

-197 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

91 

61 

54 

36 

5 

0 

0 

0 

2 

9 

33 

67 

358 

TEMP AVERAGE 

13. 2 

14 4 

16 9 

20 7 

24 8 

28 2 

29 9 

30 4 

29 1 

25 4 

19 8 

14 5 

22 3 

TEMP MEAN MAX 

17 9 

20 1 

23 1 

27 9 

32 B 

35 7 

36 9 

37 2 

36 2 

32 5 

25 0 

19 3 

26 e 

TEMP MEAN MIN 

8 6 

B B 

10 7 

13 4 

16 7 

20 6 

22 9 

23 5 

22 0 

16 4 

13 9 

9 7 

15 0 

TEMP MEAN DAY 

15 0 

16 5 

19 2 

23 3 

27 7 

30 f 

32 4 

32 7 

31 5 

27 e 

21 B 

16 1 

24 6 

TEMP MN NIGHT 

12 0 

12 9 

15 1 

18 4 

22 0 

25 5 

27 1 

27 5 

26 0 

22 1 

17 0 

12 2 

19 8 

VAPOUR PRESS 

9 9 

10 6 

12 1 

14 0 

15 9 

19 5 

22 5 

23 6 

21 6 

17 2 

11 4 

10 7 

15 7 

WIND SPEED 2M 

1 9 

1 7 

1 2 

1 3 

1 4 

1 I 

1 2 

1 2 

0. 9 

0 6 

1 2 

0 8 

1 2 

SUNSHINE X 

40 

59 

56 

62 

77 

84 

84 

84 

00 

75 

62 

53 

69 

TOT RADIATION 

221 

304 

370 

462 

571 

621 

611 

569 

482 

380 

268 

214 

423 

EVAPOTRANSP 

47 

54 

83 

120 

173 

162 

190 

100 

139 

99 

61 

33 

1361 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 231 INTERN DAYS 50 WET DAYS 04 

• SEASON NR 1 

SEASDN BEGINS ON 13 NOV 

BEGIN HUMID ON 2B NOV 

HUMID PERIOD ( R4 DAYS > ENDS ON 20 FEB 
END OF SEASON ON 77 MAR 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 134 DAYS 


COUNTRY JORDAN 




♦ 

STATION 

BEIT 

GAD 'JENIN' 

• NUMBER 

40277 







* 

LATITUOE 

32 

2B ♦ 

LONGITUDE 

35 21 

• ELEVATION 

-190 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

106 

76 

4B 

19 

7 

0 

0 

O 

1 

14 

59 

109 

439 

TEMP AVERAGE 

12 1 

13 0 

15 0 

18 8 

22 3 

25 0 

26 5 

27 3 

26 1 

23 4 

18 3 

13 9 

20 1 

TEMP MEAN MAX 

17 4 

!■ a 

21 6 

28 3 

31 0 

32 9 

33 6 

34 2 

33 2 

30 6 

25 O 

IB B 

27 1 

TEMP rCAN MIN 

6 e 

7 1 

6 6 

11 2 

14 0 

17 3 

19 6 

21 1 

19 B 

16 1 

11 0 

e 7 

13 5 

TEMP MEAN DAY 

14 1 

14 7 

17 5 

22 9 

25 6 

27 9 

29 1 

29 9 

20 B 

25 6 

20 6 

15 4 

22 7 

TEMP MN NIGHT 

10 7 

11 1 

13 2 

17 1 

19 6 

22 3 

23 8 

24 9 

23 6 

20 0 

15 3 

11 3 

17 7 

VAPOUR PRESS 

10 6 

11 4 

1! B 

13 2 

9 l 

17 7 

20 i 

22 1 

20 3 

16 7 

12 0 

11 0 

14 7 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 2 

2 2 

2 2 

2 5 

2 6 

2 7 

2 4 

2 0 

l 5 

t. 7 

2 1 

2 2 

SUNSHINE X 

53 

52 

57 

61 

71 

00 

00 

76 

75 

73 

66 

55 

67 

TOT RADIATION 

224 

275 

364 

450 

546 

613 

603 

542 

469 

377 

276 

212 

413 

EVAPOTRANSP 

36 

45 

81 

131 

211 

201 

201 

1B1 

142 

105 

63 

40 

1437 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 227 INTERM DAYS 32 WET DAYS 106 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 NOV 

■COIN HUMID ON 16 NOV 

HUMID PERIOD (106 DAYS) ENDS ON 2 MAR 
END OF SEASON ON 20 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 130 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY JORDAN 




• 

STATION 

WADI 

FARIA 


• NUMBER 

40270 







• 

LATITUDE 

32 

00 • 

LONGITUDE 

33 30 

• ELEVATION 

-190 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

66 

44 

26 

14 

4 

0 

0 

0 

0 

3 

33 

4B 

240 

TEMP AVERAGE 

14 2 

14 6 

17 o 

22 2 

27 0 

29 3 

31 0 

31 6 

30 1 

27 3 

22 0 

16 3 

23 7 

TEMP MEAN MAX 

19 5 

20 2 

24 3 

29 1 

34 6 

37 1 

39 4 

3B 3 

36 6 

33 3 

27 9 

21 3 

30 2 

TEMP MEAN MIN 

9 3 

9 2 

12 1 

14 4 

19 0 

21 1 

22 7 

24 2 

22 9 

20 2 

16 8 

11 9 

17 0 

TEMP MEAN DAY 

16 3 

16 7 

20 4 

24 4 

29 6 

32 0 

34 0 

33 0 

32 1 

29 1 

24 2 

10 3 

23 9 

TEMP HN NIGHT 

13 0 

13 2 

16 4 

19 3 

24 2 

26 2 

27 0 

28 3 

26 8 

23 7 

19 7 

14 4 

21 1 

VAPOUR PRESS 

11 2 

11 4 

12 2 

14 7 

16 4 

18 1 

20 2 

21 9 

16 6 

17 4 

14 0 

12 0 

13 3 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 8 

l 7 

1 0 

0 9 

l 0 

1 9 

1 0 

1 4 

0 7 

0 7 

0 6 

1 2 

5UN5H I NF X 

36 

33 

63 

68 

73 

02 

04 

04 

01 

76 

71 

63 

71 

TOT RADIATION 

240 

293 

394 

4G6 

362 

612 

611 

369 

407 

303 

291 

236 

431 

EVAPOTRANSP 

40 

33 

93 

123 

166 

183 

233 

208 

136 

102 

37 

34 

1434 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DAY PERIOD 

DRY DAV5 234 INTERM DAYS 42 WET DAYS 69 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 9 NOV 

BEGIN HUMID ON 29 NOV 

HUMID PERIOD I 69 DAYS) ENDS ON 6 FEB 
END OF SEASON ON 2B FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS Ml DAYS 


COUNTRY JORDAN 




• 

STATION 

UADI 

YADIS 


• NUMBER 

40279 







• 

LATITUDE 

32 

24 • 

LONGITUDE 

33 33 

• ELEVATION 

-200 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

73 

43 

44 

18 

6 

0 

0 

0 

1 

11 

27 

63 

290 

TEMP AVEWALL 

12 9 

14 0 

16 3 

20 3 

24 9 

28 4 

30 1 

30 3 

28 7 

23 1 

19 7 

14 3 

22 1 

TEMP MEAN MAX 

19 0 

20 7 

24 0 

28 9 

33 8 

37 4 

38 4 

30 6 

36 9 

33 7 

27 3 

20 8 

30 0 

TEMP MEAN MIN 

6 0 

7 3 

0 9 

12 1 

16 1 

19 4 

21 7 

22 3 

20 3 

16 5 

12 1 

8 3 

14 3 

TEMP MEAN DAY 

13 I 

16 3 

19 2 

23 6 

28 2 

31 6 

33 0 

33 4 

31 3 

28 0 

22 2 

16 6 

24 9 

TEMP MN NIGHT 

11 2 

12 2 

14 3 

17 9 

22 0 

23 2 

26 8 

27 2 

23 1 

21 1 

16 1 

11 3 

19 2 

VAPOUR PRESS 

lO 1 

J i l 

12 4 

13 9 

14 9 

18 7 

21 3 

23 3 

20 9 

17 1 

12 7 

lO 7 

13 6 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 6 

0 6 

o e 

1 0 

1 1 

1 1 

1 1 

0 8 

0 7 

0 6 

0 8 

0 8 

SUNSHINE X 

34 

35 

30 

38 

78 

81 

B4 

81 

79 

BO 

63 

37 

69 

TOT RADIATION 

234 

294 

377 

446 

373 

60B 

611 

357 

479 

393 

276 

223 

423 

EVAPOTRANSP 

34 

44 

76 

111 

163 

184 

198 

184 

138 

99 

34 

34 

1319 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 230 INTERM DAYS 48 WET DAYS 79 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 NOV 

BEGIN HUMID ON 28 NOV 

HUMID PERIOD < 79 DAYS > ENDS ON 15 FEB 
END OF SEASON ON 22 MAR 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 127 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY JORDAN • STATION JERICHO AIRPORT • NUMBER 40280 






♦ LATITUDE 

31 

52 • 

LONGITUDE 

33 30 

• ELEVATION 

-276 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUI. 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

34 

26 

22 

B 

5 

0 

0 

0 

0 

4 

18 

33 

150 

TEMP AVERAGE 

14 2 

15 2 

10 1 

22 7 

27 1 

■9 9 

31 0 

31 3 

29 7 

26 B 

21 7 

16 7 

23 7 

TEMP MEAN MAX 

19 0 

20 6 

24 4 

29 5 

34 4 

37 0 

38 6 

37 9 

35 8 

32 7 

28 1 

21 4 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

9 3 

10 0 

12 0 

13 9 

20 0 

22 4 

24 0 

24 8 

23 6 

20 2 

15 0 

11 2 

17 4 

TEMP MEAN DAY 

15 9 

17 3 

20 5 

25 2 

29 0 

32 3 

33 9 

33 6 

31 8 

28 6 

23 7 

18 0 

23 9 

TEMP NN NIOHT 

12 B 

13 9 

16 4 

20 6 

24 0 

27 1 

tO 4 

28 6 

27 1 

23 5 

10 3 

13 8 

21. 3 

VAPOUR PRESS 

10 0 

10 4 

11 4 

13 2 

14 0 

14 B 

17 1 

19 7 

19 2 

16 2 

13 0 

11 6 

14 3 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 6 

1 9 

1 9 

2. 1 

2 0 

1 0 

1 6 

1 5 

1 4 

1 5 

1 4 

1 7 

SUN5HINE X 

62 

65 

62 

70 

81 

89 

91 

92 

83 

78 

79 

63 

76 

TOT RADIATION 

257 

326 

394 

495 

588 

642 

64| 

603 

496 

394 

314 

240 

449 

EVAPOTRANSP 

42 

59 

103 

146 

206 

221 

225 

201 

154 

117 

76 

43 

1593 

TYPE OF HUMID SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 










DRY DAYS 295 

INTERN DAYS 70 

WET 

DAYS 

0 








• SEASON N» 

1 













SEASON BEGINS ON 

: DLL 












END OF SEASON ON 

9 FEB 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 70 

DAYS 












COUNTRY JORDAN 




• 

STATION 

ZERQA 



♦ NUMBER 

40282 







• 

LATITUDE 

32 

03 ♦ 

LONGITUDE 

36 07 

• ELEVATION 

353 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

22 

36 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

17 

23 

140 

TEMP AVERAGE 

8 3 

10 4 

12 9 

17 1 

21 2 

24 0 

25 3 

24 e 

24 1 

20 1 

14 6 

9 4 

17 7 

TEMP MEAN MAX 

13 7 

13 8 

19 3 

24 4 

29 1 

31 9 

33 0 

32 9 

31 9 

20 2 

21 4 

13 1 

24 7 

TEMP MEAN MIN 

2 8 

4 l 

6 4 

9 9 

13 4 

16 1 

17 6 

17 l 

16 2 

12 0 

7 8 

3 9 

10 6 

TFMP MEAN DAY 

10 3 

12 l 

13 2 

19 0 

24 1 

26 8 

20 0 

27 8 

26 B 

22 0 

16 9 

11. 4 

20 2 

TfHP MN NIGHT 

6 8 

8 4 

11 0 

14 9 

18 6 

21 2 

22 3 

21 7 

20 6 

16 3 

11 4 

6 8 

15 0 

VAPOUR PRESS 

8 1 

6 1 

9 0 

10 1 

10 3 

13 1 

15 0 

15 6 

14 4 

12 0 

9 7 

7 9 

1 l 1 

WIND SPEFD 2M 

1 I 

1 2 

1 4 

1 4 

1 3 

1 6 

1 6 

1 4 

1 2 

0 8 

0 7 

0 9 

t 2 

SUNSHINE X 

64 

63 

67 

71 

70 

63 

07 

05 

04 

78 

72 

65 

73 

TOT RADIATION 

237 

322 

400 

490 

375 

623 

624 

574 

400 

391 

294 

240 

442 

EVAPOTRANSP 

23 

42 

77 

113 

135 

176 

183 

162 

129 

B4 

40 

23 

1213 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 276 INTERM DAYS 46 WET DAYS 43 

• SEASON NR I 

SEASON BEGIN9 ON 19 NOV 

BEGIN HUMID ON 14 DEC 

HUMID PERIOD ( 43 DAYS) ENDS ON 26 JAN 
END OF SEASON ON 16 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS B9 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY JORDAN 




• 

STATION 

UADI 

UAL A 


• NUMBER 

40287 







• 

LATITUDE 

31 

33 ♦ 

LONOITUDC 

35 47 

• ELEVATION 

450 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

79 

37 

46 

38 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

24 

52 

284 

TEMP AVERAGE 

10 t 

11 5 

14 0 

17 B 

21 6 

24 6 

25 5 

25 9 

24 4 

21 7 

16 9 

11 6 

18 8 

TEMP MEAN MAX 

15 6 

17 7 

20 8 

25 2 

29 9 

33 1 

33 9 

34 0 

32 3 

29 9 

23 6 

17 4 

26 1 

TEMP MEAN MIN 

4 7 

5 3 

7 2 

10 4 

13 3 

16 1 

17 2 

17 8 

16 5 

13 5 

9 9 

5 8 

11 5 

TEMP MEAN DAY 

12 2 

13 e 

16 5 

ao 9 

24 6 

27 7 

28 5 

20 7 

27 l 

24 5 

19 2 

13 5 

21 4 

TEMP PIN NIGHT 

B 6 

9 e 

12 0 

15 5 

18 0 

21 6 

22 3 

22 5 

21 0 

17 9 

13 6 

8 8 

16 0 

VAPOUR PRE5S 

8 3 

B 7 

9 4 

10 4 

9 8 

11 1 

12 4 

13 4 

14 1 

12 2 

11 0 

8 9 

10 8 

WIND SPEED 2M 

2 8 

2 4 

2 5 

2 I 

2 0 

2 2 

2 3 

2 2 

2 1 

1 9 

2 1 

2 4 

2 2 

SUNSHINE X 

60 

61 

63 

67 

76 

84 

85 

85 

62 

78 

69 

61 

73 

TOT RADIATION 

254 

316 

39B 

4B4 

566 

620 

614 

575 

494 

396 

392 

238 

437 

EVAPOTRANSP 

45 

50 

9S 

130 

183 

207 

218 

202 

155 

122 

68 

42 

1528 


TYPE or HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 272 IN TERM DAYS 37 WET DAYS 56 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 NOV 

BEGIN HUMID ON Q DEC 

HUMID PERIOD C 56 DAYS) ENDS ON 2 FEB 
END OF SEASON ON 23 FEB 
TOTAL length OF SEASON is 93 DAYS 


COUNTRY JORDAN 




• 

STATION 

JUBE I HA 


• NUMBER 

40288 







• 

LATITUDE 

31 

02 • 

LONOITUDC 

35 52 

• ELEVATION 

900 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 13 

97 

84 

26 

6 

0 

0 

0 

0 

6 

47 

89 

468 

TEMP AVERAGE 

5 9 

7 3 

10 3 

13 9 

17 9 

21 4 

22 6 

22 9 

21 4 

19 0 

12 8 

7 9 

15 3 

TEMP MEAN MAX 

9 6 

11 7 

15 2 

19 3 

24 7 

20 0 

20 9 

29 3 

27 9 

25 6 

17 9 

11 9 

20 6 

TEMP MEAN MIN 

2 1 

2 9 

5 3 

8 4 

11 2 

14 8 

16 4 

16 4 

14 9 

12 4 

7 7 

4 0 

9 7 

TEMP MEAN DAY 

7 2 

8 9 

12 1 

15 8 

20 4 

23 B 

24 9 

25 l 

23 6 

21 2 

14 5 

9 3 

17 2 

TEMP NN N 1 GMT 

4 B 

6 l 

b e 

12 2 

15 7 

19 O 

20 2 

20 1 

18 6 

15 9 

10 4 

6 1 

13 2 

VAPOUR PRE95 

7 2 

7 3 

8 0 

8 9 

9 8 

11 6 

13 3 

14 1 

13 2 

11 3 

9 6 

7 7 

10 2 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 7 

0 8 

0 8 

O 9 

0 B 

0 8 

0 6 

0 5 

0 5 

0 7 

0 6 

0 7 

SUNSH I NE X 

46 

56 

57 

64 

77 

86 

80 

88 

82 

72 

56 

47 

68 

TOT RADIATION 

213 

296 

370 

467 

577 

644 

645 

604 

505 

381 

257 

201 

430 

EVAPOTRANSP 

20 

32 

60 

97 

127 

145 

151 

137 

102 

72 

36 

20 

989 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 209 INTERM DAYS 20 WET DAYS 136 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS CN 31 OCT 

OECIN HUMID ON 10 NOV 

HUMID PERIOD <136 DAYS) ENDS ON 26 MAR 
END OF SEASON ON 5 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 156 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY JORDAN • STATION AL ARROUB • NUMBER 40209 






• 

LATITUDE 

31 

36 • 

LONGITUDE 

33 07 • 

elevation 

960 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

132 

141 

103 

34 

6 

0 

0 

0 

0 

10 

78 

113 

641 

TEMP AVERAGE 

0 0 

0 3 

11 2 

14 9 

19 0 

21 3 

22 6 

23 2 

21 5 

19 2 

14 7 

10 2 

16 2 

TEMP MEAN MAX 

12 3 

13 0 

16 3 

20 9 

23 7 

28 3 

29 6 

30 0 

28 4 

23 7 

20 4 

14 7 

22 1 

TEMP MEAN MIN 

4 4 

4 0 

6 3 

8 1 

12 3 

14 7 

13 9 

16 2 

14 4 

12 1 

9 6 

6 4 

10 4 

TEMP MEAN DAv 

9 8 

10 4 

13 3 

16 8 

21 4 

24 1 

23 2 

23 3 

23 8 

21 2 

16 8 

119 

18 4 

TEMP MN NIGHT 

7 3 

7 0 

9 9 

12 3 

16 7 

19 1 

20 1 

20 2 

18 4 

IS 7 

12 3 

8 6 

14 1 

VAPOUR PRESS 

0 1 

0 3 

9 0 

9 8 

11 4 

12 7 

14 8 

16 3 

16 2 

12 7 

11 4 

9 1 

117 

HIND SPEED 2M 

2 4 

2 0 

3 0 

2 7 

1 0 

1 4 

1 4 

1 3 

1 4 

1 6 

1. 6 

2 2 

2 0 

SUNSHINE X 

61 

37 

63 

66 

74 

84 

84 

84 

81 

77 

73 

63 

72 

TOT RADIATION 

232 

297 

393 

476 

362 

634 

624 

383 

499 

397 

303 

238 

43B 

EVAPOTRANSP 

31 

41 

79 

114 

144 

134 

161 

132 

115 

90 

43 

30 

1136 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 20B INTERM DAYS 16 WET DAYS 141 

• SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON 79 OCT 

BEGIN HUMID ON 3 NOV 

HUMID PERIOD (141 DAYS) ENDS ON 24 MAR 
END OF SEA50N ON 4 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 137 DAYS 


COUNTRY JORDAN 




• 

STATION 

AZRAO 



• NUMBER 

40291 







• 

LATITUDE 

31 

4B • 

LONGITUDE 

36 49 

• ELEVATION 

333 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

13 

13 

10 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

12 

10 

BO 

TEMP AVERAGE 

8 6 

10 9 

14 3 

19 0 

23 2 

26 2 

27 3 

27 4 

23 B 

21 9 

13 2 

9 B 

19 1 

TEMP MEAN MAX 

14 4 

17 4 

21 3 

26 4 

31 4 

34 7 

36 1 

36 0 

34 2 

29 9 

28 0 

16 0 

26 7 

TEMP MEAN MIN 

2 e 

4 4 

7 3 

11 3 

IS 0 

17 6 

16 6 

18 7 

17 4 

13 8 

8 3 

3 6 

11 6 

TEMP MEAN DAY 

10 7 

13 3 

17 1 

21 7 

26 2 

29 2 

30 4 

30 4 

2B 7 

24 6 

17 3 

119 

21 0 

TEMP PIN NIGHT 

7 0 

9 1 

12 3 

16 6 

20 4 

23 1 

23 9 

23 7 

22 2 

18 1 

119 

6 B 

16 3 

YAPOUR press 

7 7 

a l 

0 9 

10 4 

11 3 

14 2 

13 7 

16 7 

16 3 

12 9 

10 7 

B 3 

11 8 

HIND SPEED 2M 

1 7 

2 0 

2 3 

2 3 

2 2 

2 9 

3 1 

3 0 

2 3 

1 9 

1 3 

1 7 

2 3 

SUNSHINE X 

46 

33 

32 

36 

71 

81 

84 

86 

76 

73 

63 

43 

66 

TOT RADIATION 

222 

299 

360 

440 

343 

607 

610 

9 F0 

472 

380 

277 

204 

416 

EVAPOTRANSP 

36 

32 

103 

143 

193 

231 

249 

231 

172 

120 

53 

33 

1616 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERM DAYS O NET DAYS O 


Copyrighted material 



COUNTRY JORDAN ♦ STATION ER-RA8BAH * NUMBER 40792 






• 

LATITUDE 

31 

16 • 

LONGITUDE 

33 43 # 

ELEVATION 

920 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

BO 

64 

60 

22 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

31 

67 

328 

TEMP AVERAGE 

7 9 

0 9 

It 2 

13 0 

10 3 

21 3 

23 3 

23 7 

21 7 

19 3 

14 7 

9 3 

16 3 

TEMP MEAN MAX 

11 9 

13 3 

16 3 

21 0 

25 3 

20 3 

30 0 

30 1 

20 1 

26 1 

20 2 

13 8 

22 0 

TEMP MEAN MIN 

3 9 

4 3 

6 1 

9 0 

11 6 

14 7 

17 0 

17 4 

13 4 

12 8 

9 1 

3 2 

10 3 

TFMP MEAN DAY 

9 4 

10 6 

13 1 

17 2 

20 9 

23 9 

23 0 

26 0 

23 9 

21 7 

16 3 

10 9 

IB 3 

TEMP MN NIGHT 

6 8 

7 6 

9 7 

13 I 

16 1 

19 1 

20 9 

21 1 

19 0 

16 4 

12 0 

7 4 

14 1 

VAPOUR PRESS 

7 1 

7 4 

7 7 

0 9 

e 7 

10 ■ 

12 4 

13 3 

12 7 

116 

9 9 

0 0 

9 9 

WIND SPEED 2M 

3 4 

3 6 

3 2 

2 0 

2 6 

2 0 

2 9 

2 9 

2 7 

2 7 

2 9 

3 1 

3 0 

SUNSHINE X 

33 

38 

33 

37 

77 

01 

83 

03 

80 

80 

71 

63 

70 

TOT RADIATION 

231 

302 

361 

433 

377 

617 

61B 

379 

493 

409 

299 

243 

431 

EVAP0TRAN5P 

43 

36 

87 

112 

167 

183 

194 

101 

140 

113 

62 

40 

1384 


TYPE OP HUH 1 0 SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 232 INTERN DAYS 48 WET DAYS 03 

• SEASON 1 

SEASON BEQ INS ON 13 NOV 

BEGIN HUMID ON 29 NOV 

HUMID PERIOD ( 05 DAYS) ENDS ON 2? FEB 
END OF SEASON ON 28 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 133 DAYS 


COUNTRY JORDAN 




• 

STATION 

JIZA 



♦ NUMBER 

40293 







• 

LATITUDE 

31 

42 • 

LONGITUDE 

33 30 

• ELEVATION 

703 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

43 

36 

24 

33 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

24 

20 

189 

TEMP AVERAGE 

6 3 

8 2 

10 6 

14 8 

17 3 

20 0 

21 6 

21 6 

20 6 

17 4 

12 1 

6 9 

14 0 

TEMP MEAN MAX 

12 7 

14 6 

17 9 

22 9 

27 4 

29 9 

31 1 

31 1 

30 3 

27 3 

19 9 

13 3 

23 2 

TEMP MEAN MIN 

0 2 

I 8 

3 2 

6 2 

7 2 

10 2 

12 0 

12 1 

10 7 

7 3 

4 3 

0 6 

6 3 

TEMP MEAN DAY 

8 8 

10 6 

13. 2 

17 6 

21 0 

23 6 

24 9 

24 9 

24 0 

20 8 

14 7 

9 1 

17 0 

TEMP MN NIGHT 

4 7 

6 4 

8 4 

12 0 

13 9 

16 3 

17 0 

17 6 

16 3 

12 7 

8 4 

3 9 

11 6 

vapouw mess 

6 7 

7 3 

0 9 

10 2 

1 I 3 

14 l 

14 3 

16 0 

14 0 

11. 1 

9 4 

? 6 

10 9 

WIND SPEED 2M 

2 6 

2 8 

2 3 

2 6 

2 3 

2. 0 

3 1 

2 8 

1. 9 

1 6 

1 8 

l 9 

2 4 

SUNSHINE X 

60 

61 

63 

64 

66 

06 

80 

09 

83 

03 

71 

60 

73 

TOT RADIATION 

233 

316 

39B 

472 

323 

629 

628 

391 

304 

410 

296 

233 

438 

ÉVAPOTRANSP 

36 

49 

73 

120 

133 

173 

200 

174 

127 

92 

42 

24 

1275 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 236 INTERfl DAYS 34 WET DAYS 55 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON II NOV 

BEGIN HUMID ON 6 DEC 

HUMID PERIOD < 33 DAYS) ENOS ON 30 JAN 
END OP SEASON ON 20 FEB 

total lenoth or season is 109 days 


Copyrighted material 



COUNTRY JORDAN 




• 

STATION 

EL JAFER 


• NUMBER 

40294 







• 

LATITUDE 

30 

17 • 

LONGITUDE 

36 08 

• ELEVATION 

863 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

6 

7 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

9 

1 

36 

TEMP AVERAGE 

7 3 

9 4 

12 8 

17 4 

21 3 

24 3 

23 9 

23 9 

24 0 

20 0 

13 8 

8 3 

17 6 

TEMP MEAN MA* 

14 7 

17 3 

20 B 

26 1 

30 4 

33 9 

33 4 

33 3 

33 3 

28 8 

21 6 

16 0 

26 l 

TEMP MEAN MIN 

-0 2 

1 6 

4 B 

e 7 

12 3 

14 9 

16 4 

16 8 

13 3 

11 1 

6 0 

! 0 

B 9 

TEMP MEAN DAY 

10 0 

12 3 

13 7 

20 6 

24 7 

27 0 

29 3 

29 3 

26 0 

23 0 

16 4 

11. 0 

20 6 

TEMP MN NIGHT 

3 2 

7 3 

10 4 

14 7 

18 4 

21 0 

22 2 

22 2 

19 0 

13 9 

10 2 

4 9 

14 3 

VAPOUR PRESS 

6 4 

6 8 

7 3 

8 6 

8 9 

11 0 

12 6 

12 B 

13 2 

11. 1 

9 4 

6 9 

9 6 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 7 

3 0 

3 2 

2 7 

2 9 

2 9 

2 3 

2 3 

1 9 

1 8 

2 0 

2 3 

SUNSHINE X 

70 

73 

71 

70 

79 

86 

08 

90 

03 

81 

78 

71 

79 

TOT RADIATION 

203 

337 

431 

490 

379 

627 

626 

397 

509 

412 

323 

268 

459 

EVAPOTRANSP 

40 

38 

101 

171 

207 

226 

230 

213 

163 

116 

39 

33 

1629 

TVPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

DRY 










DRY DAYS 363 

intfrm days 

0 

WET DAYS 

0 









COUNTRY JORDAN 




• 

STATION 

EL QUREN 


• NUMBER 

40293 







* 

LATITUDE 

30 

06 • 

LONGITUDE 

33 28 

• ELEVATION 

1310 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

49 

36 

46 

10 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

14 

43 

209 

TEMP AVERAGE 

4 8 

7 4 

10 0 

13 7 

17 3 

20 6 

22 7 

22 7 

20 6 

17 1 

11 0 
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ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1097 TO 1972 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 
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0 
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ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1900 TO 1974 
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ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
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ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
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ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1093 TO 1971 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 
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ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1073 TO 1960 
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ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1863 TO 1960 
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ANALYSIS OF RAINFALL VARIAS IL I TY 
FROM IB68 TO 1980 
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336 
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ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
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11 

16 

24 

36 

FEB 

94 

11 

23 

0 

93 

91 



B 

12 

17 

22 

29 

38 

33 

MAR 

94 

7 

32 

0 

223 

03 



21 

30 

40 

32 

66 

83 

117 

APR 

94 

1 

123 

0 

446 

63 

36 

37 

74 

91 

109 

129 

133 

184 

234 

MAY 

94 

0 

276 

124 

960 

43 

131 

184 

213 

238 

263 

291 

321 

360 

417 

JUN 

94 

0 

463 

136 

1266 

43 

243 

303 

332 

395 

440 

486 

342 

610 

711 

JUL 

94 

0 

330 

89 

936 

47 

163 

212 

232 

291 

331 

374 

424 

480 

307 

AUG 

94 

0 

331 

106 

777 

39 

179 

220 

233 

284 

313 

348 

303 

433 

304 

SEP 

94 

0 

331 

133 

1014 

43 

171 

212 

247 

280 

313 

349 

387 

439 

318 

OCT 

93 

0 

174 

6 

313 

61 

33 

79 

103 

126 

131 

179 

212 

236 

326 

NOV 

94 

7 

32 

0 

192 

128 




13 

20 

28 

39 

34 

82 

DEC 

94 

37 

3 

0 

37 

167 






4 

7 

10 

17 


Copyrighted material 



DAL TONG AN J 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

42307 

24 03 

84 04 

221 

INDIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 18*3 TO 1*00 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

80 

16 

26 

0 

133 

110 




10 

16 

23 

32 

43 

66 

FEB 

BO 

6 

26 

0 

103 

106 



0 

12 

IB 

24 

32 

44 

64 

MAR 

70 

19 

17 

0 

91 

124 





9 

14 

21 

31 

47 

APR 

77 

23 

9 

0 

57 

136 





4 

7 

11 

16 

23 

MAY 

BO 

IB 

13 

0 

102 

129 




. , 

B 

12 

17 

24 

36 

JUN 

B2 

0 

131 

12 

363 

73 

33 

36 

78 

99 

124 

132 

186 

230 

304 

JUL 

03 

0 

335 

47 

1220 

43 

156 

202 

240 

276 

313 

331 

390 

436 

343 

AUG 

BO 

0 

339 

119 

780 

39 

179 

222 

237 

289 

321 

336 

396 

446 

321 

SEP 

BO 

0 

193 

19 

448 

49 

70 

103 

129 

131 

173 

201 

231 

271 

332 

OCT 

79 

10 

32 

0 

232 

104 




24 

33 

40 

64 

87 

126 

NOV 

77 

43 

11 

0 

148 

210 










DEC 

79 

43 

4 

0 

36 

232 











DUfIKA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

42399 

24 16 

87 13 

149 

INDIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM IBB3 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

B 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

94 

27 

16 

0 

139 

141 






13 

19 

29 

46 

FEB 

94 

14 

19 

0 

146 

137 





12 

17 

23 

33 

49 

MAR 

92 

22 

18 

0 

130 

140 






14 

22 

33 

32 

APR 

94 

11 

23 

0 

172 

113 




12 

17 

24 

31 

43 

61 

MAY 

92 

2 

03 

0 

324 

77 

20 

33 

43 

37 

71 

03 

103 

127 

163 

JUN 

93 

0 

238 

32 

777 

34 

97 

132 

160 

108 

217 

249 

286 

333 

406 

JUL 

94 

0 

333 

92 

790 

33 

204 

246 

279 

310 

340 

373 

410 

433 

322 

AUC 

94 

0 

332 

93 

670 

36 

IB7 

226 

23B 

287 

317 

34B 

384 

429 

497 

SEP 

93 

0 

247 

47 

394 

46 

112 

146 

174 

201 

229 

239 

293 

337 

404 

OCT 

93 

3 

1 10 

0 

697 

93 



30 

68 

87 

110 

13B 

173 

230 

NOV 

94 

44 

14 

0 

173 

204 







13 

24 

43 

DEC 

94 

39 

3 

0 

31 

233 











Copyrighted material 


8ILCMAR 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

42619 

24 49 

92 48 

29 

INDIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1869 TO 1*74 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

a 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

tos 

24 

18 

0 

173 

147 






16 

23 

33 

50 

FEB 

105 

6 

47 

0 

176 

90 

f , 


16 

24 

33 

44 

38 

78 

112 

MAR 

105 

0 

168 

2 

562 

75 


51 

74 

99 

128 

162 

205 

263 

361 

APR 

105 

0 

347 

45 

101 1 

51 

138 

109 

231 

272 

315 

361 

416 

407 

596 

MAY 

105 

0 

431 

139 

1314 

47 

207 

264 

313 

358 

404 

453 

509 

501 

694 

JUN 

105 

0 

585 

211 

1068 

30 

362 

426 

475 

521 

566 

612 

665 

732 

830 

JUL 

104 

0 

523 

236 

1 1 19 

32 

327 

304 

428 

468 

507 

549 

596 

654 

739 

AUC 

106 

0 

498 

06 

1041 

29 

305 

360 

403 

443 

482 

523 

570 

6 20 

712 

SEP 

106 

0 

373 

61 

818 

35 

208 

254 

290 

324 

357 

393 

433 

483 

55B 

OCT 

105 

0 

191 

15 

594 

60 

64 

91 

117 

142 

160 

196 

231 

277 

349 

NOV 

104 

17 

41 

0 

375 

141 






33 

48 

72 

1 13 

OEC 

105 

S3 

9 

0 

186 

250 











A191ADABAD 

LAT LON 

ALT 

COUNTRY 

4264 7 

23 04 72 38 

55 

INDIA 





ANALYSIS OF 

RAINFALL 

VARIABILITY 












FROM 

1869 TO 

1900 















AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

112 

09 

1 

0 

57 

366 









FEB 

112 

92 

1 

0 

26 

292 









MAR 

112 

94 

1 

0 

21 

325 









APR 

112 

95 

1 

0 

26 

330 









MAY 

112 

63 

9 

0 

107 

203 









JUN 

112 

4 

103 

0 

1031 

1 16 




76 

100 

126 

170 

238 

JUL 

112 

0 

331 

3 

2222 

83 

140 

106 

232 

202 

342 

404 

500 

643 

AUG 

112 

0 

215 

1 

1501 

05 


103 

137 

171 

216 

264 

330 

450 

SEP 

III 

6 

142 

O 

1023 

1 14 



65 

95 

127 

173 

236 

347 

OCT 

1 12 

64 

11 

0 

180 

239 









NOV 

112 

04 

5 

0 

84 

260 









DEC 

112 

93 

1 

0 

31 

344 










Copyrighted material 



SACAR 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

42671 

23 31 

78 43 

331 

INDIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1870 TO 1990 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

10Q 

30 

19 

0 

181 

141 






16 

23 

34 

33 

FEB 

109 

38 

11 

0 

103 

143 






9 

14 

21 

33 

MAR 

106 

43 

9 

o 

99 

17B 



. . 


. , 


10 

16 

20 

APR 

107 

43 

4 

0 

36 

210 







4 

0 

14 

MAY 

106 

29 

10 

0 

04 

163 






7 

11 

18 

2B 

JUN 

lOB 

0 

146 

10 

639 

76 


33 

76 

98 

121 

147 

179 

222 

293 

JUL 

10B 

0 

407 

103 

913 

42 

203 

236 

299 

340 

383 

428 

480 

343 

646 

AUG 

100 

0 

387 

78 

904 

49 

173 

226 

271 

314 

330 

406 

461 

332 

642 

SEP 

10B 

0 

193 

2 

747 

69 

43 

72 

1O0 

12B 

139 

194 

237 

293 

389 

OCT 

109 

33 

33 

0 

229 

130 






23 

37 

39 

96 

NOV 

106 

63 

17 

0 

211 

233 










DEC 

106 

36 

11 

0 

206 

236 











QUARK A 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

42731 

22 22 

69 03 

11 

INDIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1901 TO 1978 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

77 

46 

2 

0 

23 

214 









FEB 

70 

32 

3 

0 

73 

291 









MAR 

70 

66 

1 

0 

39 

423 









APR 

77 

70 

0 

0 

24 

69B 









MAY 

77 

68 

0 

0 

14 

442 









JUN 

77 

14 

49 

0 

307 

143 




22 

33 

33 

83 

138 

JUL 

78 

1 

193 

0 

963 

93 


73 

103 

141 

182 

233 

312 

438 

AUG 

77 

1 

70 

0 

337 

109 


23 

33 

30 

68 

93 

128 

189 

SEP 

73 

12 

42 

0 

390 

1 3fl 





31 

46 

71 

116 

OCT 

70 

37 

7 

0 

130 

328 









NOV 

77 

63 

9 

0 

379 

493 









DEC 

77 

63 

2 

0 

42 

349 










Copyrighted material 



INDORE 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

42734 

22 43 

73 48 

*67 

INDIA 





ANALYSIS QF 

RAINFALL 

VARIABILITY 











FROM 

1877 TO 

1980 















AMOUNT 

EXCEEDCD IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

104 

51 

7 

0 

105 

206 







7 

13 

23 

FEB 

103 

60 

3 

0 

40 

201 










MAP 

103 

63 

2 

0 

33 

226 










APR 

104 

33 

3 

0 

57 

240 










MAY 

104 

36 

12 

0 

108 

168 

. , 





0 

14 

22 

33 

JON 

104 

1 

139 

0 

430 

66 

34 

56 

76 

96 

117 

142 

171 

210 

274 

JUL 

104 

0 

279 

56 

774 

46 

128 

163 

19B 

228 

239 

293 

332 

381 

437 

AUC 

104 

0 

240 

16 

707 

31 

93 

130 

160 

189 

218 

230 

289 

338 

413 

SEP 

104 

0 

188 

8 

767 

72 


68 

93 

123 

133 

188 

230 

209 

383 

OCT 

104 

23 

34 

0 

174 

126 





16 

26 

39 

39 

94 

NOV 

104 

53 

17 

0 

217 

193 










DCC 

103 

37 

7 

0 

109 

239 











CALCUTTA-ALI PORE LAT LON ALT 

42807 22 32 88 20 6 


COUNTRY 

INDIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM IB29 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDCD IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

e 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

I 

JAN 

132 

62 

12 

0 

121 

132 






0 

13 

22 

36 

FEB 

132 

39 

24 

0 

202 

126 





14 

21 

30 

43 

63 

MAR 

132 

23 

32 

0 

139 

117 




12 

19 

2B 

39 

33 

82 

APR 

131 

3 

31 

0 

204 

84 


13 

21 

29 

38 

49 

63 

82 

113 

MAY 

132 

0 

129 

2 

434 

66 

36 

36 

73 

91 

1 10 

132 

I3B 

192 

247 

JUN 

152 

0 

207 

40 

791 

30 

123 

164 

198 

231 

264 

301 

343 

397 

481 

JUL 

152 

0 

326 

109 

644 

34 

109 

227 

237 

283 

313 

342 

373 

416 

478 

AUC 

132 

0 

337 

122 

683 

34 

200 

239 

269 

297 

324 

334 

387 

427 

490 

SEP 

132 

0 

263 

36 

1137 

32 

124 

160 

190 

220 

248 

279 

313 

361 

430 

OCT 

132 

3 

131 

0 

474 

68 

31 

31 

71 

90 

no 

134 

162 

199 

260 

NOV 

132 

73 

19 

0 

236 

192 







18 

34 

64 

DEC 

132 

103 

3 

0 

76 

240 











Copyrighted material 


VERAVAL 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

42909 

20 34 

70 22 

B 

INDIA 





ANALYSIS Of 

RAINFALL 

VARIABILITY 












FROM 

1B90 TO 

1900 















AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

BS 

72 

0 

0 

14 

304 









FEB 

BQ 

63 

1 

0 

20 

230 









MAR 

00 

01 

0 

0 

22 

402 









APR 

BO 

64 

I 

0 

13B 

912 









MAY 

BO 

66 

3 

0 

101 

44/ 









JUN 

BO 

1 

too 

0 

303 

90 


32 

32 

77 

109 

131 

213 

320 

JUL 

06 

0 

239 

10 

719 

71 

33 90 

123 

138 

196 

239 

292 

364 

479 

AUG 

BO 

0 

130 

3 

696 

108 


40 

69 

92 

121 

130 

209 

290 

SEP 

06 

4 

74 

0 

4 3B 

! a o 



29 

43 

63 

07 

123 

186 

OCT 

B7 

34 

19 

0 

293 

230 









NOV 

07 

66 

6 

0 

142 

339 









DEC 

BB 

72 

1 

0 

28 

296 










AKOLA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

42933 

20 42 

77 02 

282 

INDIA 


ANALYSIS Of RAINFALL VARIABILITY 







FROM 

1870 

TO 1980 















AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

111 

60 

10 

0 

76 

173 










FEB 

111 

59 

7 

0 

03 

200 










MAR 

111 

33 

8 

0 

97 

183 







9 

16 

M 

APR 

111 

30 

4 

0 

72 

203 







3 

6 

13 

MAY 

111 

43 

9 

0 

104 

192 







10 

16 

2 a 

JUN 

111 

0 

138 

7 

362 

32 

47 

67 

83 

103 

122 

143 

168 

201 

232 

JUL 

110 

0 

231 

40 

347 

47 

101 

133 

160 

106 

213 

242 

273 

316 

3B3 

AUG 

111 

0 

166 

10 

303 

60 

31 

76 

99 

121 

144 

171 

202 

243 

309 

5EP 

110 

0 

132 

3 

■ i D 

72 


64 

06 

107 

130 

136 

106 

228 

292 

OCT 

111 

23 

46 

0 

218 

127 





22 

33 

53 

00 

127 

NOV 

111 

60 

18 

0 

342 

223 










DEC 

110 

60 

12 

0 

182 

230 











Copyrighted material 



CUTTACK 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

42970 

20 28 

05 56 

27 

INDIA 


ANALYSIS OT RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1067 TO 1973 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

106 

53 

10 

0 

81 

169 







10 

18 

33 

FEB 

105 

2B 

23 

O 

IBB 

141 





11 

19 

28 

42 

66 

MAR 

104 

22 

25 

0 

154 

146 





10 

16 

20 

44 

72 

APR 

102 

19 

31 

0 

152 

113 




13 

20 

28 

39 

34 

79 

MAY 

104 

0 

04 

2 

483 

76 


29 

42 

34 

68 

04 

104 

131 

174 

JUN 

105 

0 

347 

26 

587 

56 

09 

126 

138 

1R8 

230 

236 

298 

332 

438 

JUL 

105 

0 

336 

99 

691 

39 

182 

334 

237 

288 

330 

353 

392 

440 

513 

AUG 

104 

0 

332 

114 

902 

43 

167 

211 

247 

2B0 

314 

349 

390 

442 

323 

SEP 

104 

0 

250 

53 

786 

40 

139 

169 

194 

216 

239 

263 

291 

324 

376 

OCT 

104 

2 

150 

0 

494 

72 


50 

72 

93 

120 

149 

103 

233 

313 

NOV 

106 

40 

38 

0 

393 

163 






22 

40 

67 

117 

DEC 

105 

68 

5 

0 

96 

270 











JAG DAL PUR LAT LON ALT 

43041 19 03 02 03 533 


COUNTRY 

INDIA 


ANALYSIS DF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1909 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

71 

40 

8 

0 

88 

202 










FEB 

71 

29 

16 

0 

202 

202 







16 

29 

53 

MAR 

71 

18 

13 

0 

78 

119 





8 

12 

18 

27 

41 

APR 

71 

0 

33 

2 

142 

64 

13 

21 

29 

36 

44 

54 

65 

BO 

104 

MAY 

70 

1 

64 

0 

239 

69 

16 

26 

33 

44 

34 

63 

78 

96 

124 

JUN 

71 

0 

240 

34 

329 

47 

101 

133 

164 

192 

220 

231 

287 

332 

403 

■AJL 

71 

0 

378 

140 

674 

34 

221 

264 

299 

331 

363 

397 

433 

482 

333 

AUG 

71 

0 

384 

117 

905 

38 

214 

261 

299 

333 

367 

403 

444 

496 

376 

SEP 

71 

0 

233 

51 

542 

40 

126 

139 

186 

212 

237 

263 

297 

337 

399 

OCT 

72 

1 

106 

0 

374 

73 


36 

51 

67 

83 

106 

131 

163 

221 

NOV 

72 

21 

24 

0 

133 

139 





10 

18 

28 

42 

68 

DEC 

72 

31 

8 

0 

143 

202 











Copyrighted material 


DOnBAV 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

43057 

18 54 

72 49 

It 

INDIA 





ANALYSIS OF 

RAINFALL VARIABILITY 











FROM 

1017 

TO 1980 















AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

134 

106 

2 

0 

73 

334 










FEB 

134 

lOB 

1 

0 

42 

390 










MAP 

134 

120 

0 

0 

37 

360 










APR 

134 

109 

1 

0 

64 

483 










MAY 

134 

72 

14 

0 

279 

267 










JUN 

164 

0 

313 

91 

1248 

44 

238 

309 

36B 

422 

479 

341 

611 

701 

B39 

JUL 

164 

0 

642 

10B 

1499 

42 

307 

394 

466 

333 

600 

674 

73B 

B63 l 028 

AUC 

164 

0 

370 

83 

1263 

39 

136 

191 

240 

287 

338 

393 

438 

342 

674 

SEP 

164 

0 

276 

32 

1244 

70 

80 

120 

160 

197 

230 

283 

339 

411 

324 

OCT 

164 

34 

54 

0 

307 

139 






43 

63 

94 

146 

NOV 

134 

63 

13 

0 

164 

217 







10 

22 

44 

DEC 

134 

112 

2 

0 

31 

342 











POONA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

43063 

18 32 

73 31 

339 

INDIA 





ANALYSIS OF 

rainfall 

VARIABILITY 












F RDM 

1836 TO 

1980 















AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

a 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

123 

98 

2 

0 

129 

461 










FEB 

123 

108 

1 

0 

26 

349 










MAR 

124 

81 

3 

0 

38 

236 










APR 

123 

40 

14 

0 

70 

120 





8 

13 

19 

27 

40 

MAY 

123 

27 

34 

0 

182 

111 




1 1 

19 

29 

42 

60 

91 

JUN 

123 

1 

119 

0 

437 

73 

26 

44 

61 

78 

97 

119 

146 

182 

240 

JUL 

123 

1 

176 

0 

348 

36 

64 

90 

113 

133 

138 

1B4 

214 

232 

313 

AUC 

123 

O 

103 

3 

317 

61 

32 

♦ a 

62 

76 

91 

108 

127 

133 

193 

SEP 

123 

0 

124 

3 

364 

63 

31 

90 

67 

83 

104 

126 

131 

187 

243 

OCT 

123 

1 

90 

0 

439 

91 



36 

30 

67 

86 

110 

143 

203 

NOV 

123 

38 

26 

0 

209 

143 






21 

32 

47 

74 

DEC 

123 

83 

4 

0 

72 

260 











Copyrighted material 


HYDERABAD LAT LON ALT 

43128 17 27 78 2B 945 


COUNTRY 

INDIA 


ANALYSIS OF RAtl^ALL VARIABILITY 
FROM 1091 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

B 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

00 

31 

6 

0 

133 

303 








10 

19 

FEB 

88 

27 

10 

0 

99 

166 






7 

12 

18 

29 

MAR 

88 

40 

14 

0 

233 

239 






, , 


24 

45 

APR 

88 

1 1 

23 

0 

161 

123 





14 

20 

28 

38 

37 

NAY 

08 

3 

30 

0 

135 

102 



10 

14 

20 

27 

36 

49 

71 

JUN 

68 

0 

100 

7 

313 

36 

33 

30 

63 

76 

89 

104 

122 

144 

l BO 

JUL 

68 

0 

167 

31 

393 

46 

76 

99 

119 

137 

133 

173 

198 

228 

274 

AUC 

8B 

0 

148 

21 

400 

31 

3B 

80 

98 

116 

134 

133 

178 

200 

233 

SEP 

88 

0 

173 

14 

49B 

98 

60 

M 

106 

130 

133 

179 

209 

230 

312 

OCT 

80 

1 

83 

0 

367 

B8 


23 

37 

30 

64 

B1 

102 

131 

179 

NOV 

66 

14 

28 

0 

229 

144 





13 

23 

33 

48 

74 

DEC 

88 

63 

3 

0 

93 

290 











VISHARHAPATNAN LAT LON 

43149 17 43 83 14 


ALT 

3 


COUNTRY 

INDIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1864 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

113 

64 

9 

0 

163 

232 










FEB 

113 

63 

13 

0 

121 

183 










MAR 

113 

66 

9 

0 

123 

216 










APR 

113 

34 

20 

0 

223 

176 







22 

33 

60 

MAY 

113 

4 

33 

0 

368 

120 




26 

37 

30 

66 

92 

134 

JUN 

115 

0 

104 

10 

360 

69 

30 

46 

60 

74 

B9 

106 

126 

133 

193 

sAJL 

113 

0 

119 

7 

301 

30 

40 

65 

80 

94 

109 

124 

143 

167 

204 

AUG 

113 

0 

131 

17 

393 

37 

47 

67 

63 

too 

117 

136 

198 

187 

233 

S£P 

114 

0 

177 

30 

339 

36 

6B 

94 

116 

138 

199 

104 

213 

290 

308 

OCT 

114 

2 

234 

0 

767 

67 

31 

SB 

122 

137 

194 

237 

2B9 

339 

4 72 

NOV 

114 

16 

lOO 

0 

331 

1 12 




37 

38 

B3 

120 

171 

260 

DEC 

113 

60 

20 

0 

633 

343 











Copyrighted material 


MACMILIPATAM 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

43183 

16 12 

81 09 

3 

INDIA 





ANALYSIS OF 

RAINFALL 

VARIABILITY 












FROM 

1863 TO 

1980 















AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

UAN 

113 

81 

4 

0 

80 

202 










FEB 

113 

73 

7 

0 

111 

244 










MAR 

lie 

89 

9 

0 

130 

283 










APR 

116 

62 

14 

0 

114 

191 










HAY 

117 

13 

33 

0 

241 

132 

. . 




21 

30 

42 

39 

89 

JUN 

118 

0 

103 

1 

297 

60 

29 

4?. 

59 

74 

89 

107 

129 

137 

203 

JUL 

117 

0 

170 

23 

476 

32 

66 

VI 

113 

133 

134 

177 

204 

239 

293 

AUG 

118 

0 

138 

20 

306 

34 

60 

S3 

103 

122 

142 

164 

190 

224 

276 

SEP 

118 

0 

166 

37 

443 

49 

70 

94 

114 

133 

132 

174 

198 

231 

280 

OCT 

116 

1 

221 

0 

674 

69 

43 

70 

110 

143 

179 

221 

272 

342 

433 

NOV 

118 

17 

124 

0 

339 

108 




48 

73 

108 

131 

212 

319 

DEC 

118 

63 

16 

0 

227 

226 











8ELCAUM 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

43197 

13 31 

74 32 

733 

INDIA 





ANALYSIS OF 

RAINFALL 

VARIABILITY 












FROM 

1036 TO 

1973 















AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

116 

93 

2 

0 

30 

330 










FEB 

115 

96 

1 

0 

30 

302 










MAR 

116 

30 

10 

0 

112 

161 






7 

12 

19 

32 

APR 

117 

4 

46 

0 

169 

76 


13 

22 

29 

37 

46 

38 

73 

97 

MAY 

117 

3 

73 

0 

397 

89 



33 

46 

60 

73 

93 

110 

161 

vAJN 

1 19 

0 

213 

9 

693 

32 

79 

1 10 

138 

163 

193 

224 

260 

308 

381 

UUL 

117 

0 

439 

79 

1072 

41 

213 

274 

322 

367 

412 

46 1 

317 

388 

696 

AUG 

118 

0 

232 

52 

603 

33 

90 

133 

167 

197 

228 

262 

302 

334 

433 

SEP 

117 

0 

112 

2 

316 

62 

32 

49 

63 

00 

96 

115 

137 

166 

213 

OCT 

117 

0 

126 

4 

516 

66 

33 

34 

72 

09 

106 

129 

134 

108 

243 

NOV 

1 18 

20 

33 

0 

271 

123 





21 

30 

43 

61 

92 

DEC 

117 

70 

8 

0 

193 

266 











Copyrighted material 



MADRAS 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

43379 

13 00 

80 1 1 

16 

INDIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1013 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

9 

4 

3 

2 

1 

JAN 

160 

46 

20 

0 

244 

163 






18 

29 

48 

82 

FEB 

I6B 

119 

7 

0 

162 

293 










MAR 

160 

113 

9 

0 

262 

308 










APR 

160 

79 

17 

0 

191 

192 







19 

29 

99 

MAY 

160 

90 

49 

0 

991 

216 







42 

73 

137 

JUN 

168 

2 

91 

0 

219 

76 


18 

26 

33 

42 

91 

63 

78 

104 

JUL 

168 

0 

97 

6 

298 

97 

34 

48 

60 

73 

86 

1O0 

us 

140 

179 

AUG 

168 

0 

123 

IB 

399 

96 

49 

63 

70 

94 

110 

120 

149 

176 

210 

SEP 

166 

0 

120 

11 

370 

99 

37 

96 

72 

00 

109 

124 

147 

176 

223 

OCT 

16B 

0 

209 

11 

990 

63 

01 

126 

164 

204 

249 

292 

348 

423 

942 

NOV 

16B 

0 

343 

9 

1088 

63 

82 

133 

181 

230 

284 

349 

420 

91B 

682 

DEC 

168 

6 

139 

0 

720 

104 




63 

87 

120 

163 

224 

330 


MANGALORE. 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

43283 

12 92 

74 91 

22 

INDIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 







FROM 

1093 

TO 1980 















AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 

SO 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

9 

4 

3 

2 

l 

JAN 

121 

103 

3 

0 

109 

393 










FEB 

121 

107 

2 

0 

73 

408 










MAR 

123 

92 

9 

0 

90 

272 










APR 

127 

19 

41 

0 

296 

127 





24 

34 

90 

70 

108 

MAY 

129 

2 

192 

0 

1 129 

108 




10O 

133 

179 

239 

313 

447 

JUN 

124 

0 

966 

238 

2167 

28 

627 

729 

802 

873 

940101310901 1901334 

JUL 

126 

0 

1010 

277 

1700 

31 

616 

730 

020 

902 

9031060116412061469 

AUG 

126 

0 

614 

224 

1670 

42 

316 

397 

462 

921 

902 

644 

719 

012 

994 

SEP 

129 

0 

2S6 

38 

939 

93 

119 

196 

191 

2 29 

260 

299 

344 

403 

492 

OCT 

126 

0 

200 

22 

4BB 

96 

69 

99 

125 

190 

177 

207 

242 

207 

360 

NOV 

126 

13 

69 

0 

319 

93 



22 

33 

47 

62 

82 

109 

194 

DEC 

126 

9B 

16 

0 

281 

214 








30 

92 


Copyrighted material 


BANGALORE 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

43295 

12 58 

77 35 

921 

INDIA 





ANALYSIS OF 

RAINFALL 

VARIABILITY 












F RON 

1837 TO 

1980 















AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

fie AN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

•JAN 

143 

93 

5 

0 

101 

246 










FEB 

144 

102 

5 

0 

09 

U D 










WAR 

144 

63 

10 

0 

162 

213 







9 

IB 

33 

ARR 

144 

1 

39 

0 

165 

96 



14 

20 

27 

36 

47 

63 

90 

NAY 

143 

0 

114 

1 

394 

53 

39 

57 

72 

06 

KQS 

118 

130 

164 

206 

sAJN 

144 

0 

04 

4 

1100 

112 





75 

92 

109 

126 

168 

JUL 

144 

1 

105 

0 

350 

61 

32 

49 

63 

77 

99 

108 

128 

154 

195 

AUC 

144 

0 

I3B 

20 

360 

58 

46 

67 

85 

103 

122 

143 

167 

200 

252 

SEP 

144 

0 

169 

8 

490 

58 

57 

■a 

104 

126 

149 

174 

205 

246 

309 

OCT 

144 

0 

159 

3 

522 

62 

45 

70 

92 

114 

137 

163 

195 

237 

303 

NOV 

144 

10 

50 

0 

252 

105 



19 

28 

40 

54 

71 

96 

138 

DEC 

144 

41 

16 

0 

147 

159 






12 

IB 

28 

45 


HODAlKANAL 

43339 


LA T LON ALT 

10 14 77 28 2343 


COUNTRY 

INDIA 


ANALYSIS DF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1900 TO I960 









AMOUNT 

EXCEEDED 

i IN 

YEARS OUT OF 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

a 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

61 

5 

74 

0 

334 

1 18 




32 

47 

63 

90 

124 

184 

FEB 

61 

7 

35 

0 

163 

121 




13 

20 

29 

42 

60 

92 

MAR 

61 

8 

54 

0 

296 

103 




27 

38 

31 

68 

90 

129 

APR 

61 

0 

141 

11 

463 

63 

46 

60 

07 

103 

123 

146 

172 

203 

238 

MAY 

61 

0 

150 

30 

332 

42 

74 

93 

113 

130 

147 

166 

187 

214 

236 

JUN 

61 

0 

105 

14 

223 

47 

44 

39 

71 

83 

96 

109 

125 

146 

177 

JUL 

61 

0 

1 19 

23 

319 

32 

31 

68 

82 

96 

109 

123 

142 

164 

199 

AUC 

61 

0 

166 

32 

406 

30 

73 

96 

116 

134 

133 

173 

197 

228 

2 75 

SEP 

61 

0 

174 

7 

377 

30 

61 

87 

109 

131 

133 

180 

211 

231 

314 

OCT 

61 

0 

237 

73 

660 

42 

128 

162 

190 

216 

242 

270 

302 

343 

404 

NOV 

61 

0 

948 

2 

622 

38 

67 

104 

130 

173 

210 

232 

303 

370 

479 

DEC 

61 

2 

126 

0 

398 

70 


32 

31 

71 

94 

122 

158 

206 

207 


Copyrighted material 


COCHIN LAT LON ALT COUNTRY 

43331 9 30 76 14 3 INDIA 


ANALYSIS Or RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1064 TO 1973 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS GUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

t 

VAN 

109 

46 

SI 

0 

21 1 

173 







22 

39 

63 

FED 

1 to 

31 

23 

0 

IM 

139 





13 

20 

31 

46 

70 

MAR 

110 

6 

40 

0 

243 

96 



13 

23 

32 

43 

38 

79 

113 

APR 

109 

0 

130 

1 

372 

39 

39 

39 

77 

94 

112 

133 

138 

191 

243 

MAY 

no 

0 

319 

13 

1077 

62 

99 

149 

192 

234 

279 

328 

387 

466 

389 

JUN 

109 

0 

739 

244 

1230 

30 

463 

340 

603 

659 

713 

774 

841 

9231046 

JUL 

109 

0 

617 

124 

1433 

40 

326 

403 

466 

323 

303 

640 

722 

013 

933 

AUG 

109 

0 

349 

77 

1172 

49 

161 

212 

230 

2B8 

323 

367 

413 

471 

366 

SEP 

109 

0 

234 

21 

38B 

33 

88 

126 

139 

191 

223 

263 

307 

366 

437 

OCT 

100 

0 

319 

78 

906 

47 

146 

109 

226 

261 

296 

333 

300 

437 

524 

NOV 

109 

1 

164 

0 

476 

60 

46 

72 

93 

117 

141 

168 

200 

243 

311 

DEC 

109 

11 

46 

O 

280 

122 




20 

30 

42 

37 

70 

1 13 


PAMBAN 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

43363 

9 16 

79 16 

11 

INDIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1891 TO 1 9BO 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

07 

3 

33 

0 

283 

111 




26 

36 

49 

67 

92 

133 

FEB 

07 

26 

20 

0 

120 

149 






13 

22 

33 

39 

MAR 

08 

30 

20 

0 

14B 

147 






13 

24 

36 

38 

APR 

B8 

6 

34 

0 

267 

103 



16 

26 

36 

49 

66 

90 

130 

MAY 

07 

18 

31 

0 

217 

134 





19 

27 

30 

34 

00 

JUN 

00 

41 

3 

0 

70 

230 








7 

12 

JUL 

88 

38 

11 

0 

174 

230 








19 

36 

AUC 

B7 

34 

12 

0 

104 

179 






6 

12 

21 

37 

SEP 

80 

21 

24 

0 

133 

133 





11 

19 

20 

42 

66 

OCT 

06 

0 

203 

3 

627 

61 

57 

09 

117 

144 

174 

208 

240 

301 

387 

NOV 

09 

0 

294 

33 

692 

50 

110 

133 

190 

227 

264 

306 

353 

419 

318 

DEC 

87 

0 

194 

6 

840 

GO 


74 

101 

130 

160 

193 

2 38 

293 

389 


Copyrighted material 


hINICOY 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

43369 

8 IB 

73 00 

2 

INDIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1091 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

6 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

06 

0 

40 

0 

262 

125 




16 

25 

35 

49 

60 

102 

FEB 

83 

18 

22 

0 

135 

135 





10 

17 

26 

39 

62 

MAR 

85 

22 

20 

o 

114 

120 




6 

12 

18 

26 

36 

54 

APR 

84 

3 

61 

0 

263 

68 



23 

33 

44 

50 

75 

99 

139 

MAY 

07 

0 

107 

5 

625 

63 

50 

79 

105 

131 

159 

190 

229 

280 

362 

JUN 

86 

0 

280 

82 

543 

35 

160 

195 

223 

249 

275 

303 

334 

373 

432 

JUL 

86 

0 

235 

26 

502 

45 

106 

139 

166 

192 

218 

246 

279 

321 

387 

AUG 

05 

0 

201 

31 

457 

53 

67 

97 

124 

149 

177 

207 

243 

290 

365 

SEP 

86 

0 

166 

25 

437 

60 

50 

74 

97 

1 19 

143 

170 

202 

245 

314 

OCT 

87 

0 

183 

20 

452 

51 

74 

100 

122 

144 

166 

191 

220 

256 

313 

NOV 

84 

0 

140 

8 

337 

58 

41 

62 

81 

100 

120 

143 

171 

208 

267 

DEC 

02 

3 

91 

0 

539 

105 



38 

52 

68 

80 

1 13 

146 

201 


TRIVANDRUM 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

43371 

8 29 

76 57 

64 

INDIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1053 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS GUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

105 

17 

23 

0 

224 

142 






20 

28 

39 

60 

FEB 

105 

24 

22 

0 

150 

130 





12 

19 

27 

39 

59 

MAR 

lit 

4 

40 

0 

184 

95 



IS 

21 

29 

38 

50 

65 

92 

APR 

114 

0 

114 

2 

416 

59 

35 

53 

60 

04 

99 

117 

139 

166 

211 

MAY 

114 

0 

209 

7 

1055 

02 


71 

101 

132 

167 

200 

256 

324 

435 

JUN 

114 

0 

331 

50 

960 

50 

142 

190 

230 

266 

305 

347 

395 

457 

551 

JUL 

114 

0 

210 

22 

557 

49 

95 

123 

147 

170 

194 

220 

249 

287 

346 

AUG 

114 

0 

132 

16 

451 

64 

41 

61 

79 

96 

115 

136 

160 

193 

244 

SCP 

115 

0 

132 

7 

499 

80 


44 

62 

82 

1 04 

130 

162 

204 

276 

OCT 

115 

0 

270 

45 

656 

46 

121 

150 

190 

219 

250 

203 

322 

370 

446 

NOV 

114 

o 

181 

7 


60 

50 

77 

102 

127 

155 

185 

222 

271 

349 

DEC 

111 

3 

65 

0 

344 

96 



25 

36 

40 

61 

79 

104 

146 


Copyrighted material 



LON 


ALT 


COUNTRY 


MEDAN LAT 

96039 3 34 98 41 39 INDONESIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1879 TO 1990 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

84 

1 

144 

0 

606 

64 

40 

71 

91 

110 

129 

131 

177 

209 

262 

FEB 

87 

0 

87 

4 

392 

70 

24 

37 

49 

61 

74 

89 

107 

130 

167 

MAR 

83 

2 

104 

0 

331 

72 

23 

39 

33 

70 

06 

103 

120 

139 

200 

APR 

86 

0 

139 

6 

346 

34 

40 

69 

07 

105 

123 

144 

169 

201 

231 

NAY 

86 

0 

178 

44 

390 

44 

86 

109 

129 

147 

166 

186 

210 

239 

283 

JON 

07 

0 

132 

23 

419 

30 

33 

74 

90 

103 

121 

130 

138 

184 

223 

JUL 

03 

0 

143 

12 

3B8 

32 

34 

73 

94 

111 

130 

131 

173 

206 

236 

AUG 

83 

0 

183 

21 

452 

43 

83 

110 

131 

130 

170 

192 

216 

248 

296 

SEP 

85 

0 

217 

37 

397 

37 

113 

140 

163 

184 

203 

220 

234 

287 

337 

OCT 

85 

0 

260 

114 

303 

27 

179 

203 

223 

244 

262 

281 

302 

328 

367 

NOV 

06 

0 

246 

30 

463 

37 

133 

163 

107 

210 

233 

238 

206 

321 

373 

DEC 

04 

0 

203 

19 

630 

32 

04 

114 

139 

163 

107 

213 

247 

208 

349 


PADANG 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

96163 

-0 33 

lOO 21 

3 

1 NOOfCS I A 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1879 TO 1980 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

76 

0 

343 

83 

631 

41 

17| 

216 

733 

287 

322 

360 

404 

439 

343 

FEB 

76 

0 

254 

48 

672 

30 

106 

142 

173 

202 

232 

263 

303 

333 

430 

MAR 

79 

0 

312 

92 

669 

38 

169 

208 

239 

268 

297 

328 

363 

408 

474 

APR 

78 

0 

373 

88 

724 

32 

219 

262 

296 

328 

339 

392 

429 

4 73 

346 

MAY 

78 

0 

318 

71 

604 

39 

162 

203 

237 

26B 

300 

334 

374 

424 

499 

JUN 

77 

0 

209 

47 

703 

49 

1 17 

138 

192 

223 

260 

290 

342 

398 

483 

JUL 

77 

0 

263 

36 


40 

103 

142 

173 

207 

240 

276 

318 

374 

4M 

AUG 

77 

0 

337 

140 

74 7 

39 

182 

224 

230 

209 

320 

333 

391 

440 

312 

SEP 

79 

0 

407 

S3 

066 

37 

219 

270 

311 

349 

387 

428 

473 

333 

622 

OCT 

76 

0 

312 

214 

1049 

33 

311 

368 

413 

434 

494 

337 

386 

643 

736 

NOV 

80 

0 

330 

201 

89 7 

32 

310 

376 

424 

467 

310 

336 

607 

672 

760 

DEC 

7B 

0 

469 

149 

847 

32 

2/8 

331 

374 

413 

451 

492 

330 

597 

603 


Copyrighted material 



PfWUANAK 


LAT 


LON 


ALT 


COUNTRY 


t 6 — B 1 -O 09 109 24 3 INDONESIA 


ANALYSIS OT RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1 079 TO 1960 









AMOUNT 

EXCEEOED IN 

YEARS OUT OF 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

77 

0 

201 

54 

572 

36 

148 

104 

213 

239 

266 

293 

320 

370 

433 

FEB 

77 

0 

200 

12 

590 

54 

75 

106 

133 

139 

186 

216 

232 

298 

371 

MAR 

77 

0 

23B 

33 

385 

46 

103 

138 

163 

192 

219 

249 

284 

328 

396 

APR 

77 

0 

273 

83 

550 

38 

147 

181 

208 

234 

260 

267 

319 

330 

410 

MAY 

77 

0 

201 

91 

671 

38 

158 

192 

220 

244 

269 

293 

324 

362 

419 

JUN 

77 

0 

231 

40 

454 

42 

112 

142 

168 

192 

216 

243 

273 

311 

370 

JUL 

77 

0 

172 

10 

488 

65 

43 

69 

93 

117 

143 

173 

210 

239 

338 

AUG 

77 

0 

206 

20 

467 

56 

64 

93 

122 

130 

179 

211 

250 

301 

382 

SEP 

77 

0 

234 

42 

534 

47 

102 

133 

163 

109 

213 

244 

270 

322 

309 

OCT 

77 

0 

363 

152 

060 

37 

205 

249 

284 

316 

340 

302 

421 

469 

341 

NOV 

76 

0 

374 

133 

629 

26 

250 

286 

314 

340 

363 

391 

420 

433 

309 

DEC 

76 

0 

326 

137 

779 

38 

181 

221 

233 

262 

312 

343 

370 

422 

489 


BALIKPAPAN 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

96633 

-1 16 

116 34 

3 

INDONESIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1951 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

19 

0 

229 

39 

480 

48 

91 

124 

132 

1 BO 

208 

238 

274 

321 

393 

FEB 

18 

0 

213 

24 

401 

47 

73 

106 

134 

161 

189 

221 

23B 

307 

384 

MAR 

13 

0 

235 

137 

361 

23 










APR 

17 

0 

190 

107 

307 

23 










MAY 

14 

0 

233 

10O 

346 

33 










JUN 

15 

0 

264 

HO 

454 

37 

143 

177 

203 

227 

231 

277 

307 

344 

400 

JUL 

17 

0 

219 

BO 

514 

49 

100 

130 

133 

179 

204 

230 

261 

299 

339 

AUG 

13 

0 

234 

83 

390 

37 

90 

124 

133 

182 

21 1 

244 

282 

332 

410 

SEP 

15 

0 

107 

40 

336 

43 

79 

103 

127 

149 

171 

193 

223 

260 

316 

OCT 

17 

0 

163 

40 

380 

33 

61 

03 

103 

123 

146 

169 

197 

232 

267 

NOV 

16 

0 

178 

30 

310 

40 

03 

107 

127 

146 

163 

106 

210 

241 

209 

OEC 

14 

0 

222 

1 13 

439 

43 











Copyrighted material 



JAKARTA 

96743 


LAT LON ALT 

-6 11 106 30 B 


COUNTRY 

INDONESIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1064 TO 1900 









AMOUNT 

EXCEEDED 

1 IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

ioe 

0 

344 

74 

1000 

33 

142 

192 

234 

274 

313 

360 

412 

480 

383 

FEB 

107 

0 

29fl 

91 

741 

30 

130 

172 

207 

240 

273 

312 

336 

411 

498 

MAR 

103 

0 

203 

31 

493 

46 

96 

124 

148 

169 

191 

213 

243 

270 

332 

APR 

106 

0 

134 

22 

373 

33 

33 

72 

09 

103 

122 

140 

161 

too 

231 

MAY 

107 

0 

106 

10 

334 

30 

32 

40 

63 

77 

92 

110 

130 

136 

199 

JUN 

107 

3 

91 

0 

322 

78 


26 

39 

34 

70 

B9 

113 

143 

199 

JUL 

ioe 

9 

60 

0 

210 

77 


17 

20 

38 

49 

61 

76 

97 

130 

AUC 

106 

7 

49 

0 

200 

101 



14 

22 

32 

44 

39 

81 

119 

SEP 

107 

B 

70 

0 

243 

B7 


17 

28 

40 

33 

69 

87 

114 

136 

OCT 

107 

3 

106 

0 

309 

66 


34 

30 

66 

04 

103 

131 

163 

222 

NOV 

103 

0 

140 

13 

322 

46 

61 

01 

97 

113 

129 

146 

166 

193 

233 

DEC 

103 

o 

206 

36 

369 

33 

ea 

117 

142 

163 

189 

216 

246 

283 

346 


SURABAYA 

96933 


LAT LON ALT 

-7 13 112 43 3 


COUNTRY 

INDONESIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

19 

0 

312 

170 

730 

42 

172 

210 

241 

270 

298 

320 

363 

406 

471 

FEB 

19 

0 

234 

10 

490 

47 

79 

113 

144 

174 

206 

241 

283 

330 

423 

MAR 

18 

0 

227 

122 

343 

30 

141 

163 

103 

202 

220 

238 

239 

283 

298 

APR 

19 

0 

146 

34 

360 

36 

33 

76 

93 

113 

132 

132 

176 

208 

237 

MAY 

16 

0 

101 

7 

209 

37 

27 

42 

36 

70 

83 

103 

123 

131 

193 

JUN 

17 

0 

30 

9 

192 

86 


10 

27 

33 

43 

37 

71 

91 

123 

JUL 

16 

3 

40 

0 

160 

102 




21 

31 

42 

33 

71 

93 

AUG 

16 

6 

22 

0 

94 

122 





9 

10 

27 

41 

63 

SEP 

16 

e 

8 

0 

43 

130 






3 

10 

13 

23 

OCT 

17 

4 

38 

0 

94 

77 



21 

30 

37 

44 

32 

62 

77 

NOV 

17 

1 

106 

0 

210 

37 

18 

39 

36 

72 

90 

109 

133 

164 

214 

D€C 

17 

0 

240 

149 

410 

30 

136 

183 

203 

222 

240 

260 

282 

309 

349 


Copyrighted material 



PASURUAN 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

96972 

-7 39 

112 35 

3 

INDONESIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1879 TO I960 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

82 

0 

232 

40 

394 

42 

123 

138 

186 

211 

237 

264 

296 

336 

398 

FEB 

82 

0 

273 

106 

484 

33 

133 

1 87 

214 

230 

263 

289 

318 

333 

4M 

MAR 

82 

0 

216 

33 

443 

44 

98 

120 

132 

176 

200 

226 

256 

293 

353 

APR 

02 

1 

138 

0 

459 

70 


47 

67 

88 

110 

137 

169 

214 

206 

MAY 

62 

5 

91 

0 

489 

101 




43 

60 

82 

111 

132 

222 

JUN 

82 

18 

37 

0 

236 

114 




17 

30 

46 

69 

100 

154 

JUL 

81 

39 

26 

0 

264 

176 







26 

40 

86 

AUQ 

81 

36 

3 

0 

104 

278 










SEP 

81 

63 

4 

0 

104 

373 










OCT 

81 

A6 

16 

0 

203 

231 










NOV 

81 

4 

62 

0 

307 

103 




20 

40 

33 

74 

103 

131 

DEC 

81 

0 

168 

27 

437 

40 

71 

94 

113 

134 

134 

173 

200 

234 

204 


NANA DO 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

97014 

1 32 

124 33 

13 

INDONESIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1079 TO 1900 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

AMOUNT 
9 8 

EXCEEDED IN 
7 6 3 

YEARS OUT Of 
4 3 2 

r 10 
1 

JAN 

79 

0 

444 

119 

1203 

47 

212 

272 

320 

367 

414 

463 

323 

399 

713 

FEB 

80 

0 

338 

77 

830 

43 

164 

214 

233 

293 

333 

373 

423 

488 

386 

MAR 

81 

0 

297 

31 

834 

32 

117 

161 

19B 

233 

270 

310 

338 

419 

313 

APR 

80 

0 

216 

23 

493 

43 

93 

123 

131 

173 

199 

226 

237 

298 

361 

MAY 

80 

0 

177 

47 

377 

49 

70 

103 

124 

143 

163 

183 

211 

243 

293 

JUN 

00 

0 

173 

36 

800 

47 

77 

102 

122 

142 

161 

103 

208 

240 

289 

JUL 

81 

3 

139 

0 

393 

63 

29 

33 

74 

93 

117 

142 

173 

212 

278 

AUG 

80 

4 

113 

0 

363 

63 

22 

42 

60 

77 

96 

117 

142 

174 

228 

SEP 

B2 

4 

106 

0 

332 

74 


32 

49 

66 

84 

106 

132 

168 

226 

OCT 

82 

2 

138 

o 

324 

72 


49 

70 

90 

1 13 

140 

171 

213 

281 

NOV 

00 

0 

240 

38 

730 

49 

104 

139 

167 

194 

22 1 

231 

206 

331 

399 

DEC 

02 

0 

370 

73 

1 143 

42 

186 

234 

273 

312 

330 

389 

436 

493 

382 


Copyrighted material 



UJUN© PADANO 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

97180 

-3 04 

119 33 

14 

INDONESIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FRON 1931 TO 1980 









AMOUNT 

EXCEEDED 

I IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

NE AN 

RN 

RX 

cv 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

17 

0 

647 

23 

1100 

41 

227 

323 

406 

487 

373 

669 

701 

9301 162 

FEB 

18 

0 

320 

203 

1131 

37 

304 

363 

410 

433 

300 

346 

600 

666 

767 

MAR 

17 

0 

308 

209 

916 

41 

221 

267 

304 

338 

372 

408 

449 

300 

377 

APR 

19 

0 

214 

21 

1300 

131 




110 

147 

198 

260 

349 

302 

NAY 

18 

0 

119 

20 

282 

33 

47 

64 

79 

93 

10B 

124 

143 

16B 

207 

JUN 

17 

1 

76 

0 

203 

78 


22 

34 

47 

60 

76 

93 

121 

163 

JUL 

17 

4 

33 

0 

207 

139 





15 

23 

39 

60 

98 

A L>0 

17 

6 

21 

0 

93 

143 





B 

13 

23 

39 

62 

SEP 

17 

4 

13 

0 

73 

146 





7 

12 

18 

27 

44 

OCT 

19 

3 

73 

0 

no 

93 



23 

38 

34 

73 

93 

126 

178 

NOV 

18 

0 

232 

10 

689 

72 

46 

79 

112 

147 

183 

230 

284 

339 

481 

DEC 

17 

0 

343 

237 

1 094 

41 

201 

330 

406 

460 

313 

370 

636 

718 

846 


KUPANG 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

97372 

O 

0 

1 

123 40 

43 

INDONESIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FRON 1079 TO 1900 


ANOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

NE AN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

83 

0 

384 

43 

1073 

34 

143 

200 

249 

296 

343 

400 

464 

347 

677 

FEB 

81 

0 

332 

7 

943 

47 

143 

194 

238 

270 

321 

368 

422 

492 

601 

NAR 

84 

0 

229 

13 

668 

60 

70 

104 

133 

166 

190 

234 

278 

336 

427 

APR 

84 

2 

78 

0 

900 

142 






73 

97 

133 

193 

NAY 

B1 

22 

31 

0 

394 

201 







32 

33 

93 

JUN 

80 

32 

16 

0 

360 

266 








29 

32 

JUL 

81 

47 

10 

0 

290 

333 










AUG 

83 

66 

2 

0 

27 

266 










SEP 

83 

62 

1 

0 

32 

266 










OCT 

84 

28 

23 

0 

220 

189 







23 

39 

70 

NOV 

04 

0 

103 

1 

1300 

141 






102 

133 

174 

243 

DEC 

82 

0 

242 

32 

344 

32 

94 

129 

139 

188 

210 

231 

291 

341 

421 


Copyrighted material 



MANOHWA* ] 


LAT 


LON 


ALT 


COUNTRY 


97330 -O 33 134 03 3 INDONESIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1901 TO 1980 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

AMOUNT 
9 8 

EXCEEDED IN 
7 6 3 

YEARS OUT OF 
4 3 2 

10 

1 

JAN 

31 

0 

299 

84 

626 

41 

133 

192 

223 

233 

2B2 

314 

331 

397 

467 

FEB 

33 

0 

363 

74 

773 

34 

112 

130 

102 

211 

242 

273 

314 

364 

439 

MAR 

30 

0 

308 

103 

713 

32 

126 

170 

200 

244 

281 

322 

369 

430 

326 

APR 

30 

0 

294 

30 

681 

43 

126 

167 

202 

233 

269 

307 

330 

407 

493 

MAY 

33 

0 

200 

45 

763 

63 

72 

103 

129 

134 

179 

208 

242 

283 

331 

JUN 

33 

0 

109 

39 

471 

40 

04 

110 

132 

133 

173 

190 

223 

260 

313 

JUL 

31 

1 

144 

0 

334 

31 

32 

73 

94 

112 

131 

132 

173 

206 

234 

A VO 

52 

0 

142 

13 

330 

30 

37 

77 

95 

111 

129 

t 40 

171 

199 

244 

SEP 

31 

0 

128 

18 

313 

32 

47 

66 

82 

98 

113 

133 

133 

102 

226 

OCT 

49 

0 

117 

32 

231 

33 

43 

62 

77 

91 

103 

121 

140 

163 

203 

NOV 

31 

0 

163 

20 

433 

32 

63 

09 

109 

129 

149 

172 

190 

232 

204 

DEC 

49 

0 

263 

72 

734 

46 

130 

163 

194 

221 

248 

279 

313 

336 

421 


AMBON 

lat 

LON 

ALT 

COUNTRY 

97724 

-3 42 

120 03 

12 

INDONESIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1079 TD 1900 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

BO 

0 

126 

13 

293 

49 

30 

68 

84 

99 

114 

132 

132 

170 

219 

FEB 

8! 

0 

113 

10 

267 

46 

49 
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NOV 

30 

0 

116 

67 

226 

28 

77 

88 

97 

109 

113 

121 

130 

141 

198 

DEC 

30 

0 

94 

47 

162 

28 

62 

71 

79 

89 

92 

99 

107 

116 

131 


Copyrighted material 



ABASH IR I 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47409 

44 01 

144 17 

38 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROn 1951 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

68 

27 

140 

41 

33 

44 

31 

37 

64 

71 

79 

89 

103 

FEB 

30 

0 

37 

12 

70 

44 

17 

22 

26 

30 

34 

39 

44 

31 

61 

MAR 

30 

0 

57 

13 

141 

34 

22 

31 

30 

43 

32 

60 

69 

81 

100 

APR 

29 

0 

40 

18 

03 

33 

27 

33 

37 

42 

46 

31 

36 

63 

73 

MAY 

30 

0 

67 

17 

171 

30 

29 

30 

46 

34 

62 

70 

80 

93 

1 13 

JUN 

30 

0 

00 

21 

209 

49 

34 

43 

35 

64 

73 

04 

96 

111 

133 

JUL 

30 

0 

70 

11 

146 

43 

34 

43 

34 

63 

72 

81 

93 

107 

130 

AUG 

30 

0 

103 

10 

247 

38 

36 

32 

63 

79 

93 

108 

126 

131 

189 

SEP 

30 

0 

97 

32 

162 

32 

37 

68 

77 

83 

94 

102 

112 

123 

143 

OCT 

30 

0 

02 

23 

244 

60 

32 

44 

34 

64 

74 

03 

99 

116 

142 

NOV 

30 

0 

63 

11 

132 

42 

29 

30 

43 

31 

38 

66 

74 

83 

102 

DEC 

30 

0 

33 

13 

99 

33 

30 

36 

41 

46 

31 

33 

61 

68 

79 


SAPPORO 

LAT 

LON 

ALT 

country 

47412 

43 03 

141 20 

17 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1809 TD 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

92 

0 

99 

28 

223 

43 

31 

63 

74 

83 

93 

104 

1 16 

131 

134 

FEB 

92 

0 

70 

22 

260 

49 

36 

47 

36 

64 

72 

82 

92 

103 

126 

MAR 

92 

0 

60 

18 

130 

41 

34 

43 

30 

37 

64 

71 

79 

90 

106 

APR 

91 

0 

39 

8 

169 

31 

23 

34 

41 

48 

33 

62 

71 

83 

100 

MAY 

92 

0 

60 

11 

170 

49 

26 

34 

41 

40 

S3 

63 

71 

83 

100 

JUN 

92 

0 

66 

8 

183 

32 

26 

36 

44 

32 

60 

69 

79 

93 

114 

JUL 

92 

0 

00 

16 

243 

33 

33 

40 

39 

69 

00 

92 

106 

124 

132 

AUC 

91 

0 

113 

13 

337 

63 

36 

33 

69 

03 

99 

117 

138 

163 

209 

SEP 

92 

0 

136 

31 

481 

33 

37 

76 

93 

109 

123 

143 

163 

189 

231 

OCT 

92 

0 

I 13 

11 

299 

49 

47 

63 

77 

90 

104 

118 

136 

137 

191 

NOV 

92 

0 

100 

26 

266 

42 

34 

68 

80 

91 

lOl 

113 

127 

144 

169 

DEC 

92 

0 

101 

33 

197 

33 

37 

69 

79 

88 

97 

106 

117 

131 

131 
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NEMURO 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47420 

43 20 

143 33 

26 

•JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1864 TO 1 9130 









AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

B 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

97 

0 

41 

4 

122 

61 

13 

19 

23 

30 

36 

43 

30 

61 

77 

FEB 

97 

1 

32 

0 

163 

70 


11 

16 

21 

26 

32 

40 

30 

67 

MAR 

97 

0 

62 

3 

271 

66 

20 

30 

38 

46 

33 

64 

76 

90 

113 

APR 

96 

0 

78 

19 

170 

40 

40 

30 

38 

66 

73 

82 

91 

103 

121 

MAY 

97 

0 

96 

23 

266 

43 

47 

60 

70 

60 

90 

101 

114 

129 

133 

JON 

97 

0 

96 

23 

263 

48 

43 

36 

67 

70 

N 

too 

114 

131 

138 

JUL 

97 

0 

97 

0 

233 

31 

39 

33 

64 

76 

08 

101 

116 

133 

166 

AUC 

97 

0 

106 

9 

310 

66 

31 

48 

62 

77 

92 

109 

130 

137 

200 

SEP 

97 

0 

143 

36 

407 

43 

72 

91 

106 

121 

136 

133 

171 

193 

230 

OCT 

97 

0 

113 

21 

404 

48 

31 

67 

00 

92 

103 

110 

134 

154 

104 

NOV 

97 

0 

86 

11 

234 

49 

33 

47 

38 

68 

70 

90 

103 

120 

147 

DEC 

07 

0 

37 

4 

186 

96 

a? 

30 

37 

44 

91 

99 

6* 

81 

too 


URAKAWA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47426 

42 10 

142 47 

34 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1951 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

30 

13 

87 

42 

23 

30 

33 

41 

46 

32 

39 

68 

81 

FEB 

30 

0 

40 

16 

87 

44 

20 

23 

30 

34 

38 

42 

47 

34 

63 

MAR 

30 

0 

37 

23 

143 

44 

30 

37 

43 

49 

34 

60 

67 

73 

88 

APR 

29 

0 

96 

26 

223 

40 

30 

62 

72 

Bl 

91 

101 

113 

12B 

130 

MAY 

30 

0 

107 

19 

203 

40 

31 

63 

77 

88 

99 

112 

126 

144 

171 

JUN 

30 

0 

126 

30 

273 

48 

36 

73 

89 

IC4 

118 

134 

133 

177 

213 

JUL 

30 

0 

133 

33 

283 

33 

49 

69 

06 

103 

1 20 

140 

1 63 

193 

240 

AUC 

30 

0 

149 

42 

430 

37 

39 

81 

too 

117 

t36 

136 

180 

210 

237 

SEP 

30 

O 

133 

24 

233 

41 

61 

BO 

93 

110 

123 

141 

160 

164 

221 

OCT 

30 

0 

121 

23 

312 

49 

30 

67 

B2 

96 

110 

126 

144 

168 

203 

NOV 

30 

0 

91 

21 

214 

42 

46 

38 

68 

77 

86 

96 

107 

122 

144 

DEC 

30 

0 

70 

21 

140 

41 

33 

44 

32 

39 

66 

74 

S3 

94 

111 


Copyrighted material 



LON 


ALT 


COUNTRY 


AKITA LAT 

47962 39 43 140 06 9 JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1 086 TO I960 









AMOUNT 

EXCEEDED 

> IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

99 

0 

131 

91 

227 

29 

83 

97 

108 

117 

127 

137 

140 

162 

182 

FEB 

99 

0 

101 

48 

210 

28 

66 

76 

04 

91 

fa 

106 

114 

124 

139 

MAR 

99 

0 

104 

31 

108 

29 

66 

77 

06 

94 

101 

109 

118 

129 

146 

APR 

94 

0 

123 

49 

399 

40 

69 

84 

96 

107 

ne 

129 

143 

199 

184 

MAY 

99 

0 

112 

47 

260 

36 

69 

70 

88 

90 

108 

110 

129 

144 

169 

JUN 

99 

0 

131 

21 

395 

49 

94 

73 

09 

104 

120 

137 

157 

102 

221 

JU_ 

99 

0 

190 

1 

917 

99 

99 

83 

109 

139 

163 

194 

232 

201 

361 

A 00 

99 

0 

179 

13 

464 

92 

99 

89 

109 

132 

197 

1B4 

217 

260 

327 

SEP 

99 

0 

194 

40 

512 

40 

103 

127 

148 

166 

104 

203 

226 

294 

297 

OCT 

99 

0 

170 

27 

396 

36 

91 

113 

130 

146 

162 

179 

198 

222 

299 

NOV 

99 

o 

185 

63 

341 

31 

112 

133 

149 

164 

170 

194 

212 

233 

266 

DEC 

99 

0 

166 

51 

311 

26 

110 

127 

139 

191 

162 

174 

107 

204 

228 


MIYAKO 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47505 

39 39 

141 98 

43 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1083 TO 1980 









AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

a 

7 

6 

9 

4 

3 

a 

1 

JAN 

97 

0 

63 

3 

216 

70 


21 

30 

39 

49 

62 

77 

97 

131 

FEB 

97 

1 

72 

0 

291 

07 


21 

31 

42 

59 

69 

68 

114 

156 

MAR 

98 

0 

85 

1 

283 

67 

21 

34 

45 

58 

71 

86 

104 

129 

168 

APR 

97 

0 

90 

16 

363 

69 

30 

44 

56 

68 

80 

94 

1 10 

131 

164 

MAY 

98 

0 

104 

4 

430 

71 

29 

44 

59 

73 

89 

106 

126 

194 

198 

JUN 

98 

0 

120 

28 

402 

63 

43 

60 

76 

91 

107 

129 

146 

173 

215 

JUL 

90 

0 

126 


400 

50 

36 

96 

73 

90 

109 

129 

194 

186 

238 

AUG 

98 

0 

154 

17 

576 

69 

47 

72 

92 

113 

134 

199 

100 

226 

206 

SEP 

98 

0 

208 

28 

537 

52 

76 

107 

134 

160 

186 

216 

251 

297 

366 

OCT 

98 

0 

199 

9 

493 

61 

44 

68 

89 

110 

133 

199 

189 

229 

293 

NOV 

98 

0 

03 

6 

Ml 

79 

17 

29 

41 

53 

66 

82 

102 

127 

i TO 

DEC 

90 

0 

59 

2 

202 

91 



24 

33 

44 

57 

73 

95 

132 
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LOW 


ALT 


COUNTRY 


SENDAI LAT 

47590 38 16 140 34 39 JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1980 









AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

B 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

47 

3 

113 

39 

14 

21 

28 

34 

41 

48 

38 

70 

89 

FEB 

30 

0 

48 

8 

140 

66 

14 

21 

28 

34 

41 

49 

39 

72 

92 

MAR 

30 

0 

72 

14 

143 

48 

31 

41 

49 

37 

66 

73 

86 

10O 

121 

APR 

28 

0 

81 

33 

127 

33 

44 

34 

62 

70 

77 

83 

94 

103 

118 

MAY 

30 

0 

108 

34 

263 

47 

49 

63 

77 

89 

101 

114 

129 

148 

177 

JUN 

30 

0 

140 

30 

331 

43 

68 

87 

102 

117 

131 

147 

163 

188 

223 

JUL 

30 

0 

160 

27 

443 

33 

60 

84 

104 

124 

144 

167 

193 

227 

MO 

AUG 

30 

0 

132 

34 

381 

37 

33 

70 

97 

116 

136 

138 

1 04 

217 

270 

SEP 

30 

0 

173 

37 

443 

60 

63 

89 

112 

133 

136 

182 

212 

230 

311 

OCT 

30 

0 

113 

32 

240 

48 

30 

66 

79 

93 

106 

121 

138 

160 

193 

NOV 

30 

0 

67 

7 

243 

72 

16 

27 

36 

46 

36 

68 

83 

102 

134 

DEC 

30 

0 

49 

6 

1 6fl 

BO 

to 

17 

24 

31 

39 

48 

60 

76 

lOl 


UAJIMA 

47600 


LAT LON ALT 

37 33 136 34 3 


COUNTRY 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1930 TO 19BO 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

AMOUNT 
9 8 

EXCEEOCD IN 
7 6 3 

YEARS OUT OF 10 
4 3 2 1 

JAN 

31 

0 

260 

89 

422 

28 

167 

194 

213 

234 

233 

272 

293 

322 

363 

FEB 

31 

0 

161 

73 

270 

27 

106 

121 

134 

143 

136 

168 

181 

197 

222 

MAR 

31 

0 

144 

69 

239 

27 

97 

111 

122 

131 

141 

131 

162 

173 

193 

APR 

30 

0 

141 

64 

247 

29 

90 

103 

116 

127 

137 

14B 

160 

173 

197 

MAY 

31 

0 

117 

49 

288 

42 

62 

77 

00 

100 

111 

123 

136 

133 

S80 

JW 

31 

0 

149 

33 

320 

47 

67 

88 

103 

121 

138 

136 

177 

203 

246 

JW. 

31 

0 

190 

7 

333 

37 

34 

83 

109 

133 

162 

194 

232 

281 

361 

A VC 

31 

0 

137 

23 

312 

68 

43 

69 

91 

112 

133 

161 

192 

232 

297 

SEP 

31 

0 

232 

76 

310 

41 

129 

162 

188 

213 

238 

263 

296 

333 

393 

OCT 

31 

0 

187 

30 

363 

38 

103 

123 

144 

161 

178 

196 

217 

243 

283 

NOV 

31 

0 

227 

97 

366 

31 

137 

163 

183 

201 

219 

238 

260 

207 

327 

DEC 

31 

0 

303 

133 

303 

27 

202 

231 

234 

273 

296 

317 

340 

370 

413 


Copyrighted material 



F1AT9UM0T0 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47610 

36 15 

137 58 

610 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM l BOB TO 1900 









AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

83 

1 

37 

0 

89 

62 

10 

15 

21 

26 

31 

37 

45 

55 

71 

FEB 

63 

0 

46 

5 

142 

63 

13 

20 

27 

33 

39 

47 

56 

67 

M 

MAR 

83 

0 

67 

5 

160 

49 

28 

37 

45 

53 

61 

70 

01 

94 

115 

APR 

B2 

0 

80 

27 

168 

35 

50 

60 

69 

76 

84 

92 

101 

113 

130 

NAY 

83 

0 

91 

26 

272 

49 

41 

54 

64 

74 

85 

96 

108 

125 

150 

JUN 

83 

0 

140 

39 

373 

50 

64 

85 

102 

119 

136 

155 

177 

205 

248 

JUL 

83 

0 

130 

2 

288 

49 

48 

67 

04 

100 

117 

135 

157 

185 

230 

AUG 

83 

0 

107 

17 

296 

54 

40 

56 

69 

82 

96 

111 

129 

152 

IBB 

SEP 

83 

0 

147 

17 

362 

50 

57 

79 

97 

115 

133 

153 

177 

208 

255 

OCT 

83 

0 

110 

12 

460 

60 

40 

57 

71 

05 

99 

115 

133 

157 

194 

NOV 

83 

0 

54 

2 

177 

61 

15 

23 

31 

38 

46 

55 

66 

80 

102 

0€C 

83 

0 

37 

1 

112 

60 

9 

15 

20 

25 

31 

37 

45 

55 

71 


MAEBA5HI 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47624 

36 24 

139 04 

1 12 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1951 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

e 

7 

6 

9 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

1 

25 

0 

69 

73 


7 

11 

15 

19 

24 

31 

40 

54 

FEB 

30 

0 

30 

4 

60 

58 

8 

12 

17 

21 

25 

30 

37 

45 

50 

MAR 

30 

0 

51 

1 

101 

53 

14 

21 

28 

35 

43 

52 

62 

76 

90 

APR 

29 

0 

76 

11 

144 

39 

37 

47 

56 

64 

71 

80 

90 

103 

122 

NAY 

30 

0 

99 

23 

255 

47 

46 

60 

71 

81 

92 

104 

117 

135 

161 

*AJN 

30 

0 

172 

55 

302 

40 

84 

107 

125 

143 

161 

180 

203 

231 

274 

vAJL 

30 

0 

173 

45 

293 

32 

101 

121 

137 

152 

166 

182 

199 

220 

253 

AUG 

30 

0 

172 

24 

464 

52 

65 

90 

112 

133 

155 

179 

207 

243 

301 

SEP 

30 

0 

176 

25 

447 

52 

68 

93 

115 

1 37 

159 

183 

212 

249 

306 

OCT 

30 

0 

107 

15 

304 

54 

45 

60 

73 

06 

90 

1 12 

120 

149 

101 

NOV 

30 

0 

45 

5 

108 

60 

13 

20 

26 

32 

30 

46 

55 

66 

85 

DEC 

30 

3 

21 

0 

106 

90 



9 

13 

17 

22 

27 

35 

47 


Copyrighted material 



LON 


COUNTRY 


NAGOYA 


LAT 


ALT 


47636 


33 JO 136 38 31 


JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO I960 









AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

30 

1 

107 

36 

13 

21 

27 

34 

42 

30 

61 

73 

97 

FEB 

30 

0 

61 

9 

141 

32 

22 

31 

39 

46 

34 

63 

74 

08 

109 

MAR 

30 

0 

98 

3 

202 

47 

34 

48 

61 

74 

B7 

101 

118 

141 

177 

APR 

39 

0 

134 

39 

230 

23 

99 

113 

127 

139 

130 

161 

173 

191 

213 

MAY 

30 

0 

161 

31 

281 

36 

90 

109 

123 

139 

134 

169 

107 

209 

242 

JUN 

30 

0 

209 

103 

314 

42 

113 

140 

161 

100 

199 

220 

244 

274 

318 

JUL 

30 

0 

210 

33 

424 

30 

86 

lie 

144 

170 

197 

227 

26 2 

307 

377 

AUC 

30 

0 

170 

1 

376 

33 

33 

39 

83 

108 

136 

168 

208 

262 

349 

SEP 

30 

0 

209 

31 

4B3 

47 

90 

119 

144 

167 

192 

218 

249 

289 

330 

OCT 

30 

0 

121 

40 

237 

42 

39 

73 

08 

101 

113 

126 

142 

162 

192 

NOV 

30 

0 

74 

10 

173 

52 

27 

38 

47 

37 

66 

77 

99 

106 

131 

Dec 

30 

1 

40 

0 

123 

36 

16 

24 

31 

37 

43 

30 

38 

69 

B3 


C MO SHI 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47648 

33 43 

140 31 

27 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1951 TO 1 900 









AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEAR5 OUT OF 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

90 

8 

228 

39 

28 

42 

34 

63 

78 

92 

109 

132 

160 

FEB 

30 

0 

104 

17 

224 

32 

38 

33 

67 

79 

93 

108 

123 

14B 

184 

MAR 

30 

0 

138 

42 

233 

33 

76 

93 

106 

119 

132 

143 

160 

180 

208 

APR 

29 

0 

134 

64 

233 

30 

83 

99 

no 

120 

130 

140 

131 

166 

187 

MAY 

30 

0 

163 

28 

19f 

47 

69 

93 

112 

131 

130 

17J 

193 

226 

274 

JUN 

30 

0 

172 

63 

332 

43 

61 

103 

124 

142 

160 

180 

204 

233 

270 

JUL 

30 

O 

113 

19 

333 

63 

33 

33 

68 

84 

100 

118 

139 

160 

213 

AUC 

30 

0 

113 

9 

332 

76 

26 

44 

60 

76 

94 

113 

140 

174 

229 

5CP 

30 

0 

191 

17 

468 

32 

73 

103 

127 

130 

173 

199 

230 

269 

330 

OCT 

30 

0 

240 

93 

343 

37 

136 

163 

188 

209 

230 

232 

278 

310 

338 

NOV 

30 

0 

142 

26 

394 

63 

43 

66 

85 

104 

124 

147 

173 

200 

264 

DCC 

30 

0 

86 

4 

296 

68 

24 

38 

49 

61 

74 

60 

103 

120 

-, *.-4 


Copyrighted material 


QUAE Z A* I 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

♦7655 

34 36 

130 13 

♦ 5 

JAPAN 


ANAL V S IS OF RAINFALL VARIABILITY 
FRnn 1951 TO 1900 



N 

NO 

HE AN 

RN 

RX 

CV 

AMOUNT 
9 B 

EXCEEDED IN 
7 6 5 

YEARS OUT OF 
4 3 2 

10 

t 

JAN 

30 

0 

79 

6 

170 

53 

27 

39 

49 

59 

69 

B1 

95 

114 

142 

FEB 

30 

0 

92 

11 

220 

64 

25 

30 

51 

64 

77 

93 

112 

137 

177 

MAR 

30 

0 

155 

e 

283 

41 

65 

06 

105 

123 

141 

161 

105 

215 

262 

APR 

29 

0 

195 

06 

352 

33 

1 !3 

136 

154 

171 

107 

205 

225 

249 

297 

NAY 

30 

0 

340 

70 

467 

42 

123 

154 

179 

202 

226 

252 

281 

310 

375 

JUN 

30 

0 

300 

94 

517 

30 

149 

184 

213 

239 

266 

294 

326 

368 

430 

JUL 

30 

0 

333 

37 

S5B 

56 

89 

123 

152 

100 

210 

242 

200 

329 

♦07 

AUG 

30 

0 

214 

25 

400 

40 

104 

132 

156 

170 

200 

224 

252 

206 

342 

SEP 

30 

0 

309 

44 

537 

60 

73 

105 

132 

150 

106 

217 

253 

300 

376 

OCT 

30 

0 

191 

64 

350 

39 

99 

123 

143 

161 

100 

200 

223 

252 

296 

NOV 

30 

0 

139 

13 

285 

45 

56 

76 

93 

HO 

126 

145 

166 

194 

237 

DEC 

30 

0 

03 

3 

25B 

62 

20 

33 

44 

56 

69 

03 

101 

125 

163 


TOKYO 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47662 

35 41 

139 46 

5 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1076 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

HE AN 

RN 

RX 

Cv 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

105 

3 

51 

0 

145 

65 

10 

19 

26 

34 

42 

51 

63 

70 

102 

FEB 

105 

o 

71 

1 

226 

60 

19 

30 

40 

50 

61 

73 

08 

107 

130 

MAR 

105 

0 

105 

10 

221 

43 

40 

63 

75 

86 

97 

no 

124 

142 

171 

APR 

104 

0 

129 

26 

211 

30 

76 

91 

103 

113 

124 

135 

148 

164 

100 

MAY 

105 

0 

145 

49 

400 

43 

73 

92 

100 

122 

137 

152 

170 

193 

220 

JUN 

105 

0 

175 

34 

649 

51 

79 

103 

124 

143 

162 

103 

206 

239 

207 

JUL 

105 

o 

135 

6 

673 

60 

40 

59 

70 

97 

1 16 

140 

166 

200 

259 

AUC 

105 

0 

145 

10 

419 

67 

38 

61 

01 

101 

122 

147 

177 

217 

2 BO 

SEP 

105 

0 

217 

5 

671 

49 

06 

11B 

144 

170 

197 

226 

261 

305 

373 

OCT 

105 

0 

19B 

20 

542 

47 

03 

112 

136 

156 

101 

207 

236 

274 

333 

NOV 

105 

0 

97 

4 

267 

50 

31 

46 

59 

71 

05 

10O 

118 

142 

1BO 

DEC 

105 

4 

55 

0 

tee 

72 


19 

20 

36 

45 

56 

69 

B6 

114 


Copyrighted material 



MACHI JOJIMA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47678 

33 06 

139 47 

79 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1951 TO 1980 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

203 

70 

633 

63 

79 

103 

131 

137 

184 

213 

247 

293 

364 

FEB 

30 

0 

199 

34 

409 

46 

90 

117 

140 

162 

184 

208 

237 

273 

329 

MAR 

30 

0 

242 

113 

437 

33 

136 

163 

IBS 

210 

231 

234 

280 

313 

362 

APR 

29 

0 

292 

80 

492 

41 

131 

162 

189 

213 

238 

264 

293 

334 

392 

MAY 

30 

0 

280 

97 

338 

32 

160 

199 

224 

247 

270 

294 

321 

333 

406 

JUN 

30 

0 

335 

70 

387 

33 

178 

221 

235 

286 

318 

332 

390 

440 

314 

JUL 

30 

0 

183 

39 

403 

39 

30 

86 

110 

134 

160 

109 

223 

267 

338 

ALK3 

30 

0 

226 

39 

646 

72 

61 

93 

126 

138 

192 

230 

277 

337 

437 

SEP 

30 

0 

374 

56 

820 

49 

146 

200 

246 

291 

338 

389 

430 

328 

630 

OCT 

30 

0 

464 

132 

1063 

49 

216 

280 

332 

381 

432 

407 

330 

629 

732 

NOV 

30 

0 

304 

22 

664 

32 

111 

156 

194 

232 

271 

313 

367 

434 

3 JV 

DCC 

30 

0 

IM 

38 

436 

41 

92 

116 

136 

134 

172 

192 

213 

244 

268 


YONAGO 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47744 

33 26 

133 21 

6 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1940 TO 1980 









AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

41 

0 

149 

32 

290 

33 

87 

104 

1 18 

130 

143 

136 

171 

190 

218 

FEB 

41 

0 

139 

36 

213 

28 

06 

101 

1 13 

124 

133 

146 

139 

173 

199 

MAR 

41 

0 

119 

61 

247 

28 

79 

91 

100 

108 

116 

124 

133 

143 

162 

APR 

40 

0 

114 

57 

173 

26 

73 

07 

96 

104 

111 

120 

129 

140 

133 

MAY 

41 

0 

118 

26 

280 

47 

34 

70 

84 

96 

109 

123 

139 

160 

192 

JUN 

41 

0 

173 

39 

310 

31 

74 

99 

120 

140 

160 

182 

207 

240 

289 

JUL 

41 

0 

232 

6 

619 

66 

37 

92 

124 

137 

193 

234 

203 

330 

437 

AUC 

41 

0 

144 

9 

464 

60 

44 

66 

86 

103 

126 

149 

176 

212 

269 

SEP 

41 

0 

234 

29 

308 

49 

96 

130 

138 

1B3 

213 

244 

280 

326 

390 

DCT 

41 

0 

143 

33 

424 

48 

68 

07 

104 

120 

133 

133 

173 

198 

236 

NOV 

41 

0 

120 

47 

213 

33 

68 

82 

93 

104 

114 

126 

138 

134 

178 

DEC 

41 

0 

133 

49 

232 

31 

01 

96 

ioe 

119 

130 

141 

134 

170 

194 


Copyrighted material 



KYOTO 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47759 

35 OS 

135 44 

41 

JAPAN 


ANALYSIS Of RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1881 TO I960 









AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

80 

0 

56 

3 

163 

38 

18 

26 

34 

41 

49 

37 

67 

81 

103 

FEB 

80 

0 

66 

4 

173 

32 

23 

33 

43 

31 

60 

69 

79 

93 

113 

MAR 

00 

0 

100 

24 

210 

38 

56 

70 

61 

91 

102 

113 

126 

143 

1 fcfl 

APR 

80 

0 

148 

54 

326 

39 

80 

99 

113 

127 

141 

156 

172 

194 

223 

MAY 

80 

0 

144 

35 

318 

43 

66 

83 

102 

117 

133 

131 

171 

196 

233 

JUN 

80 

0 

233 

71 

617 

30 

105 

137 

163 

189 

213 

243 

276 

319 

384 

JUL 

80 

0 

202 

13 

626 

36 

68 

98 

123 

131 

178 

209 

243 

292 

366 

AUG 

80 

0 

147 

13 

4M 

63 

43 

67 

87 

106 

127 

131 

179 

213 

273 

SEP 

80 

0 

200 

26 

450 

4B 

63 

112 

136 

139 

103 

209 

239 

279 

339 

OCT 

00 

0 

126 

10 

335 

47 

51 

69 

83 

100 

113 

132 

132 

177 

216 

NOV 

80 

0 

79 

22 

203 

47 

35 

47 

36 

64 

74 

83 

93 

109 

132 

DEC 

80 

0 

S3 

3 

134 

33 

17 

23 

32 

39 

46 

33 

64 

77 

97 


HIROSHIMA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47763 

34 22 

132 26 

29 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1951 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

Q 

7 

A 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

32 

7 

110 

47 

21 

29 

33 

41 

48 

33 

63 

73 

89 

FEB 

30 

0 

63 

11 

131 

32 

26 

33 

43 

31 

39 

68 

78 

92 

113 

MAR 

30 

0 

101 

21 

238 

32 

39 

33 

66 

78 

91 

103 

121 

143 

176 

APR 

29 

0 

177 

31 

282 

33 

101 

122 

139 

134 

170 

186 

203 

22B 

264 

MAY 

30 

0 

161 

40 

400 

48 

70 

93 

1 12 

129 

140 

168 

192 

221 

268 

JUN 

30 

0 

233 

66 

371 

46 

116 

131 

100 

207 

233 

263 

301 

343 

414 

JUL 

30 

0 

269 

13 

341 

33 

83 

123 

161 

196 

234 

276 

327 

394 

499 

AUO 

30 

0 

123 

9 

426 

79 

27 

44 

62 

80 

99 

123 

130 

189 

231 

SEP 

30 

0 

188 

13 

443 

32 

63 

91 

116 

140 

166 

194 

227 

271 

340 

OCT 

30 

0 

104 

33 

229 

4B 

46 

61 

73 

84 

96 

lOB 

123 

142 

171 

NOV 

29 

0 

70 

2 

201 

3B 

21 

31 

41 

30 

60 

72 

86 

104 

132 

DEC 

30 

0 

40 

3 

94 

3B 

11 

17 

23 

2B 

34 

41 

49 

60 

77 


Copyrighted material 



LON 


ALT 


COUNTRY 


OSAKA LAT 

47772 34 41 139 31 23 JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1991 TO 19BO 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

«AN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

91 

3 

113 

40 

19 

26 

33 

39 

46 

93 

62 

73 

90 

FEB 

30 

0 

99 

10 

142 

93 

22 

30 

3B 

45 

93 

61 

71 

84 

105 

MAR 

30 

0 

lOO 

19 

1B1 

40 

46 

59 

71 

B2 

93 

105 

119 

136 

163 

APR 

29 

0 

14B 

91 

290 

31 

91 

107 

119 

131 

143 

159 

169 

186 

212 

MAY 

30 

0 

140 

99 

361 

46 

69 

07 

103 

117 

132 

1 48 

166 

108 

223 

JUN 

30 

0 

212 

40 

433 

42 

104 

132 

159 

177 

199 

223 

250 

285 

330 

JUL 

30 

0 

192 

29 

431 

59 

60 

89 

119 

140 

167 

197 

234 

281 

397 

AUG 

30 

0 

103 

8 

29B 

63 

29 

49 

5B 

73 

SB 

105 

125 

192 

196 

SEP 

29 

0 

162 

30 

371 

91 

69 

8B 

10B 

127 

147 

169 

195 

228 

280 

OCT 

30 

0 

114 

31 

318 

94 

47 

63 

77 

90 

104 

119 

136 

150 

193 

NOV 

30 

0 

73 

4 

170 

55 

24 

39 

49 

94 

64 

75 

89 

106 

134 

DEC 

30 

0 

42 

3 

109 

90 

15 

22 

27 

32 

37 

43 

90 

99 

73 


SHIONOKISAK! 

LAT 

LON 

alt 

COUNTRY 

4777B 

33 27 

139 46 

73 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1913 TO I960 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

66 

0 

91 

6 

243 

63 

25 

39 

51 

64 

78 

93 

111 

136 

175 

FEB 

6B 

0 

111 

10 

200 

56 

30 

55 

69 

83 

98 

114 

134 

159 

199 

MAR 

6B 

0 

170 

44 

399 

40 

86 

100 

126 

143 

160 

178 

199 

226 

266 

APR 

67 

0 

233 

63 

445 

41 

120 

149 

174 

197 

220 

244 

273 

309 

363 

MAY 

6B 

0 

249 

76 

667 

49 

119 

153 

1 BO 

206 

233 

261 

294 

336 

401 

JUN 

68 

0 

34 5 

91 

776 

41 

179 

223 

259 

292 

326 

362 

404 

456 

536 

JUL 

68 

0 

254 

15 

730 

58 

79 

114 

140 

183 

219 

260 

310 

375 

470 

AUG 

68 

0 

209 

17 

667 

51 

93 

136 

175 

213 

253 

290 

350 

421 

932 

SEP 

68 

0 

319 

65 

046 

47 

142 

104 

221 

256 

291 

330 

375 

431 

520 

OCT 

68 

0 

279 

30 

730 

52 

112 

153 

107 

220 

254 

291 

334 

390 

470 

NOV 

68 

0 

177 

22 

937 

59 

64 

89 

1 12 

134 

157 

184 

214 

254 

J1 f 

DEC 

68 

0 

102 

9 

309 

56 

36 

90 

64 

77 

90 

106 

124 

147 

104 


Copyrighted material 



I 2 UMAR A 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47800 

34 12 

129 10 

21 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

1 

73 

0 

231 

71 

16 

29 

39 

30 

62 

73 

90 

111 

144 

FEB 

30 

0 

100 

21 

263 

63 

32 

47 

61 

74 

OB 

103 

122 

147 

186 

MAR 

30 

0 

127 

13 

308 

31 

48 

67 

83 

98 

114 

132 

133 

179 

221 

APR 

29 

0 

231 

66 

426 

37 

122 

131 

173 

197 

219 

243 

270 

303 

337 

MAY 

30 

0 

21B 

16 

302 

32 

80 

112 

140 

167 

193 

227 

263 

311 

386 

JUN 

30 

0 

M4 

73 

748 

37 

106 

148 

164 

219 

235 

295 

342 

404 

499 

JUL 

30 

0 

346 

33 

843 

63 

84 

133 

183 

233 

286 

348 

423 

323 

683 

AUG 

30 

0 

263 

13 

902 

72 

72 

113 

148 

183 

224 

267 

320 

392 

303 

SEP 

30 

0 

3 9 0 

34 

616 

60 

72 

109 

143 

177 

213 

233 

303 

371 

476 

OCT 

30 

0 

117 

13 

303 

66 

31 

49 

65 

81 

99 

119 

143 

174 

226 

NOV 

30 

0 

109 

3 

329 

63 

26 

42 

37 

73 

90 

110 

133 

163 

213 

DEC 

30 

0 

63 

9 

167 

37 

22 

32 

40 

49 

37 

67 

7B 

93 

116 


FUKUOKA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

4 7807 

33 35 

130 23 

2 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1090 TO 1980 









AMOUNT 

EXCEEDEO 

l IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

À 

3 

4 

3 

2 

i 

JAN 

91 

0 

70 

11 

193 

48 

29 

39 

48 

36 

64 

74 

84 

98 

l 19 

FEB 

91 

0 

78 

IB 

175 

42 

39 

49 

57 

63 

73 

82 

92 

104 

123 

MAR 

91 

0 

101 

21 

236 

43 

43 

39 

71 

82 

93 

106 

120 

139 

167 

APR 

90 

0 

131 

23 

361 

43 

61 

79 

94 

106 

122 

138 

156 

179 

214 

MAY 

91 

0 

127 

19 

496 

36 

44 

64 

BO 

96 

113 

132 

134 

182 

227 

JUN 

91 

0 

234 

48 

1036 

62 

90 

131 

163 

193 

228 

263 

306 

362 

431 

JUL 

91 

0 

251 

29 

Né 

66 

70 

109 

142 

177 

214 

236 

306 

373 

480 

AUG 

91 

0 

156 

1 

047 

78 


59 

01 

103 

129 

156 

192 

239 

313 

SEP 

91 

0 

201 

24 

633 

36 

72 

102 

128 

133 

100 

209 

244 

289 

339 

OCT 

91 

o 

101 

7 

□ 49 

63 

28 

44 

38 

72 

B6 

103 

123 

130 

192 

NOV 

91 

0 

78 

18 

188 

43 

37 

47 

36 

64 

73 

82 

92 

103 

123 

DEC 

91 

0 

76 

to 

193 

30 

30 

4] 

31 

60 

69 

79 

91 

107 

130 


Copyrighted material 


LON 


ALT 


country 


OITA 


LAT 


47BI3 


33 14 131 37 3 


JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1980 









AMOUNT 

EXCEEDED 

> IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

49 

6 

146 

76 

11 

10 

23 

32 

40 

49 

60 

74 

98 

FEB 

XI 

0 

71 

8 

183 

38 

23 

33 

43 

32 

62 

73 

87 

104 

132 

MAR 

30 

0 

87 

20 

163 

43 

41 

33 

62 

71 

81 

91 

103 

117 

: 40 

APR 

29 

0 

144 

37 

263 

39 

72 

91 

106 

121 

133 

131 

169 

193 

227 

HAY 

30 

0 

139 

41 

333 

30 

66 

89 

106 

126 

143 

166 

191 

222 

271 

JUN 

30 

0 

208 

61 

947 

38 

113 

136 

192 

226 

262 

301 

347 

407 

497 

JUL 

30 

0 

240 

11 

393 

37 

73 

109 

141 

173 

207 

243 

292 

332 

449 

AUG 

30 

0 

183 

3 

731 

81 

44 

70 

96 

122 

132 

184 

224 

279 

367 

SEP 

30 

0 

248 

3 

701 

74 

48 

83 

l 18 

133 

196 

244 

304 

383 

319 

OCT 

30 

0 

134 

29 

463 

74 

38 

59 

70 

96 

113 

137 

163 

199 

234 

NOV 

X 

0 

67 

6 

172 

64 

18 

20 

37 

46 

36 

68 

02 

100 

129 

DEC 

X 

1 

38 

0 

148 

77 


13 

19 

24 

31 

30 

47 

39 

78 


NACASAM I 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47817 

32 44 

129 32 

27 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1879 TO 1900 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

HE AN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

102 

0 

73 

15 

237 

34 

X 

41 

50 

39 

60 

79 

90 

103 

129 

FEB 

102 

0 

83 

22 

200 

46 

40 

31 

61 

70 

79 

90 

101 

1 16 

138 

MAR 

102 

0 

119 

36 

239 

37 

66 

00 

92 

103 

114 

123 

130 

133 

100 

APR 

101 

0 

194 

43 

311 

43 

94 

120 

141 

161 

182 

203 

228 

260 

1 1 Q 

MAY 

102 

0 

189 

43 

401 

43 

86 

112 

134 

134 

173 

198 

224 

238 

309 

JUN 

102 

0 

323 

43 

9B3 

34 

129 

177 

217 

236 

296 

339 

391 

436 

360 

*AIL 

102 

0 

276 

13 

2035 

70 

71 

112 

131 

189 

232 

280 

339 

416 

340 

AUG 

102 

0 

2 68 

7 

720 

69 

48 

76 

102 

1 20 

130 

191 

230 

283 

369 

SEP 

102 

0 

237 

2 

973 

67 

63 

100 

134 

166 

203 

242 

289 

334 

437 

OCT 

102 

0 

108 

3 

334 

62 

30 

47 

62 

76 

92 

no 

132 

160 

207 

MOV 

102 

0 

89 

12 

24 1 

30 

33 

48 

39 

70 

61 

93 

107 

123 

134 

DCC 

102 

0 

02 

13 

219 

46 

38 

49 

38 

67 

76 

86 

98 

112 

133 
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KAGOSHIMA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47827 

31 34 

130 33 

3 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1 883 TO I960 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

90 

0 

03 

10 

248 

53 

34 

46 

56 

63 

73 

06 

98 

114 

139 

FEB 

98 

0 

102 

23 

284 

47 

47 

60 

72 

83 

94 

107 

121 

139 

167 

MAR 

98 

0 

1*0 

26 

323 

39 

70 

97 

113 

120 

142 

150 

176 

190 

233 

APR 

97 

0 

326 

36 

692 

43 

111 

140 

166 

189 

212 

237 

266 

303 

338 

NAY 

98 

0 

233 

36 

339 

43 

110 

142 

168 

193 

21B 

246 

278 

318 

380 

JUN 

98 

0 

424 

20 

994 

44 

190 

249 

298 

343 

393 

443 

303 

301 

699 

JUL 

98 

0 

304 

28 

980 

60 

92 

139 

180 

221 

264 

313 

371 

447 

368 

AUG 

98 

0 

204 

11 

7*0 

60 

67 

99 

123 

132 

179 

211 

248 

296 

371 

SEP 

98 

0 

214 

34 

513 

49 

83 

116 

142 

168 

194 

224 

238 

302 

371 

OCT 

98 

0 

120 

11 

414 

62 

36 

34 

71 

87 

104 

123 

146 

177 

223 

MOV 

98 

0 

91 

16 

222 

30 

30 

31 

61 

72 

03 

93 

109 

127 

135 

DEC 

90 

0 

03 

9 

307 

33 

32 

44 

34 

64 

74 

86 

99 

116 

142 


MIYAZAKI 


LAT LON ALT 


COUNTRY 


47030 


31 55 131 33 7 


JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

70 

3 

237 

68 


21 

31 

41 

34 

60 

06 

111 

131 

FEB 

30 

0 

93 

21 

284 

66 

31 

43 

37 

69 

82 

96 

112 

133 

169 

MAR 

30 

0 

132 

53 

306 

43 

64 

81 

96 

110 

124 

139 

136 

170 

212 

APR 

29 

o 

223 

66 

321 

30 

127 

133 

173 

194 

214 

233 

238 

2B8 

313 

MAY 

30 

0 

2B9 

87 

476 

31 

172 

203 

231 

233 

278 

304 

332 

368 

421 

JUN 

30 

0 

423 

216 

732 

37 

238 

290 

330 

367 

403 

443 

490 

346 

633 

AJl 

30 

0 

287 

37 

6 54 

48 

111 

133 

188 

223 

239 

299 

346 

406 

301 

AUG 

30 

0 

275 

14 

901 

69 

74 

1 16 

134 

192 

234 

200 

336 

411 

330 

SEP 

30 

0 

303 

64 

721 

33 

116 

160 

190 

234 

273 

313 

364 

429 

320 

OCT 

30 

0 

200 

9 

632 

68 

34 

83 

1 12 

140 

170 

204 

243 

299 

385 

MOV 

30 

0 

123 

22 

492 

90 


42 

60 

78 

99 

122 

131 

191 

234 

DEC 

30 

0 

38 

1 

142 

60 

14 

23 

31 

40 

49 

39 

72 

88 

113 


Copyrighted material 



KOCHI 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47093 

33 33 

133 32 

2 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1951 TO I960 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

67 

3 

131 

39 

19 

29 

30 

48 

37 

68 

82 

99 

127 

FEB 

30 

0 

96 

24 

322 

73 

26 

41 

54 

67 

82 

90 

117 

143 

104 

MAR 

30 

0 

153 

16 

316 

31 

53 

77 

97 

116 

136 

130 

183 

219 

273 

APR 

29 

0 

303 

86 

382 

38 

162 

200 

231 

260 

209 

321 

336 

401 

469 

MAY 

30 

0 

276 

137 

417 

29 

179 

207 

229 

249 

269 

209 

312 

341 

371 

*AJN 

30 

0 

382 

143 

767 

40 

204 

231 

290 

326 

362 

400 

443 

301 

306 

sAJL 

30 

0 

303 

93 

603 

4B 

134 

177 

212 

246 

200 

317 

361 

413 

302 

AUG 

30 

0 

323 

78 

002 

49 

143 

190 

228 

264 

301 

341 

387 

446 

338 

SEP 

30 

0 

383 

37 

1418 

74 

102 

161 

214 

268 

323 

392 

471 

373 

744 

OCT 

30 

0 

176 

33 

432 

30 

73 

99 

120 

140 

161 

104 

211 

243 

297 

NOV 

30 

0 

134 

19 

415 

70 

38 

38 

77 

93 

113 

137 

163 

198 

233 

DEC 

30 

1 

61 

O 

143 

63 

■ 3 

ao 

32 

42 

31 

62 

76 

64 

122 


SHIHlZUtASHlZURI ) LAT LON 

47898 32 43 133 01 


ALT 

31 


country 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1922 TO 1900 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

49 

0 

79 

3 

243 

63 

22 

33 

43 

36 

6B 

81 

97 

117 

131 

FEB 

49 

0 

127 

32 

JM 

49 

33 

71 

86 

tot 

116 

133 

132 

177 

213 

MAR 

49 

0 

132 

34 

373 

46 

71 

92 

109 

123 

142 

160 

100 

206 

247 

APR 

49 

0 

223 

61 

479 

44 

106 

136 

160 

184 

207 

233 

263 

301 

339 

HAY 

30 

0 

260 

01 

496 

34 

131 

182 

206 

228 

230 

273 

300 

333 

3Q3 

JUN 

30 

0 

341 

129 

947 

43 

172 

218 

234 

28B 

322 

338 

401 

434 

333 

JUL 

30 

0 

232 

33 

643 

34 

82 

116 

146 

173 

206 

240 

281 

333 

413 

AU© 

49 

0 

231 

30 

973 

68 

72 

106 

139 

170 

203 

239 

281 

337 

429 

SEP 

49 

0 

306 

34 

698 

30 

130 

173 

210 

243 

280 

319 

363 

424 

313 

OCT 

49 

0 

236 

77 

747 

33 

111 

140 

178 

207 

237 

270 

308 

336 

431 

NOV 

49 

0 

143 

23 

393 

52 

39 

90 

98 

114 

132 

131 

174 

202 

247 

DEC 

49 

0 

94 

4 

303 

64 

20 

42 

33 

68 

62 

97 

113 

139 

177 
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NAZE 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47909 

28 23 

129 30 

3 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1951 TO 19BO 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 

’ 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

106 

54 

439 

40 

99 

122 

141 

ISO 

176 

193 

216 

244 

203 

FEB 

30 

0 

169 

65 

336 

39 

08 

109 

125 

141 

157 

174 

193 

217 

234 

WAR 

30 

0 

106 

59 

393 

41 

93 

110 

130 

156 

173 

193 

219 

240 

293 

APR 

29 

0 

218 

36 

491 

47 

95 

126 

152 

176 

201 

220 

260 

300 

363 

NAY 

30 

0 

364 

139 

650 

34 

206 

249 

204 

316 

340 

302 

421 

469 

343 

JUN 

30 

0 

427 

99 

903 

52 

172 

234 

206 

336 

300 

443 

312 

390 

732 

JUL 

30 

0 

203 

7 

503 

70 

40 

60 

97 

120 

161 

200 

249 

313 

424 

AUC 

30 

O 

322 

40 

809 

61 

103 

151 

193 

236 

200 

331 

392 

470 

397 

SEP 

30 

0 

359 

123 

1400 

B6 

90 

152 

202 

251 

306 

367 

439 

337 

692 

OCT 

29 

0 

263 

12 

699 

70 

57 

95 

132 

171 

213 

262 

322 

404 

536 

NOV 

30 

0 

207 

47 

715 

73 

50 

90 

ne 

147 

170 

212 

233 

306 

396 

0€C 

30 

0 

154 

56 

470 

52 

71 

92 

110 

126 

143 

162 

102 

209 

231 


ISHICAAIJIMA 

lat 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47910 

24 20 

124 10 

6 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FRO* 1097 TO 1980 









AMOUNT 

EXCEEDED 

• IN 

YEARS OUT OF 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

a 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

83 

0 

137 

39 

339 

49 

60 

79 

93 

111 

126 

143 

163 

187 

226 

FEB 

83 

0 

1 14 

17 

343 

34 

44 

61 

73 

09 

104 

119 

137 

16! 

190 

MAR 

03 

0 

133 

0 

390 

36 

47 

67 

84 

tot 

119 

138 

161 

192 

239 

APR 

ei 

0 

142 

4 

471 

69 

32 

32 

72 

93 

116 

141 

174 

217 

206 

HAY 

03 

0 

221 

6 

671 

64 

61 

93 

123 

136 

109 

226 

270 

329 

423 

JUN 

03 

0 

217 

16 

6BB 

37 

63 

90 

127 

137 

108 

223 

263 

319 

406 

JUL 

83 

0 

190 

3 

707 

73 


69 

96 

124 

133 

190 

234 

292 

388 

AUG 

63 

0 

213 

23 

729 

60 

69 

103 

131 

139 

109 

222 

261 

313 

394 

SEP 

03 

0 

239 

34 

653 

62 

74 

109 

141 

173 

208 

246 

291 

332 

447 

OCT 

63 

0 

198 

17 

732 

70 

33 

□4 

111 

139 

168 

202 

243 

296 

382 

NOV 

83 

0 

173 

24 

637 

69 

33 

00 

103 

126 

130 

178 

211 

234 

322 

DEC 

82 

0 

137 

39 

462 

37 

60 

83 

103 

122 

142 

163 

109 

222 

274 


Copyrighted material 



M1VAH0JIMA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47927 

24 47 

123 17 

40 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1980 









AMOUNT 

EXCEEDED 

l IN 

YEARS OUT OF 

to 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

B 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

143 

37 

217 

34 

61 

90 

111 

124 

136 

130 

163 

104 

204 

FEB 

30 

0 

129 

27 

320 

36 

40 

67 

04 

100 

116 

133 

136 

184 

228 

MAR 

30 

0 

134 

26 

271 

43 

63 

01 

96 

110 

123 

141 

139 

2 02 

210 

APR 

28 

0 

179 

8 

330 

79 


30 

73 

102 

133 

171 

210 

204 

393 

MAY 

30 

0 

212 

3 

463 

63 

44 

73 

103 

136 

170 

210 

259 

326 

434 

JUN 

30 

0 

260 

14 

347 

36 

70 

117 

132 

187 

224 

266 

316 

382 

4B7 

JUL 

30 

0 

189 

10 

331 

70 

43 

71 

98 

123 

133 

190 

232 

289 

3BI 

AUG 

30 

0 

220 

33 

384 

61 

79 

113 

142 

171 

202 

233 

276 

327 

41 1 

SEP 

30 

0 

220 

27 

432 

30 

01 

113 

141 

168 

197 

228 

263 

313 

388 

OCT 

30 

0 

210 

19 

613 

66 

31 

82 

112 

141 

174 

211 

236 

317 

413 

NOV 

30 

0 

147 

32 

380 

33 

63 

S3 

100 

117 

134 

133 

173 

203 

247 

DEC 

30 

o 

136 

36 

459 

39 

30 

81 

too 

120 

140 

162 

IBS 

222 

273 


NAHA ( DM 1 NAHA ) 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47936 

26 14 

127 41 

33 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1891 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

0 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

84 

0 

123 

16 

416 

31 

32 

70 

05 

100 

115 

131 

130 

173 

213 

FEB 

B4 

0 

126 

19 

333 

31 

32 

70 

05 

100 

115 

131 

130 

173 

213 

MAR 

B4 

0 

137 

28 

414 

49 

67 

89 

100 

126 

144 

164 

100 

216 

263 

APR 

82 

0 

163 

34 

323 

60 

39 

82 

103 

124 

145 

169 

197 

233 

291 

MAY 

84 

0 

231 

13 

637 

48 

94 

131 

163 

194 

223 

261 

302 

337 

441 

JUN 

04 

0 

290 

20 

711 

31 

109 

132 

IBB 

224 

261 

301 

349 

411 

307 

*AJL 

84 

0 

107 

11 

510 

61 

36 

04 

110 

135 

162 

192 

226 

273 

332 

AUC 

84 

0 

263 

34 

670 

60 

07 

126 

161 

195 

232 

273 

322 

366 

407 

SEP 

84 

0 

173 

22 

303 

S3 

67 

93 

114 

135 

137 

101 

200 

245 

301 

OCT 

84 

0 

171 

7 

896 

98 



73 

101 

131 

163 

209 

268 

369 

NOV 

04 

0 

133 

7 

329 

73 

33 

35 

74 

93 

114 

137 

165 

203 

263 

DEC 

04 

0 

112 

30 

304 

31 

47 

63 

77 

90 

103 

117 

134 

136 

189 


Copyrighted material 



ninamidaitojima 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47943 

S3 30 

131 14 

13 

JAPAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1 951 TO I960 









AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

101 

22 

294 

62 

33 

50 

63 

76 

09 

104 

122 

146 

102 

FED 

30 

0 

ei 

14 

190 

34 

29 

41 

31 

61 

72 

84 

97 

116 

144 

MAR 

30 

0 

03 

12 

240 

64 

22 

33 

47 

56 

71 

05 

102 

124 

161 

APR 

26 

0 

100 

13 

229 

34 

33 

49 

63 

70 

93 

111 

132 

139 

203 

MAY 

30 

0 

190 

37 

302 

60 

63 

93 

118 

142 

168 

196 

229 

274 

343 

JUN 

30 

0 

216 

29 

801 

79 

30 

B1 

112 

143 

177 

217 

263 

320 

434 

JIAl 

30 

0 

134 

10 

401 

82 


46 

63 

05 

107 

133 

163 

200 

270 

AUC 

30 

0 

163 

16 

666 

71 

46 

73 

99 

125 

133 

105 

223 

273 

360 

SEP 

30 

0 

137 

17 

297 

49 

37 

76 

93 

109 

123 

143 

164 

191 

233 

OCT 

30 

0 

163 

13 

316 

61 

36 

04 

108 

133 

139 

188 

223 

269 

342 

NOV 

26 

0 

141 

16 

399 

71 

33 

36 

76 

96 

118 

143 

173 

213 

277 

DEC 

30 

0 

112 

12 

292 

32 

43 

39 

73 

07 

101 

116 

134 

130 

193 


Copyrighted material 



XSRIIIEfcfciti 

r><HT>orz-<aa 


AMMAN AIRPORT 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

40270 

31 39 

33 39 

766 

JORDAN 


ANAL VS IS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1923 TO 1900 


JAN 

FEB 








AMOUNT EXCEEDED IN 

YEARS 

1 OUT OF 

10 

N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 0 7 6 

5 

4 

3 

2 

1 

37 

0 

64 

7 

233 

63 

10 29 37 46 

33 

66 

70 

94 

121 

37 

0 

61 

3 

190 

69 

14 23 32 40 

30 

61 

73 

93 

123 

36 

1 

44 

0 

169 

B7 

14 20 27 

33 

44 

33 

70 

93 

37 

8 

16 

0 

131 

141 


1 1 

13 

21 

20 

41 

37 

29 

3 

0 

30 

200 










---- 

ALL 

DATA 

IDENTICAL TO 

0 







---- 

ALL 

DATA 

IDENTICAL TO 

0 







— 

ALL 

DATA 

IDENTICAL TO 

0 




37 

33 

0 

0 

13 

339 







30 

22 

3 

0 

34 

173 



3 

6 

10 

17 

37 

3 

29 

0 

136 

112 

9 14 

20 

27 

36 

40 

60 

37 

2 

4(1 

0 

1QO 

87 

12 19 27 

36 

46 

39 

77 

107 


Copyrighted material 


P-77 

ISBN 92-5-00251 3-0 


